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>This  data  report  consists  of  a  six  part  statistical  sunnary  of  surface 
weather  observations.  The  six  parts  are:  Part  A  -  Weather  Conditions/ 
unospneric  Phenomena,  Part  S  -  Prec ipitation/Snowfa il/Snow  Depth,  Part  C  - 
p.  r?ce  W’ndsV  art  3  -  Ceiling  versus  Visibility/Sky  Cover,  Part  E  - 
y  rometric  jj.maries ,  Part  F  .  Station  Pressure/Sea  Level  Pressure,  L 
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Subj :  SUMMARY  OF  METEOROLOGICAL  OBSERVATIONS,  SURFACE  (SMOS) 


1.  Pi scuss 1  on .  This  edition  of  the  SMOS  was  produced  utilizing  a  revised  software  pac 
been  expanded  to  include  station  climatic  summary  tables  and  is  considered  a  stand  ale 
update  includes  the  period  of  record  (POR)  through  1986  for  all  hourly  and  daily 
production  methodology  incorporates  two  computerized  editing  phases  after  the  initial  f 
manual  review  and  intervention  of  suspect  data  prior  to  the  print  phase.  Every  effc 
produce  at  least  a  99.9  percent  data  perfect  product  based  on  the  stations  observa 
switched  to  a  direct  computer  printout  on  standard  computer  paper  instead  of  the  previc 
results  in  a  85  percent  print  cost  savings  over  our  old  specialized  print  format. 

2.  Weather  Conditions.  This  summary  is  a  percentage  frequency  occurrence  of  various 
and  obstructions  to  vision,  derived  from  3-hourly  observations,  and  is  presented  in  twe 

Table  13  By  month,  all  years  combined,  by  standard  3-hour  groups  and  all  hours  con 

Table  14  By  month  and  annual,  all  hours  and  years  combined,  by  wind  direction. 
Occurrences  of  the  various  phenomena  included  in  each  category  on  the  forms  are  listed 

a.  Thunderstorms  -  All  reported  occurrences  of  thunderstorm,  tornado,  and  waterspo 

b.  Rain  and/or  drizzle  -  All  liquid  precipitation,  falling  to  the  ground,  not  free 

c.  Freezing  rain  and/or  freezing  drizzle  (glaze)  -  Precipitation  falling  in  liquid 
contact  with  an  unheated  surface. 

d.  Snow  and/or  sleet  -  Included  are  snow,  sleet,  snow  pellets  (soft  hail) ,  s 
crystals . 

e .  Hail  -  Occurrences  of  hail  and  small  hail  are  included. 

f.  Percentage  of  observations  with  precipitation  -  Included  in  this  category  are 
one  or  more  of  the  above  phenomena  occurred.  Since  more  than  one  type  of  precipitatio 
the  same  observation,  the  sums  of  the  individual  categories  may  exceed  the  total  column 

g-  Fog  -  Included  are  fog,  ice  fog,  and  ground  fog. 

h.  Smoke  and/or  haze  -  Occurrences  of  smoke,  haze,  or  combinations  of  smoke  and  he 

i.  Blowing  3now  -  Occurrences  of  blowing  snow  also  drifting  snow  when  reported  fro 

j.  Dust  and/or  sand  -  Included  are  blowing  dust,  blowing  sand,  and  dust. 

k.  Blowing  spray  -  This  item  if  reported,  is  not  shown  in  a  separate  category  a 
included  in  the  computation  Percentage  of  Observations  with  Obstructions  to  Vision. 
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1.  Percentage  of  observations  with  obstructions  to  vision  -  Included  in  this  category  are 
observations  when  one  or  more  of  the  above  obstructions  to  vision  occurred.  Since  more  than  one  type 
obstruction  may  be  reported  in  the  same  observation,  the  sums  of  the  individual  categories  may  exceed 
percentage  total  columns.  Also,  although  precipitation  may  reduce  visibility,  it  is  not  considered 
obstruction  to  vision  for  purposes  of  this  summary;  therefore,  the  percentage  total  of  obstructions  to  via 
need  not  reflect  the  total  observations  with  reduced  visibility. 

NOTE:  The  total  number  of  observations  may  vary  among  tables  within  the  same  month  and  period.  Percenta 

may  not  always  equal  100.0  due  to  rounding  practices. 

3.  Atmospheric  Phenomena  Table  36:  This  summary  is  a  presentation  of  the  percentage  of  days  « 

occurrences  of  various  atmospheric  phenomena.  These  data  are  obtained  from  all  recorded  information  on 
reporting  forms  and  combined  into  a  daily  observation. 

a.  The  descriptions  of  the  phenomena  in  the  Weather  Conditions  Summary  above  also  apply  for 
categories  summarized  in  these  tabulations.  However,  it  should  be  noted  that  in  this  summary  the  colu 
headed  "X  OF  OBS  WITH  PRECIP'  and  'X  OF  OBS  WITH  OBST  TO  VISION'  show  the  percentage  of  days  rather  t 
percentage  of  observations.  Since  more  than  one  type  of  precipitation  or  more  than  one  type  of  obstruct 
may  occur  in  the  same  daily  observation,  the  sum  of  the  values  in  the  individual  columns  may  not  equal 
total  columns. 

b.  This  presentation  is  by  month  with  annual  totals,  and  is  prepared  with  all  years  combined. 

NOTE :  A  day  with  rain  and/or  drizzle  was  not  separately  reported  in  WBAN  data  prior  to  January  1949. 
Therefore  percentages  in  this  column  are  restricted  to  the  period  January  1949  and  later. 

A  day  with  dust  and/or  sand  was  punched  and  included  in  this  summary  only  when  visibility  was  less 
than  5/8  mile . 

A-  Precipitation.  Snowfall  and  Snow  Depth.  These  elements  are  presented  using  the  daily  amounts 

extreme  value. 

a.  Tables  8,  9.  and  10  provide  for  each  element  separately  the  percentage  frequency  of  various  da 

amounts ■  by  month  and  annual,  all  years  combined.  The  percentage  of  days  with  measurable  amounts  is  a 

computed  monthly  and  annually.  Also  shown  for  the  precipitation  and  snowfall  tables,  are  the  monthly  m 

amounts.  annual  mean  amounts  (sum  of  monthly  mean  amounts) ,  and  the  extreme  monthly  amounts  (greatest 

j  least) . 

b.  Table  21  for  each  element  presents  the  extreme  daily  amounts  by  individual  month  and  day  for 
entire  period  of  record  available. 

c.  Tables  23,  24.  and  25  provide  for  each  element  separately  individual  year  and  month  extreme  da 
amounts  and  the  means  and  standard  deviations  for  each  month  and  annual  for  all  months  combined. 

NOTE  1:  Snow  depth  was  recorded  and  punched  at  various  hours  during  the  period  available  from  U.S.  opera 

stations.  The  periods  and  hours  used  in  the  snow  depth  Summary  vary  by  service  and  period  as  fol 

U.S.  Navy  and  Weather  Bureau  Stations; 

From  beginning  of  record  thru  Jun  52  -  Snow  depth  at  0030  UTC 
Jul  52  -  May  57  Snow  depth  at  1230  UTC 

Jun  57  -  present  Snow  depth  at  1200  UTC 

NOTE  2:  Hail  was  included  in  snowfall  occurrence  in  the  summary  of  the  day  observation  prior  to  Jan  19 

and  after  Dec  1979. 


a.  Extreme  Values  -  Peak  Gu3ts  Table  27:  Derived  from  daily  observations  and  presen' 
year  and  month  for  the  entire  period  of  record  available.  Speeds  are  presented  in  knots, 
are  given  in  16  compass  points  from  the  beginning  of  record  through  1963,  and  in  tens  of  d< 
January  1964.  When  90%  or  more  of  the  daily  observations  of  peak  gust  wind  data  are  avai. 
the  extreme  is  selected  and  printed.  These  values  are  then  used  to  compute  means  and  stanc 
the  entire  period.  Every  month  of  a  year  must  have  valid  observations  present  before  the  t 
selected  for  that  year.  Means  and  standard  deviations  are  computed  when  four  or  more  valu< 
any  column.  A  supplementary  list  of  Peak  Gusts  by  year-month  with  <90%  observations 
provided . 

b.  Bivariate  percentage  frequency  tabulations:  Derived  from  hourly  observations,  th« 
a  percentage  frequency  of  wind  directions  to  16  compass  points  and  calm  by  wind  speeds  (knc 
of  Beaufort  classifications.  Percentages  are  shown  by  both  direction  and  speed,  and  in  < 
wind  speed  for  each  direction.  A  separate  category  is  provided  on  the  form  for  variable 
reported  in  some  data  sources.  In  these  data  where  light  and  variable  winds  are  reported  v 
but  with  speeds  given,  the  speeds  will  be  summarized  in  the  appropriate  groups  opposite  t 
VAKBL . 

Table  1  contains  three  presentations  prepared  for  all  surface  winds  included,  and  for  all 
foil ows : 

(a)  By  month  -  by  standard  3-hour  groups 

(b)  By  month  -  all  hours  combined 

(c)  Annual  -  all  hours  combined 

6.  Ceiling  Versus  Visibility  Table  2.  This  summary  is  a  bivariate  percentage  freauenc' 
classes  of  ceiling  from  zero  to  equal  to  or  greater  than  20,000  feet  and  as  a  separate  cl; 
versus  visibility  in  16  classes  from  zero  to  equal  to  or  greater  than  10  miles.  Data  are 
hourly  observations,  and  three  sets  of  tables  are  presented  as  follows: 

(a)  By  Month  -  by  standard  3-hour  groups 

(b)  By  Month  -  all  years  and  all  hours  combined 

(c)  Annual  -  all  years  and  all  hours  combined 

Due  to  the  cumulative  nature  of  this  presentation,  it  is  possible  to  determine  the  percent 
occurrence  for  any  given  limit  of  ceiling  or  visibility  separately,  or  in  combinatior 
visibility.  The  totals  progress  to  the  right  and  downward.  Ceiling  may  be  determined 
referring  to  totals  in  the  extreme  right  hand  column.  Also,  visibility  may  be  determined 
reference  to  the  horizontal  row  of  totals  at  the  bottom  of  the  page.  The  percentage  frequ* 
station  was  meeting  or  exceeding  any  given  set  of  minimal  may  be  determined  from  tl 
intersection  of  the  appropriate  ceiling  column  and  visibility  row.  Several  examples  in  1 
tables  are  shown  on  on  the  following  pages. 
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16  compass  points  and  calm  by  wind  speeds  (knots)  in  increments 
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umn  and  visibility  row.  Several  examples  in  the  use  of  these 


Beginning  in  July  1948  for  U.  S.  Air  Force  stations  and  January  1949  for  National  Weather  Service  (NWS)  and 
U.S.  Navy  stations  the  'no  ceiling'  category  consists  of  observations  with  less  than  6/10  total  sky  cover  and 
those  cases  where  total  sky  cover  is  6/10  or  more,  but  not  more  than  1/2  of  the  sky  cover  is  opaque. 

EXAMPLES  FOB  0SE  OF  CEILINQ  VERSUS  VISIBILITY  TABLES  III  THIS  TABULATION 


EXAMPLE  *  1:  Read  ceiling  values  independently  of  visibility  under  column  at  right  headed 

instance,  from  the  table: 


0 .  For 


Ceiling  >  1500  feet  =  92. 6%. 
Ceiling  _>  500  feet  =  98.1%. 


^EXAMPLE  »  2:  Read  visibilities  independently  of  ceilings  on  bottom  line  opposite  >  0.  From  the  tables: 

Visibility _>  3  miles  =  95.4%. 

Visibility_)  2  miles  =  96.9%. 

Visibility  2  1  mile  =  98.3%. 


EXAMPLE  *  3:  To  obtain  combinations  of  ceiling  with  visibility,  read  figure  at  intersection  of  the  two 
categories;  i.e.:  Ceiling_>  1500  feet  with  visibilityj  3  miles  =  91.0%. 

EXAMPLE  *  4:  Values  below  minimums  stated  in  the  table  may  be  obtained  by  subtracting  the  value  given  in  the 
table  from  100%.  Thus,  to  obtain  the  percentage  of  observations  with  ceiling  <  1500  feet  and/or  visibility  < 
3  miles,  subtract  the  value  read  from  the  table  at  the  intersection,  which  is  91.0,  from  100.0.  The  answer 
9.0  is  the  percentage  of  observations  with  ceiling  <  1500  feet  and/or  visibility  <  3  miles. 

Likewise,  the  percentage  of  observations  with  ceiling  <  500  feet  and/or  visibility  <  1  mile  is  2.6,  obtained 
by  subtracting  97.4  from  100.0. 

EXAMPLE  *  5:  To  find  the  percentage  of  observations  falling  within  the  two  categories  given  in  example 
above,  subtract  the  value  read  from  the  table  for  the  first  set  of  limits  from  the  value  in  the  table  for  the 
second  set  of  limits.  The  difference  will  be  the  percentage  of  observations  meeting  the  lower  set  of  limits, 
but  not  meeting  the  higher  set  of  limits. 


iTi.e  value  91.0  read  from  the  table  at  the  intersection  of  _>  1500  feet  with  _>  3  miles,  subtracted  from  97.4 
read  from  the  table  at  the  intersection  of  _>  500  feet  with_>.  1  mile  is  equal  to  6.4X.  Thus;  6.4  percent  of 
the  observations  meet  the  criteria:  ceiling  _>  500  feet  with  visibility  _>  1  mile,  but  <  3  miles;  or  ceiling_> 

500  feet,  but  <  1500  feet  with  visibility  _>  1  miles. 

Since  these  tabulations  are  prepared  in  several  ways  including  by  month,  by  3-hour  groups  it  is  possible  to 
determine  diurnal  variations  of  ceiling  and  visibility  limits  as  well  as  probabilities  of  various  ceiling- 
[  visibility  combinations. 

'7.  Sky  Cover  Table  11.  This  summary  is  prepared  from  3-hourly  observations  and  is  a  percentage  frequency 
distribution  of  total  sky  cover  (see  Note  3)  and  total  number  of  observations.  It  is  presented  as  follows: 

j  By  month  and  annual  -  by  standard  3-hour  groups,  and  all  hours  combined. 

NOTE:  • 1 :  Sky  cover  (total  cloud  amount)  was  not  reported  by  U.S.  Services  until  mid  1945.  Data,  when 

available,  were  punched  for  Air  Force  stations  beginning  in  1946,  but  were  not  available  for  Navy  stations 
until  1948  or  1949.  NWS  stations  recorded  total  cloud  amount  in  remarks  beginning  sometime  in  1945,  but  few 
stations  have  punched  data  prior  to  1948.  This  summary  will,  of  course,  be  limited  to  period  of  available 
data  . 

lMOTE:  *2:  Some  data  sources  used  for  this  summary  report  cloud  amounts  in  oktas.  These  have  been  converted 
to  tenths  prior  to  summarizing,  and  notation  is  made  on  the  form  to  indicate  that  data  were  originally 
reported  in  oktas.  The  manner  of  conversion  is  given  below: 

OKTAS  TENTHS 

0  0 

1  1 

I  2  3 

3  4 

4  5 

■  5  6 

6  8 

7  9 

8  (or  obscured)  10 

NOTE:  #3:  Beginning  in  1981  the  symbols  of  Clear,  Scattered,  Broken,  Overcast,  and  Obscured  were  used  as 

1  input  for  the  Total  Sky  Cover.  Following  are  the  conversions: 

*  0/10  equates  to  clear 

;  1/10  to  5/10  equates  to  scattered 

6/10  to  9/10  equates  to  broken 
10/10  equates  to  overcast 

3  .  Psvchrometric  Summaries. 

a.  Cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  -  derived  from  daily  observations  and  presented  by 
month  and  annual  for  all  years  combined.  These  tabulations  provide  the  cumulative  percentage  frequency  to 
tenths  of  temperature  by  5-degree  Fahrenheit  increments,  plus  mean  temperature,  standard  deviation,  and  total 
number  of  observations  in  three  separate  tables  as  follows: 

Table  5  Daily  maximum  temperature 
Table  6  Daily  minimum  temperature 
Table  7  Daily  mean  temperature 


b.  Daily  Average/Extreme  Temperatures  Table  29  derived  observations  and  presented  for  each  month  and 
day  for  entire  period  of  record  available  are  average  temperature,  average  and  extreme  maximum  temperature, 
average  and  extreme  minimum. 

c.  Extreme  values  -  derived  from  daily  observations  with  extreme  value  given  for  each  year  and  month  of 
record  available.  Extremes  are  provided  for  a  month  if  all  days  for  a  month  contain  valid  observations.  All 
months  for  a  year  must  have  valid  extremes  before  the  ANNUAL  value  is  selected  for  that  year.  Means  and 
standard  of  daily  extreme  temperatures  are  prepared: 

Table  30  Extreme  maximum  temperature 

Table  31  Extreme  minimum  temperature 

NOTE:  A  supplementary  list  also  provides  extreme  temperatures  when  less  than  a  full  month  is  reported. 

d .  Bivariate  percentage  frequency  distribution  and  computations  of  dry-bulb  versus  wet-bulb _ temperature 

Table  3.  This  tabulation  is  derived  from  3-hourly  observations  and  is  presented  by  month  and  annual,  all 
hours  and  all  years  combined.  The  following  information  is  provided: 

(1)  The  main  body  of  the  summary  consists  of  a  bivariate  percentage  frequency  distribution  of  wet- 

bulb  depression  is  17  classes  spread  horizontally:  by  2-degree  intervals  of  dry-bulb  temperature  vertically. 
Also  provided  for  each  dry-bulb  temperature  interval  is  the  total  number  of  observations  with  dry-bulb  and 
wet-bulb  temperature  combined;  and  again  for  dry-bulb,  wet-bulb,  and  dew-point  temperatures  separately. 

Total  observations  for  these  four  items  is  also  provided  in  two  lines  at  end  of  each  tabulation  table. 

NOTE:  A  percentage  frequency  in  this  table  of  '.O'  represents  one  or  more  occurrences  amounting  to  less  than 

.05  percent. 

(2)  Statistical  data  for  the  individual  elements  of  relative  humidity,  dry-bulb,  wet-bulb,  and  dew¬ 
point  temperatures  are  shown  in  the  section  at  the  bottom  left  of  each  page.  These  consist  of  the  sum  of 

squares  fgX^)  ,  sums  of  values  GbX!  ,  means  (X)  ,  and  standard  deviations  (o"x)  .  The  number  of  observations  used 
in  the  computations  for  each  element  is  also  shown. 

(3)  At  the  lower  right  of  each  page  Table  40  gives  the  mean  number  of  hours  of  occurrence  for  six 

ranges  of  dry-bulb,  wet-bulb,  and  dew-point  temperatures,  and  total  number  of  hours  possible  in  the  period 

represented.  Mean  number  of  hours  is  shown  to  tenths  and  indicates  mean  number  of  hours  per  year  in  the 

annual  summary,  or  mean  number  of  hours  per  month  in  the  tabulations  by  month. 

NOTE:  Wet-bulb  temperature  usually  was  not  reported  prior  to  1946.  Relative  humidity  usually  was  not 

reported  prior  to  1949,  nor  subsequent  to  June  1958;  and  was  computed  by  machine  methods  for  observations 
recorded  during  these  periods.  All  values  of  dew-point  temperature  and  relative  humidity  are  with  respect  to 
water,  unless  otherwise  indicated. 

d.  Means  and  standard  deviations.  These  tabulations  are  derived  from  hourly  observations  and  present 
the  mean,  standard  deviation,  and  total  number  of  observations  for  the  eight  standard  3-hour  groups,  by  month 
and  annual  and  again  at  the  bottom  for  all  hours  combined.  Records  for  all  years  available  are  combined. 
Tables  are  prepared  for  the  following: 

Table  15  Dry-bulb  temperature 

Table  18  Wet-bulb  temperature 

Table  17  Dew-point  temperature 

e.  Cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  of  relative  humidity  Table  12.  This  summary  is  derived 
from  hourly  observations  and  presents  the  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence  of  relative  humidity 
by  increments  of  10%  classes,  plus  the  mean  relative  humidity  and  total  number  of  observations  in  two  tables. 


By  Month  and  Annual  -  by  standard  3-hour  groups ,  and  all  hours  combined  with  the  hour  groups  being 
the  vertical  argument.  All  years  are  combined  for  this  summary. 

f.  Percentage  frequency  of  occurrence  of  dry-bulb  temperature  versus  wind  direction  Table  4.  This 
tabulation  is  derived  from  hourly  observations  and  is  presented  by  month  and  annual,  all  hours  and  years 
combined.  The  main  body  of  the  summary  consists  of  dry  bulb  temperatures  spread  vertically  in  five  degree 
increments  and  horizontally  by  eight  wind  directions  {plus  calm), 

9.  Pressure  Summary.  Two  tables  giving  the  means,  standard  deviations,  and  total  number  of  observations  of 
station  pressure  and  sea-level  pressure  by  month  and  annual  for  the  local  hourly  observations  corresponding 
to  the  eight  3-hourly  synoptic  times  UTC .  The  same  computations  are  also  provided  at  the  bottom  of  the  page 
for  all  hours  combined.  All  years  of  data  available  are  combined  in  both  of  these  tables. 

Table  IB  Station  pressure  in  inches  of  mercury 


Table  19  Sea-level  pressure  in  millibars 


Provided  below  is  a  scale  to  convert  station  pressure  values  in  inches  of  mercury  or  millibars  to  pressure 
latitude  in  1000’s  of  feet.  This  scale  is  an  enlarged  model  of  the  pressure  latitude  scale  in  the 
Smithsonian  Meteorological  Tables. 
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TABULATION  INDEXES  «Y  NUMBER 


TAR  a  DESCRIPTION 

HOURLY  DATA  TABULATIONS  : 

1  SURFACE  WINDS  --  WIND  DJR  VS  WIND  SPEED  VS  HO  y  R 

2  CEILING  VERSUS  VISIBILITY  - -  BY  HOUR 

3  PSYCHROME  TrilC  SUMMARY  --  DEPRESSIONS,  DP  Y  BULB,  WFT  BULB.  DEW  PCjNT 
28  MEANS  ANO  STANOARO  DEVIATIONS  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

VO  MEAN  NO.  OF  DAYS  WITH  TEMPERATURE  >=  OR  <r  THRESHOLD  VALUES 
NOTE  :  28  AND  VO  ARE  SUB  TABLES  OF  TABLE  3 
V  PERCENT  FRtOUENCY  OF  AIR  TEMPERATURE  VS  WIND  DIRECTION  —  BY  HOUR 

11  SKYCOVER  --  HOUR  VS  SkYCOVER  AMTS  VS  MONTH . 

12  REL  HUM  --  HOUR  VS  REL  HUM  AMTS  VS  MONTH 

13  WEATHER  CONDITIONS  —  HOUR  VS  WX  CONDS  VS  MONTH 

IV  PERCENT  FREQUENCY  OF  WIND  DIRECTION  VS  WEATHER  CONDITIONS  --  BY  MONTH 

15  MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS  (TRY  BULB  TEMPERATURE)  --  BY  MONTH 

16  MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS  (WET  BULB  TEMPERATURE)  --  BY  MONTH 

17  MEANS  AND  STANDAD  DEVIATIONS  (DEW  POINT  TEMPERATURE)  --  BY  MONTH 

18  MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS  (SEA  LEVEL  PRESSURE)  --  BY  MONTH 

19  MEANS  ANO  STANDARD  DEVIATIONS  (STATION  PRESSURE)  --  BY  MONTH 

20  FLYING  WEATHER  -  PERCENT  OF  HOURS  WITH  :  CE1LIG  L  VISIBILITY  CLASSES  (HOLE  Vs  MONTH) 

DAILY  DATA  TABULATIONS  : 

5  OAILY  MAXIMUM  TEMPERATURES  --  DEGREE  VS  MONTH 

6  DAILY  MINIMUM  TEMPERATURES  —  DEGREE  VS  MONTH 

7  DAILY  MEAN  TEMPERATURES  --  DEGREE  VS  MONTH 

8  OAILY  AMOUNTS  (PRECIPITATION)  —  MONTH  VS  AMTS 

9  DAILY  AMOUNTS  (SNOW  FALL)  --  MONTH  VS  AMTS 
10  DAILY  AMOUNTS  (SNOw  DEPTH)  --  MONTH  VS  AMTS 

21  OAILY  EXTREME  A"0UNTS  :  PRECIPITATION 

22  DAILY  EXTREME  A«OUNTS  :  SNOW  FALL  AND  SmOW  DEPTH 

23  EXTREME  VALUES  :  PRECIPITATION  ( 2V  HOUR  TOTALS)  --  YEAR  VS  MONTH 
2V  EXTREME  value  :  SNOW  FALL  --  YEAR  VS  MONTH 

25  EXTREME  VALUE  :  SNOW  DEPTH  --  YEAR  VS  MONTH 

26  OMITTED 

27  EXTREME  VALUES  :  DAILY  PEAK  GUSTS  —  YEAR  VS  MONTH 

28  MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS  Or  RELATIVE  HUMIDITY 

29  DAILY  A VE PAGE S/r X TREME  TEMPERATURES  —  BY  MONTH 

30  EXTREME  VALUES  :  MAXIMUM  TEMPFRATURE  --  YEAR  VS  MONTH 

31  EXTREME  VALUES  :  MINIMUM  TEMPERATURE  --  YEAR  VS  MONTH 

32  Y3AP/M0NTH  VALURS  :  HEATING  DEGREE  DAYS  —  YEAR  VS  MONTH 

33  YEAP/MONTH  VALUES  :  COOLING  DEGREE  DAYS  —  YEAR  VS  MONTH 
39  YEAP/MONTH  VALUC  S  :  MEAN  T£  Mp  t  R  A  TUR  E  S  :  YEAP 

35  YEAP/MONTH  VALUES  --  TOTAL  PR E C I P I T A T I  ON 

36  WEATHER  CONDITIONS — MONTH  VS  WEATHER  CONDITION  CLASS  FROM  OAILY  OBSERVATIONS 

37  STATION  CLIMATIC  SUMMARY 

38  OMITTED 

39  OMITTED 


1  -  SURFACE  WINDS 


□16201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLA^S  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  V  NONE  SPECIFIED 


LAT.  ;  b  3  5  9  N  LONG. 


22  35W  ELEV.  :  17] 

MONTH  :  JAN 
HOUR  :  OOCO  L  ST 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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SURFACE  HINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  W  E  A T HE R 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5  9N  LONG. 


22  35W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  JAN 
HOUR  :  0  30C  LSI 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(*'ROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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SURFACF  WINDS 


016201  :  KEFLMIK.  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER _ 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT .  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  CLEW.  :  17] 

MONTH  :  JAN 
HOUR  :  0600  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED  _ 

(FROM  HOURLY  0  BS  E  R  V  A  j  I  ONS  ) 
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TOTAL  NO.  OF  OBS  :  1052 

NOTES  : 

*  -  PERCENT  <  .05 
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1  -  SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  19*9-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5 9 N  LONG. 


:  22  35W  ELEV.  :  171  i 

month  :  JAN 
HOUR  :  0900  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


I  SPEEO  (KNOTS)  I  TOTAL  I  MEAN 
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TOTAL  NO.  OF  08S  :  1052 

NOTES  : 

*  =  PERCENT  <  .05 


L 


1  -  SURFACE  WINDS 


016201  J  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER loO  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  CAN 
HOUR  :  1200  L ST 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


I  SPEED  (KNOTS)  (  TOTAL  I  MEAN 
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TOTAL  NO  .  OF  OBS  :  1053 

NOTES  : 


PERCENT  <  .05 


1  -  SURFACE  WINDS 


016201  ;  KEFLA VIK.  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER _ 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG. 


22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  JAN 
HOUR  :  1500  LST 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
( F  ROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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TOTAL  NO.  OF  OBS  :  1P53 

NOTES  : 

*  :  PERCENT  <  .05 


L  4 


! 

1  -  SURFACE  WINDS 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEW.  :  171  FT 

MONTH  :  JAN 
HOUP  :  1800  LST 


PERCENTAGE  FREOUeNCV  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 
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TOTAL  NO.  OF  OBS  s  1053 

NOTES  : 

*  =  PERCENT  <  .06 


016201  :  KEFLAVIK.  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1989-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 
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SURFACE  WINDS 


□16201  :  KEFLAylK,  ICELAND 

LAT.  :  63  5  9  N  LONG.  : 

22  35  W 

ELEV.  : 

1 

PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 
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:  j  AN 

CLASS  :  ALL  WEATHER 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 
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•  0 

100-0 

19.9 

TOTAL  no 

.  OF 

OES  : 

1051 

NOTES  : 


PERCENT  <  .OS 


1 


SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAvIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORO  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPEcIPlEO 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  JAN 

HOUR  :  ALL 


PERCENTAGE  FREOUENCT  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1 

SPEED  (KNOTS) 

1 

TOTAL  1 

MEAN 

16  PT.I 

1  -  31 

4-61 

7-10  1 

11-161 

17-211 

22-271 

28-331 

34-401 

41-471 

48-551 

>-  56  l 

*  1 

WIND 

DIR.  | 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SPEED 

N 

.3 

.9 

1  .5 

1  .6 

1.3 

1.0 

.4 

.2 

.0 

.0 

•  0 

7.  i 

15.0 

nne 

.  3 

1.0 

1  .9 

2.7 

2.1 

1 .4 

.8 

.3 

.P9 

.0 

.  0 

10.5 

16.1 

NE 

.  3 

1.1 

1  .8 

2.4 

1  .4 

.8 

.3 

.0* 

.0 

.0 

.0 

8.  3 

13.6 

E  NE 

.  3 

1.4 

2.4 

3.1 

1.3 

.9 

.2 

.0* 

.04 

.0 

.0 

9.7 

12.9 

E 

.  A 

1.7 

2.6 

2.4 

1  .4 

.  7 

.3 

.2 

.  D 

.0 

.0 

9.8 

12.8 

tSE 

.  3 

1.2 

1  .0 

1.2 

1  .0 

.9 

.7 

.3 

.  1 

.0* 

.  04 

b.  7 

16.1 

SE 

•  C 

1.4 

1.3 

1.6 

1  .1 

1  .1 

1.0 

.2 

.  04 

.0 

.  D 

7.  9 

15.9 

SSE 

.  3 

.9 

1  .4 

1.8 

1  .0 

.8 

.4 

.0* 

•  c 

.0 

.0 

6.  7 

14.1 

S 

.4 

1.2 

1  .4 

1.8 

1.1 

.5 

.2 

.0* 

.r« 

.0 

.  0 

6.  7 

12.6 

NSW 

.  I 

.3 

.7 

1.3 

1  .0 

.6 

.  3 

.2 

.D9 

.04 

.0 

4.  5 

16.9 

SW 

.  1 

.4 

.5 

1.0 

1.1 

1  .  1 

.4 

.  3 

.  P9 

.09 

.  n 

4.9 

18.7 

M  S  W 

.  1 

.  3 

•  6 

1.2 

.9 

.7 

.6 

.2 

.  1 

.1 

.04 

4.9 

19.3 

w 

.  1 

.3 

.7 

1.3 

1  .0 

•  8 

.4 

.3 

.  1 

.0* 

.  09 

5.  1 

18.9 

■  NW 

.  1 

.2 

.4 

.4 

.5 

.4 

.  1 

.0* 

.  0* 

.09 

.  0 

2.  1 

16.8 

NW 

.  1 

.2 

.4 

.3 

.2 

.2 

.0* 

.0« 

.  0 

.0 

.0 

1.4 

12.9 

NNU 

.2 

.3 

.4 

.3 

.0* 

.  1 

.0* 

.0* 

.0 

.0 

.  c 

1.4 

10.0 

y  AS 

•  C 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CL  M 

.r 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

2.  3 

.0 

ALL 

3.6 

12.9 

19 . 1 

24.5 

16.4 

12.1 

6.  1 

2.3 

.5 

.2 

.  1 

iro.o 

14.8 

TOTAL  no 

.  OF  0BS  : 

8415 

NOTES 

* 


PERCENT  <  .05 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  jKETLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  : 

PERIOD  OF  RECORO  s  1969-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER _ 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  6 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/6 

>=1 

>=3/6 

>=5/e 

>  =  1/ 

UNLIMIT 

26.0 

27.8 

28.0 

28 . 0 

28.0 

28.0 

28.1 

28.1 

28.1 

28.2 

28  .2 

28.2 

28. 

>=20000 

26.6 

26.2 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28.5 

28.5 

28.5 

28.6 

28.6 

28.6 

28. 

>=1 8000 

26.8 

28.7 

28.9 

28 . 9 

28.9 

28.9 

29.0 

29.0 

29. D 

29.1 

29.1 

29.  1 

29. 

>=16000 

26.8 

28.7 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

29.0 

29.0 

29.0 

29.1 

29.1 

29.  1 

29. 

>=16000 

27.  1 

29.0 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.5 

29.3 

29.3 

29.6 

29.6 

29.6 

29. 

>=1 2000 

27.6 

29.3 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.6 

29.6 

29.6 

29.7 

2  9.7 

29.  7 

29. 

>=10000 

.2  7.8 

29.8 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

30.0 

30.0 

30. C 

30.1 

30.1 

30.  1 

30. 

>=  9000 

28.1 

30.0 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.3 

30.3 

30.3 

30  .6 

30.6 

30.  6 

30. 

>=  8000 

30.8 

33.0 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.3 

33.3 

33.3 

33.6 

33.6 

33.  6 

33. 

>=  7000 

36.2 

36.9 

37.  1 

37.1 

37.  1 

37.1 

37  .2 

37 .2 

37.2 

37.6 

37.6 

37.6 

37. 

>=  6000 

36.5 

37.6 

37.7 

37.8 

37.8 

37.8 

37  .9 

37.9 

37.9 

38.1 

38.1 

38.  1 

38. 

>=  SOOO 

35.5 

38.5 

38.8 

38.9 

38.9 

38.9 

39  .0 

39.0 

39.0 

39.2 

39.2 

39.2 

39. 

>=  6S00 

36.0 

39.3 

39.5 

39 . 8 

39.8 

39.  8 

39.9 

39.9 

39.9 

60.1 

6  0.1 

60.  1 

60. 

>=  6000 

60.7 

65.0 

65.6 

65.7 

65.9 

65.  9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.3 

66.3 

6  6.3 

66. 

>=  3500 

62.6 

68.1 

68.7 

68.9 

69. 1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.5 

69  .5 

69.5 

69. 

>=  3000 

66.0 

53.6 

56.5 

56.8 

55.  1 

55.  1 

55  .2 

55.2 

55.2 

55.6 

55.6 

55.6 

55. 

>=  2500 

50.5 

60.** 

6  1.7 

62.2 

62.5 

6  2  •  S 

62.6 

62.6 

62.6 

63.1 

63.1 

6  3.  1 

63. 

>=  2000 

57.3 

70.3 

72.0 

72.6 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.3 

73.9 

73.9 

73.9 

76  . 

>=  1800 

58.5 

72.0 

73.7 

76 . 6 

76 . 9 

76.9 

7?  .0 

75.0 

75.2 

75.8 

75.8 

75.8 

76. 

>=  1500 

61.8 

77.1 

79.3 

80.5 

81.5 

81.5 

82.1 

82.  1 

82.2 

82  .8 

8  3.0 

83.  0 

83. 

>=  1200 

62.5 

78.8 

81.6 

83.1 

86.2 

86.2 

86 .8 

86.9 

85.1 

85.8 

86.0 

86.0 

86. 

>=  1000 

63.  1 

80.6 

86.  1 

85.7 

87.  1 

87.  3 

88.1 

88.3 

88.5 

89.3 

89.6 

89.  6 

90. 

>=  900 

63.  1 

80.7 

86. 3 

86.1 

87. f 

87.9 

88.7 

88.9 

89.1 

89.9 

90.2 

90.  2 

90. 

>=  800 

63.  1 

81.5 

85.5 

87.3 

89.0 

89.3 

90.2 

90.6 

90.6 

91.7 

9  1  .9 

9  1.9 

92. 

>=  700 

63.  1 

81.7 

85.7 

87.5 

89.3 

89.5 

9T.6 

90.8 

9  1.0 

92.1 

92.6 

92.6 

92. 

>=  600 

63.  1 

81.9 

86.3 

88.2 

90.  3 

9U.6 

91  .9 

92.3 

92.5 

93.7 

96.0 

94.  0 

96  . 

>=  500 

6  3.  1 

82.1 

86.5 

88.5 

90.7 

91.2 

92.9 

93.5 

93.7 

96.8 

95.2 

95.  2 

95. 

>=  600 

63.  1 

82.1 

86.5 

88 . 5 

91.0 

91.6 

93  .6 

96.0 

96.1 

95.5 

95.9 

95.9 

96. 

>=  300 

63.  1 

82.1 

86.5 

88.6 

91.1 

91.? 

93.5 

96.0 

96.2 

95.8 

96.5 

96.  5 

97. 

>=  200 

63.2 

82 . 1 

86*6 

88 . 7 

91 . 2 

91.7 

93.7 

96.3 

9  6.5 

96.3 

97.0 

97.0 

98. 

>=  100 

63.  2 

82.1 

86.6 

88 . 7 

91 . 2 

91.7 

93.7 

96.3 

96.5 

96  .6 

97.2 

9  7.  2 

98. 

>=  0 

63.2 

82.1 

86*6 

88  .  7 

91 . 2 

91.7 

93.7 

96.3 

96.5 

96.6 

97.2 

97.2 

98. 

TOT  A 


:sibilitv 


CAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35*  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  JAN 
HOUR  :  OOOO  LST 


OCCURRENCE 

frioNsi 


MILES  ) 


1/2 

f 

>  =  1  I A 

>  =  I 

5:  3/8 

y=5A8 

>-1/7 

>=5/16 

>=T  /8 

>-0 

1 

1 

28.1 

28.2 

28  .2 

28.2 

28.3 

28.3 

28 .3 

2  8.8 

,5 

28.5 

28.6 

28.6 

28.6 

28.7 

28.7 

28  .7 

28.6 

!  0 

29.0 

29.1 

29.1 

29.  1 

29.2 

29.2 

29  .2 

29.3 

H 

29.0 

29.1 

29.1 

29.  1 

29.2 

29.2 

29.2 

29.3 

i3 

29.3 

29.8 

“  2^.<r 

2  9.8 

79.5 

79.5 

79.5 

29.6 

!b 

29.6 

29.7 

2’. 7 

29.  7 

29.8 

29.8 

29  .8 

29.8 

|0 

30.0 

30.1 

30.1 

30.  1 

3D  .2 

30.2 

30  .2 

30.3 

13 

30.3 

30.9 

30.8 

30.  8 

30.5 

30.5 

30  .5 

30  .6 

3 

33.3 

33.9 

33.8 

33.8 

33.5 

33.5 

33  .5 

33.6 

2 

37.2 

37.8 

37.8 

37.8 

37.5 

37.5 

37  .S 

37 .6 

9 

37.9 

38 .1 

38  .  i 

38.  i 

38.2 

38.2 

38  .2 

38 . 3 

J 

39.0 

39.2 

39.2 

39.2 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

9 

39  .9 

90.1 

90.1 

90.1 

40.2 

90.2 

80.2 

40.3 

O 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

86.8 

46.9 

86  .4 

86  .8 

2 

89.2 

89.5 

89  .5 

89.5 

99.6 

89.6 

89  .6 

49.7 

'2 

55.2 

55.6 

55.6 

55.  6 

55.7 

55.7 

SS  .7 

55.8 

t 

62.6 

63.1 

63.1 

6  3.  1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

2 

73.3 

73.9 

73.9 

73.9 

79.1 

78.1 

78.1 

78  .2 

0 

75.2 

75.8 

75.8 

75.  8 

76.0 

76.0 

76  .0 

76.1 

l 

82.2 

82.8 

8  3.0 

83.0 

83.3 

83.3 

83.3 

83.8 

9 

85.1 

85.8 

86.0 

86.0 

86.4 

86.9 

86  .8 

86 . 5 

3 

88.5 

89.3 

89.6 

89.6 

90.0 

90.0 

90  .0 

90.1 

9 

89.1 

89.9 

90.2 

90.  2 

90.6 

90.6 

90  .6 

90.7 

9 

90.6 

91.7 

9  1  .9 

91.5 

92.3 

92.3 

92.3 

92  .5 

8 

9  1.0 

92.1 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92  .8 

93.0 

3 

92.5 

93.7 

98.0 

9  4.0 

94.9 

98  .4 

94  .5 

98 .7 

5 

9  3.7 

99.8 

95.2 

95.  2 

95.7 

95.7 

9s  .8 

96 .1 

99.1 

95.5 

95.9 

95.9 

96.8 

96  .8 

96  .5 

96  .8 

99.2 

95.8 

96.5 

96.  5 

97.8 

97.7 

97  .9 

98 .2 

i 

98.5 

96.3 

97.0 

9  7.  0 

98.1 

98.5 

98  .7 

99.0 

99.5 

96  .8 

97.? 

9  7.  2 

98.3 

98.7 

99 .1 

99  .6 

3 

98.5 

96.9 

97.2 

97.  2 

98.3 

96.7 

99  .2 

100.0 

TOTAL  NO.  OF  OBS 


10  A  2 


I 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  icelano 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W 

I 

t 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2  >=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=S/8 

>  =  1/2 

>  =  5/1 

UNLIMIT 

24.0 

25.8 

25.8 

26.0 

26.0 

26.0 

26  .4 

26.4 

26.4 

26.4 

26  .4 

26.  4 

26.5 

26  . 

>=20000 

24.5 

26.3 

26.3 

26.5 

26.5 

26.5 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.  e 

26.9 

26  , 

>=18000 

24.8 

26.7 

26.7 

26.9 

26 . 9 

26.9 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.4 

27  . 

>=1 6000 

24.9 

26.8 

26.8 

27.0 

27.0 

27.0 

27.4 

27.4 

27.4 

27.4 

27  .4 

27.4 

27.5 

27. 

>=19000 

25.3 

27.2 

27.2 

27.4 

27.4 

27.4 

27.8 

27.8 

27.8 

27.6 

27.8 

27.8 

27.9 

27  , 

>=12000 

25.7 

27.6 

27.6 

27.8 

27.8 

27.8 

28  .2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.3 

26, 

>=10000 

26.5 

28.4 

28.4 

28.6 

28.6 

28.6 

28  .9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

29.0 

29  , 

>=  9000 

26.6 

28.5 

28.5 

28 . 7 

28 . 7 

28.7 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.1 

29. 

>=  8000 

28.9 

31.2 

31.2 

31.4 

31.4 

31.4 

31  .8 

31.8 

3  1.8 

31.8 

3  1  .8 

3  1.8 

31  *9 

3  1  , 

>=  7000 

32.4 

35.1 

35.  1 

35.3 

35. 3 

35.3 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.8 

35. 

>=  6000 

32.8 

35.6 

35.6 

35.6 

35.8 

35.8 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.3 

3b 

>  =  5000 

33.9 

36.9 

36.9 

37. 1 

37.2 

37.2 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.6 

37  , 

>=  <*500 

34.5 

37.6 

37.7 

37.9 

38.0 

38.0 

38  .4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.5 

3b, 

>=  4000 

36.7 

42.8 

43.  1 

43.4 

43.6 

43.6 

44.0 

44.0 

4  4.0 

44.0 

4  4.1 

44.1 

44 .2 

4  4  , 

>=  3500 

41.7 

46.5 

46. e 

47.1 

47.3 

47.3 

47  .8 

47.8 

47.8 

47.8 

4  7.9 

47.9 

47.9 

4  7  , 

>=  3000 

44.6 

50.7 

51.2 

51.5 

51  .  7 

51.7 

52  .2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.4 

c  -> 

•  C  ' 

>=  2500 

50.2 

58.5 

59.2 

59.7 

60. 1 

60.  1 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.9 

60.9 

61 . 1 

1 1 , 

>=  2000 

55.9 

67.7 

68.6 

69.1 

70.0 

70.1 

7  1  .0 

71.1 

71.1 

71.1 

7  1.3 

71.3 

71  .6 

7  1 

>=  1800 

57.1 

69.3 

70.2 

70.8 

71 .7 

71.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

73.0 

73.  C 

73.4 

7  3  . 

>=  1500 

59.8 

74.9 

76.3 

77.4 

78.6 

78.8 

79.8 

79.9 

79.9 

80. C 

80.3 

80.3 

60.7 

82 

>=  1200 

60.9 

77.7 

79.7 

81.3 

82.8 

83.1 

84.1 

84.3 

84.4 

84.5 

84.9 

84.9 

85.3 

8  5 

>=  1000 

61.9 

79.8 

82.2 

84 . 4 

86.5 

87.0 

88.3 

88.5 

86.6 

88.7 

89.3 

89.  3 

69.7 

P9  . 

>=  900 

62.0 

80.2 

82.7 

85.2 

87.3 

87.6 

89.1 

89.3 

89.4 

89.5 

90.1 

90.  1 

90.4 

92  , 

>=  800 

62.  3 

81.2 

83.9 

86.6 

88.7 

89.2 

90.6 

90.8 

9  1  .0 

91.2 

9  1.6 

9  1.8 

92.2 

92  , 

>=  700 

62.3 

81.2 

84.0 

86.9 

89.2 

89.  7 

91  .2 

91.4 

9  1.7 

91.9 

92.5 

92.  5 

92.8 

92  . 

>=  600 

62.3 

81.2 

84.  3 

87.2 

89. 7 

90.3 

92.0 

92.2 

92.5 

92.6 

93.3 

9  3.  3 

93.7 

Q  jt  . 

>=  500 

62.3 

81  .2 

8<*.  3 

87.2 

90.2 

90.7 

92.6 

93.0 

93.3 

93.9 

94.7 

94.7 

95.1 

c  e,  . 

>=  400 

62.3 

81.3 

84.4 

87. 3 

90.4 

91.0 

93.3 

93.8 

94.1 

94.7 

95.6 

95.7 

96.3 

9t  . 

>=  300 

62.3 

81.3 

84.4 

87.3 

90.6 

91.2 

93.8 

94.3 

94.6 

95.2 

96.3 

96.  4 

96.9 

9  7  , 

>=  200 

62.3 

81.3 

84.4 

87.3 

90.6 

91.2 

93.9 

94.4 

94.7 

95.4 

9  6  *6 

96.7 

97.3 

<5  7  , 

>=  100 

62.  3 

81.3 

84.4 

87. 3 

90.6 

91.2 

93.9 

94.4 

94.7 

95.4 

96.7 

96.8 

97  .6 

9  7  , 

>=  0 

62.  3 

81.3 

84.4 

87. 3 

90.6 

91.2 

93.9 

94.4 

94.7 

95.4 

96.7 

96.8 

97.6 

9  7  , 

TOTAL  NO.  ( 


63  S9N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  JAN 
HOUR  :  0300  LST 


-3/9 

>-  5/  8 

>  =  1/2 

26  .9 

26.  8 

26.5 

26.8 

26.  8 

26.9 

2  7.3 

27.3 

27.8 

2  7  .9 

27.9 

27.5 

27.8 

27.8 

27.9 

28.2 

28.2 

28.3 

28.9 

28.9 

29.0 

2r.0 

29.0 

29.1 

3  1  .8 

3  1.8 

31.9 

35.7 

35.7 

35.8 

36.2 

36.2 

36.3 

3  7.5 

37.5 

37.6 

38.9 

38.8 

38.5 

9  9.1 

98.  1 

88.2 

8  7.9 

87.9 

87.9 

5  2.3 

52.  3 

52.8 

b  C  .  9 

60.9 

61.1 

7  1.3 

71.3 

71.6 

73.0 

73.0 

73.8 

90.3 

80.  3 

80.7 

9  8.9 

89.9 

85.3 

39.3 

89.  3 

89.7 

}  r.i 

90.  1 

90.8 

9  1.6 

91.8 

92.2 

92.6 

92.  5 

92.8 

9  3.3 

9  3.  3 

93.7 

98.7 

98.7 

95.1 

#5.6 

95.7 

96.3 

96.3 

96.8 

96.9 

’6.6 

96.7 

97.3 

96.7 

96.8 

97.6 

#6.7 

96.8 

97.6 

total 

-S/lb  >:l/«t  >=0 

26.5  26  .5  26  .6 

26.9  26.9  27.0 

27.9  27.9  27.5 

27.5  27.5  27.6 

27.9  27.9  26.0 

28.3  28.3  28.9 

29.0  29.0  29.1 

29.1  29.1  29.2 

31.9  31  .9  32  .0 

35.8  35.8  35.9 

36.3  36  .3  36.9 

37.6  37.6  37.7 

38.5  38  .5  38  .6 

99.2  99.2  99.3 

97.9  97.9  98.0 

5  2*9  52  .9  52.5 

61.1  61.1  61.2 

71.6  71.6  71.7 

73.9  73.9  73.9 

80.7  80.8  80.9 

85.3  85.9  85.8 

89.7  89.8  89.9 

90.9  90.5  90.6 

92.2  92.3  92.9 

92.8  92.9  93.0 

93.7  93.9  99.0 

95.1  95.5  95.7 

96.3  96.7  96.8 

97.1  97.7  97.9 

97.5  98  .9  98  .6 

97.9  98.9  99.1 

97.9  98  .9  nO.O 


NO.  OF  OPS  :  1097 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  5  9  N  LONG.  :  22  35W  i 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987  M0| 

CLASS  :  ALL  yEATHER  HOj 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>=10 

>  =  6 

>=  5 

V 

1 1 
£ 

>:3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=)  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/  8 

>  =  1/2 

>  =  5  /  1  t. 

UNLIMIT 

2  5.8 

28.0 

28.0 

28 . 1 

28.  1 

28.1 

28 . 3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.  3 

28.5 

2e .  5 

>=20000 

2  6.1 

28.3 

28.3 

28 . 4 

28.4 

28.4 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28  .8 

28.  f 

>=18000 

26.7 

29  .0 

29.0 

29 . 1 

29. 1 

29.1 

29.3 

29.3 

2°.  3 

29.3 

29.3 

29.  I 

29.5 

2  9.5 

>=16000 

26.7 

29 . 1 

29.  1 

29.2 

29  .2 

29.2 

2  9.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.6 

2  9  •  t 

>=14000 

27.0 

29.4 

29.4 

29 . 5 

29 . 5 

29.5 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.9 

29.9 

>=12000 

27.2 

29.6 

29.6 

29.7 

29.7 

29.7 

29.9 

29.9 

29.9 

29  .9 

29  .9 

29.9 

30.0 

3C.C 

>=10000 

27.6 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.3 

30.2 

’0.2 

3  0.2 

30.2 

3  0.2 

30.2 

30.4 

30.4 

>  =  9000 

27.8 

30.2 

30.2 

30. 3 

30. 3 

30.3 

30.5 

3U.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.  5 

30.7 

30.7 

>=  8000 

30.7 

33.6 

3  3.6 

33.7 

33.7 

33.7 

34  .0 

34.0 

34.0 

34 .0 

34.0 

34.0 

34.2 

34  . . 

>  =  7000 

32.8 

35.9 

35.9 

36.0 

36.0 

36.0 

36.3 

3b.  3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.5 

36.5 

>=  6000 

33.6 

36.7 

36.  7 

36 . 8 

36. 8 

36.  a 

37.1 

37.1 

37.1 

37  .  1 

37.1 

37.1 

37.3 

37.3 

>=  SOOO 

34.5 

37.9 

37.9 

38.0 

38.  C 

38.0 

38.3 

’6.3 

3  F  •  3 

38.3 

38.3 

36.  3 

38.5 

38.6 

>  =  4500 

34.7 

38.4 

38.4 

38.5 

38.5 

38.5 

38  .8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

36.8 

38.9 

36.9 

>=  4000 

3°.5 

44.0 

44.3 

44 .4 

44 . 5 

44.5 

44.8 

44.8 

4  4.9 

44  .8 

4  4.8 

4  4.8 

45.0 

4  5.0 

>=  3500 

42.2 

47.6 

47.8 

47.9 

48.0 

48.3 

48.3 

48.3 

4  f  .  ’ 

48.3 

48.3 

4  6.3 

48.5 

46. c 

>=  3000 

45.7 

51.9 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.7 

52.7 

52.7 

52.8 

52.9 

5  3.0 

53.2 

6  3.2 

>=  2500 

51.1 

59.7 

60.3 

60.5 

60.7 

60.7 

6  1.1 

6  1.1 

6  1.1 

61.2 

6  1.3 

6  1.4 

61.6 

6  1  .  c 

>=  2000 

56.9 

69.0 

70. 1 

71  .  1 

71  .5 

71.6 

72.2 

72.2 

72.2 

72.4 

72.5 

72.6 

72.9 

72. 4 

>=  1800 

5  8.0 

70.8 

72.2 

73.4 

73.8 

7  3.8 

74.5 

74.5 

74.5 

74.7 

7  4.8 

74.9 

75.2 

7  5.2 

>=  1500 

61.5 

76.4 

78.2 

79.5 

80.2 

80.3 

81  .2 

8  1.2 

81.2 

81.8 

8  1.9 

82.  C 

62.3 

82.3 

>=  1200 

62.3 

78.7 

8  1.0 

82.8 

83 . 8 

83.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.6 

86.1 

8b.  2 

66.5 

»t.' 

>=  1000 

63.0 

80.3 

82.o 

85. 3 

86. 7 

86.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.8 

89.1 

89.2 

89.5 

89.5 

>=  900 

63.0 

81.0 

83.6 

86.  1 

87.6 

87.7 

89.0 

89.0 

89  .n 

89.8 

90. 0 

90.1 

90.4 

90 . 4 

>=  600 

63.  1 

81.4 

84.6 

87.2 

88 . 9 

89.0 

90.4 

90.4 

90.4 

91.2 

9  1.5 

°1.6 

92.0 

82  .r 

>=  700 

63.  1 

8  1.6 

85.0 

87 . 8 

89.5 

89.6 

91.0 

91.1 

9  1.2 

92.2 

92.5 

92.6 

93.0 

93  . 

>  =  600 

6  3.3 

81.9 

85.3 

88 . 1 

90.0 

90.3 

91.9 

92.1 

92.2 

93.3 

93.7 

9  3.8 

94.2 

94  .  . 

>=  500 

63.3 

82.2 

85.6 

88 . 5 

90.7 

9c. 8 

9  3  .D 

93.3 

9  3.4 

94  .6 

95.0 

95.  1 

95.7 

c  i  ,  f 

>=  400 

63.3 

82.3 

85.6 

88.9 

91 .4 

91.5 

93.8 

94.2 

9  4.3 

95  .b 

9  6.1 

96.2 

96.7 

96 . 7 

>=  300 

6  3.3 

82.3 

85.7 

89  .  G 

91.5 

91.6 

94  .0 

94 . 5 

94.6 

96.2 

96.7 

9fa.  ? 

97.5 

97.5 

>=  200 

63.3 

82.3 

85.7 

89.0 

91 . 5 

91.6 

94  .0 

94.6 

94.7 

96.5 

97.1 

9  7.2 

98.3 

98.4 

>  =  100 

63.  3 

82.3 

85.7 

89.0 

91  .  5 

91.6 

94  .0 

94.6 

94.7 

96.5 

97.1 

97.2 

98.4 

96 . 5 

>=  c 

63.3 

82.3 

85.7 

89.0 

91.5 

91.6 

94  .0 

94.6 

94.7 

96.5 

97.1 

97.2 

98 .4 

96.5 

TOTAL  NO.  OF' 


63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FI 

MONTH  :  JAN 
HOUR  :  0600  L  ST 


>-3/4 

>-5/e 

>-1/2 

28.3 

28.  3 

28*5 

2  8.6 

28.6 

28  .8 

29.3 

29.  3 

29.5 

l  29.4 

29.  4 

29.6 

29.7 

29.7 

29.9 

29.9 

29.  9 

30.0 

in.? 

30.  2 

30.4 

30. S 

30.  5 

30.7 

34.0 

34.0 

34.2 

36.3 

36.  3 

36.5 

37.1 

37.  1 

37.3 

f  38.3 

38.3 

38.5 

1  7  F  .  8 

38.8 

38.9 

4  4.4 

44.8 

45.0 

H8 .3 

48.3 

48.5 

52.9 

53.0 

53.2 

c  1  .3 

61.4 

61.6 

12. S 

72.6 

72.9 

74.8 

74.9 

75.2 

d  1  .9 

82.  0 

82.3 

36.1 

86.2 

86.5 

89.1 

89.2 

89.5 

9  C.O 

90.  1 

90.4 

9  1.5 

9  1.6 

92.0 

92.5 

92.6 

93.0 

9  3.7 

9  3.8 

94.2 

:95.Q 

95.  1 

95.7 

9  6.1 

96.  2 

96.7 

9  6.7 

9fc.  8 

97.5 

lv  7 . 1 

97.2 

98.3 

■4  7.1 

97.  2 

98.4 

97.1 

97.2 

98.4 

TOTAL 


>-5/16 

>=1  /4 

>=0 

28.5 

28  .5 

28.5 

28  .8 

28  .8 

28 .6 

29.5 

29.5 

29  .5 

29.6 

29  .6 

29.6 

29.9 

29.9 

29.9 

30.0 

30  .0 

30.  Q 

30.4 

30  .4 

30 .4 

30.7 

30  .7 

30.7 

34  .2 

34  .2 

34  .2 

36.5 

36  .5 

36  .5 

37.3 

37.3 

37.3 

38.5 

38  .5 

38 .5 

38.9 

38  .9 

38  .9 

45.0 

45  .0 

45.0 

48.5 

48  .5 

48.5 

53.2 

53.2 

53.2 

6  l  .6 

6  1.6 

61  .7 

72.9 

72.9 

73.o 

75.2 

75  .2 

75.3 

82.3 

82.3 

82  .4 

86.5 

86  .5 

86.6 

89.5 

89  .6 

89  .7 

90.4 

90  .5 

90.6 

92.0 

92.1 

92 .2 

9  3.0 

93.1 

93.3 

94.2 

94 .3 

94  .4 

95.7 

95  .8 

96 .1 

96.7 

96  .8 

97  .2 

97.5 

97.8 

98  .2 

98.4 

98  .9 

99.3 

98.5 

99 .1 

99  .6 

98.5 

99 .1 

100 .0 

0.  Of 

oes  : 

l085 

z 


CEILING  VS  VISIBILITY 


01G2G1  :  kefuvik,  Iceland 

PER  1 00  OF  RECORO  :  1909-1987  LAT.  :  b 3  S9N  LO 

CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


CEILING 

>-10 

>  -  6 

>r? 

>r4 

UNLIMIT 

21.6 

23.5 

23.6 

23.7 

>= 

2  0000 

21.9 

23.9 

24.0 

24.1 

>: 

1  8000 

22.6 

24.7 

24.8 

24 . 9 

>: 

16000 

22.6 

24.7 

24.8 

24 . 9 

>- 

To  "ooo 

22.8 

24.9 

25.0 

25 . 1 

>: 

12000 

23.  1 

25.2 

25.  3 

25.4 

>- 

10000 

23.8 

25.9 

26.0 

26.1 

>: 

9000 

24.6 

26.7 

26.8 

26 . 9 

>- 

8000 

27.2 

29.7 

29.8 

29 . 9 

>: 

7000 

29.7 

32.6 

32.7 

32.6 

>= 

6000 

30.  1 

33.2 

33.  3 

33.4 

>  = 

5000 

31.3 

34.5 

34.6 

34 . 7 

>= 

4500 

31.9 

35.3 

35.4 

35.5 

4000 

36.4 

41.6 

41.7 

41.9 

>  = 

3  500 

38.6 

44.4 

44.7 

44.9 

>- 

3000 

4  3.8 

51.4 

51.8 

52.0 

>= 

2500 

50.  1 

59.2 

59.8 

60.2 

>: 

2000 

56.  1 

68.1 

69.2 

70.1 

>  = 

1600 

57.4 

69  .9 

71.3 

72 . 2 

>: 

1500 

60.  7 

75.6 

77.  7 

79.  3 

>: 

1200 

61.3 

77.4 

79.6 

81.4 

>: 

1000 

62.  3 

79.4 

82.4 

84.6 

>: 

900 

62.3 

80.0 

83.0 

85.4 

>= 

800 

62.4 

8  1  .0 

84. 1 

86.9 

>= 

700 

62.4 

81.2 

84.6 

87.5 

>- 

600 

62.4 

81.3 

84.8 

88 . 0 

>- 

500 

62.5 

81.4 

85.  0 

88 . 3 

>: 

400 

62.5 

81.4 

85.  1 

88(6 

>; 

300 

62.5 

81.4 

85.  1 

8  8  •  6 

>: 

200 

62.5 

81.4 

85.1 

68  •  fe 

>; 

100 

62.5 

81.4 

85.  1 

8  8*6 

>: 

0 

62.5 

81  .4 

85.  1 

88  •  6 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


>  =  3 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>:2  1/2  >  =  2  >rj  j/2  >;]  */«, 

>  =  1 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

2  3.7 

23.7 

24. 1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.9 

2  4.9 

24  .9 

24.9 

24.9 

24.9 

24 .9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24  .9 

25.1 

25.1 

?5.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25  .4 

26.  1 

26.  1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

33. C 

33.  Q 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

3  3.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

35.0 

35.0 

35  .0 

35. C 

35.0 

35.0 

35.8 

35. a 

35.8 

35.8 

35.8 

35.6 

42.  1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

45.3 

45.  J 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

60. 8 

60. a 

61  .1 

61.1 

61.1 

61.2 

71 .0 

71.0 

71  .5 

71.5 

71.5 

71 .7 

73.2 

73.2 

73.8 

73.8 

73.8 

74.1 

80.7 

80.  7 

81  .6 

81.  b 

81.6 

82.2 

83.  r 

83.1 

84  .0 

84.0 

84.0 

84  .6 

86.4 

8  6.6 

87.7 

88.0 

88.1 

89  ,c 

87.4 

87.5 

88  .8 

89.1 

80.2 

90.0 

88.  A 

89.0 

90.4 

90.7 

90.8 

91.7 

89.7 

89.9 

91  .8 

92.2 

92.3 

93.4 

90.2 

90.6 

92.4 

93.2 

9  3.  3 

94.3 

90.5 

90.9 

92.9 

93.9 

94.0 

95.0 

90.9 

91.3 

93.4 

94.4 

94.5 

95.7 

91 .0 

91.4 

93.5 

94.5 

94.7 

96.1 

91 .0 

91.4 

93.5 

94.5 

94.7 

96  .4 

91.0 

91.4 

93.5 

94.5 

94.7 

96.4 

91 . 0 

«1.4 

93.5 

94.5 

94. 7 

96.4 

>=3/4 

>=5/ 

23.7 

2  3* 

24.1 

24. 

24.9 

24.  ' 

24.9 

24.  < 

2  5.1 

25.  i 

25.4 

2  5.  • 

26.1 

26.1 

27  .0 

27. C 

30.0 

30.  C 

33.0 

33.  C 

33.7 

33. T 

35.0 

35. C 

35.8 

35.  t 

42.1 

42.  1 

45.3 

45.  3 

52.5 

52.5 

6  1.2 

61.2 

71.7 

71.7 

74.1 

74.  1 

82.2 

82.2 

84.7 

84.  7 

89.3 

89-  I 

90.3 

90.  3 

92.0 

92.0 

93.7 

93.  7 

94.6 

94.  6 

95.6 

95.7 

96  ,4 

96.  5 

96.9 

97.  1 

97.2 

97.4 

97.3 

97.5 

97.3 

97.5 

2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


i 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  :  63  S9N 

PER  100  OF  RECORO  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 


CONDITION 

:  NONE 

SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES! 

CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2  > 

=  1  1/2 

>=1  1/4 

>=1 

>=3/4 

UNLIMIT 

18.5 

20.3 

20.3 

20.3 

20.5 

20.5 

20.5 

20.5 

20.5 

20.6 

20.6 

>=20000 

19.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.4 

21.4 

21  .4 

21.4 

21.4 

21.5 

21.5 

>=18000 

20.5 

22.9 

22.9 

22.9 

23.  1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.2 

23.2 

>=16000 

20.6 

23.0 

23.0 

23.0 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

>=1400o 

21.1 

23.4 

23.4 

23.4 

23.6 

23.6 

23  .6 

23.6 

23.6 

23.7 

23.7 

>=12000 

21.6 

23.9 

23.9 

23.9 

24. 1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.2 

24.2 

>=10000 

23.0 

25.3 

25.  3 

25.3 

25.5 

25. S 

25.5 

25.5 

25.5 

25.6 

25.6 

>=  9000 

23.4 

25.8 

25.  8 

25.8 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.1 

26.1 

>=  8000 

26.8 

29.6 

29.6 

29.6 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.9 

29.9 

>=  7000 

30.5 

34.2 

34.2 

34.2 

34.4 

34  .4 

34  .4 

34.4 

34.4 

34.5 

34.5 

>=  6000 

31.2 

35.4 

35.4 

35.4 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.7 

35.7 

>=  5000 

32.9 

37.3 

37.4 

37.5 

37.6 

37.6 

37.7 

37.7 

37.7 

37.8 

37.8 

>=  4500 

33.0 

37.5 

37.6 

37.7 

37.9 

37.9 

38.0 

38.0 

38.0 

38 . 1 

38.1 

>=  4000 

36.  3 

42.2 

42.5 

42.6 

42. 9 

42.9 

43.0 

4  3.0 

43.0 

43.1 

43.1 

>=  3500 

38.7 

45.2 

45.6 

45.7 

46. 1 

46.1 

46  .2 

46.2 

46.2 

46.3 

46.3 

>=  3000 

43.0 

51.0 

51.4 

51.6 

51.9 

51.9 

52.1 

52.1 

52.1 

52.2 

52.2 

>=  2500 

48.9 

58.7 

59.  1 

59.4 

59.9 

59.9 

60.2 

6  D  .  3 

60.4 

60.6 

60.6 

>=  2000 

54.4 

66.9 

67.9 

68.3 

69.1 

69.2 

69  .6 

69.6 

69.7 

70.0 

70.1 

>=  1800 

55.3 

68.4 

69.5 

70.1 

70.9 

71.0 

71.4 

71.5 

71.6 

71.9 

72.0 

>=  1500 

58.5 

74  .6 

76.5 

77.4 

78.6 

79.0 

80.2 

80.4 

80.6 

81  .0 

ai.i 

>=  1200 

59.3 

77.0 

79.  3 

80.5 

82.  3 

82.7 

83.9 

84.2 

84.4 

85.0 

85.2 

>=  1000 

59.8 

78.8 

81.3 

83.0 

84.9 

85.3 

86  .7 

87.0 

87.2 

88.0 

88.3 

>=  900 

59.9 

79.1 

81.7 

83.6 

85.5 

85.9 

87.4 

87.7 

87.9 

88.8 

89.1 

>=  800 

60.0 

79.8 

82.6 

84.6 

87.0 

87.4 

89.1 

89.5 

89.7 

90.7 

91.0 

>=  700 

60.0 

79.9 

82.8 

84.9 

87.6 

88.1 

90.2 

90.6 

90.8 

91  .8 

92.3 

>=  600 

60.  1 

80.0 

83.0 

85 . 1 

87.9 

88.5 

90.9 

91 . 3 

91.7 

92.9 

93.4 

>=  500 

60.  1 

80.1 

83.3 

85.6 

88.4 

89.0 

91  .5 

92.1 

92.5 

93.9 

94.5 

>=  400 

60.  1 

80.1 

83.3 

85.6 

88 . 5 

89.2 

91  .9 

92.5 

92.9 

94  .4 

95.0 

>=  300 

60.  1 

80.1 

83.4 

85.8 

88.7 

89.4 

92.1 

92.7 

93.1 

94.9 

95.9 

>=  200 

60.  1 

80.1 

83.4 

85.6 

88. 7 

89.4 

92.1 

92.9 

93.3 

95.2 

96.2 

>=  100 

60.  1 

80.1 

83.4 

85.8 

88.7 

8’.4 

92.1 

92.9 

93.3 

95.2 

96.2 

>=  0 

60.  1 

80.1 

83.4 

85.8 

88 . 7 

89.4 

92.1 

92.9 

93.3 

95.2 

96.2 

L 


I 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  JAN 
HOUR  J  1200  L ST 


>- 1 

>-3/9 

>:  5/  8  ' 

>  - 1  /  2 

>=5/16 

>=i/9 

>=b 

20.6 

20.6 

20.  6 

20.6 

20.6 

20  .6 

20 .6 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

21-5 

21  .5 

21.5 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

2  3.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23  .2 

23.7 

23.7 

"2  3.  7 

23.7 

23.7 

2  3  .7 

23.7 

24.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29  .2 

29  .2 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25  .6 

25  .6 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26 . 1 

26  .1 

26  .1 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29  .9 

29.9 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39  .5 

39 .5 

35.7 

3  5. 7 

35.  7 

35.7 

35.7 

35.7 

35 .7 

37.8 

37.8 

37.8 

37-8 

37.8 

37  .8 

37 .8 

38.1 

38.1 

38.  1 

38.1 

38.1 

38  .1 

3b  •  1 

93.1 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96  .3 

96.3 

52.2 

52.2 

52.  2 

52.2 

52.2 

52.2 

52  .2 

60.6 

60.6 

6  0.  6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

70.0 

70.1 

70.  1 

70.2 

70.2 

70  .9 

70 .9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72  .3 

72  .3 

81  .0 

81.1 

81.  1 

81  .2 

81.2 

81  .9 

81  .9 

85.0 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85  .5 

85.5 

88.0 

88.3 

88.  3 

88.9 

88.5 

88  .7 

88  .8 

88.8 

89.1 

89.1 

89.2 

89.9 

89  .6 

89 .8 

90.7 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

91  .5 

91 .7 

91.8 

92.3 

92.  3 

92.5 

92.8 

93.1 

93.3 

92.9 

93.9 

93.9 

93.7 

99.1 

99  .9 

99 .6 

93.9 

99  .5 

99.5 

99.7 

95.1 

95  .5 

95.7 

99  .9 

95.0 

95.0 

95.5 

96.0 

96  .9 

96.7 

99.9 

95.9 

95.9 

96.6 

97.3 

98  .6 

98.5 

9S.2 

96.2 

96.2 

97.0 

97.9 

98  .5 

99 .1 

95.2 

96.2 

96.  3 

97.2 

98.2 

98  .9 

99.7 

95.2 

96.2 

96.  3 

97.2 

98.2 

98  .9 

100.0 

TOTAL 

NO.  OF 

OpS  : 

1028 

2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


0I620I  S  KEF L  A  V I  K  .  ICELANO  LAT.  j  6  3  59N  LONG.  :  2 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED  ”  . . 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>=10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>  =  3 

>  =  2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=  3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

UNLIMIT 

20.9 

22.2 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22  .4 

22.4 

22.4 

22.5 

22.5 

22.  5 

22.5 

>=20000 

21.7 

23.2 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

2  3.4 

23.4 

23.4 

23.5 

23.5 

23.  5 

23.5 

>=18000 

22.7 

24.5 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24  .8 

24.8 

24.8 

24.8 

>=16000 

23.0 

24.8 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.1 

25.1 

25.  1 

25.1 

>=14000 

23.5 

25.3 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.6 

2  5.6 

2  5.6 

25.6 

>=1 2000 

23.9 

25.8 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

>=10000 

24.7 

26.5 

26.7 

26.7 

26.7 

?6.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.8 

26  .8 

26.8 

26.8 

>=  9000 

25.3 

27.2 

27.4 

27.4 

27.4 

27.4 

27.4 

27.4 

27.4 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

>=  8000 

28.2 

30.8 

31.0 

31.0 

31.0 

31.0 

31.1 

31.1 

31.1 

31  .2 

31.2 

31.2 

31.2 

>=  7000 

31.7 

35.5 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.8 

35.8 

35.8 

35.9 

35.9 

35.9 

36.0 

>=  6000 

32.6 

36.7 

36.9 

36 . 9 

36 . 9 

36.9 

37.0 

37.0 

37.0 

37.1 

37.1 

3  7.  1 

37.2 

>=  5000 

34.1 

38.5 

38.7 

38 .7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

3P  .7 

38.8 

38.8 

38.8 

38.9 

>=  4  50  0 

34.6 

39.0 

39.2 

39.3 

39.3 

39.3 

39  .4 

39.4 

39.4 

39.5 

39.5 

39.5 

39.6 

>=  4000 

3P.4 

44.7 

4  4.9 

45.0 

45.0 

45.0 

45.1 

45.1 

45.1 

45.3 

45.3 

45.  3 

45.5 

>=  3500 

40.0 

47.1 

47.3 

47.5 

47.5 

47.5 

47.7 

47.7 

47.7 

47.9 

4  7.9 

47.9 

48.1 

>=  3000 

42.6 

50.9 

51.2 

51.4 

51.4 

51.4 

51  .6 

51.6 

51.6 

51.8 

5  1  .8 

5  1.8 

52.0 

>=  2500 

47.8 

58.2 

58.8 

59.2 

59.5, 

59.5 

59.7 

59.7 

59.7 

59.9 

60.0 

60.  C 

60.2 

>=  2000 

53.4 

67.3 

68.7 

69.2 

70.1 

70.  1 

7  0.4 

70. 5 

70.5 

70.9 

7  1.1 

71.  1 

71.3 

>=  1800 

54.0 

69.2 

70.8 

71 . 3 

72.2 

72.2 

72.5 

72.6 

72.6 

73.0 

73.2 

73.2 

73.5 

>=  1500 

56.8 

75.1 

77.2 

78.0 

78.9 

78.9 

79  .4 

79.7 

79.7 

80.1 

80  .4 

80.4 

80.7 

>=  1200 

57.8 

77.5 

79.9 

80.8 

82.  1 

82.1 

82.7 

83.2 

83.2 

8  3*6 

83.8 

8  3.8 

84.2 

>=  1000 

5P.8 

79.9 

82.9 

84.1 

85.8 

85.8 

86.5 

87.0 

87.1 

87.6 

88.1 

88.  1 

88. 6 

>=  900 

5  8.9 

80.0 

83.  1 

84 . 5 

86.3 

86.3 

87-4 

87.9 

88.0 

88  •  6 

89.0 

89.0 

69.5 

>=  800 

59.4 

80.7 

84.0 

85.7 

87.8 

87.8 

88  .8 

89.4 

89. <; 

90.3 

90.8 

90.8 

91.3 

>=  700 

59.7 

81.1 

84.7 

86.3 

88.7 

88.7 

90.4 

91.1 

91.2 

92.1 

92.6 

92.  6 

93.2 

>=  600 

59.7 

81.2 

84.8 

86 . 5 

89.0 

89.1 

91.2 

91.8 

92.1 

93.4 

93.8 

93.8 

94  .4 

>=  500 

59.7 

81.2 

84.9 

86.7 

89.5 

89.6 

91  .9 

92.6 

92.9 

94 . 1 

94.6 

94 . 6 

95.3 

>=  400 

5  /•  7 

81.2 

84.9 

86.7 

89.5 

89.6 

9  1  .9 

92.7 

9  3.0 

94.5 

95.1 

9b.  1 

96.0 

>=  300 

59.7 

81.2 

84.9 

86 . 7 

89.5 

89.  7 

92.1 

93.1 

93.4 

94  .9 

95.8 

95.8 

96.7 

>=  200 

5°. 7 

81.2 

O' 

• 

■3- 

CO 

86.7 

89.6 

89.8 

92.2 

93.3 

93.6 

95.2 

96.2 

96.  2 

97.3 

>=  100 

59.7 

8  1.2 

84.9 

86.7 

89.6 

89.8 

92.2 

93.3 

93.6 

95.2 

96.2 

96.2 

97  .4 

>=  0 

59.7 

8  1.2 

84.9 

86.7 

89.6 

89.8 

92.2 

93.3 

9  3.6 

95.2 

96.2 

96.  2 

97.4 

TOTAL 


u 


i 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  JAN 

_ HOUR _ ;  iSqq  LST 


A 


4 

s 

>-i 

>“5/4 

>rT/T 

>  =  1/2 

j -o 

N 

III 

r 

>=I  /4 

y=TJ 

5 

22.5 

22.5 

22. 

c 

22.5 

22.6 

22.6 

22  .6 

b 

23.5 

23.5 

23. 

5 

23.5 

23.6 

23.6 

23.6 

6 

24  .8 

24.8 

24. 

8 

24.8 

24.9 

24  .9 

24  .9 

7 

25.1 

25.1 

25. 

1 

25.1 

25.2 

25  .2 

25.2 

1 

25.6 

T576 

25. 

6 

25.6 

25.7 

25.7 

25  .7 

b 

26.1 

26.1 

26. 

1 

26.1 

26.2 

26  .2 

26  .2 

7 

26.8 

26  .8 

26. 

8 

26.8 

26.9 

26  .9 

26.9 

4 

27.5 

27.5 

27. 

c 

27. S 

27.6 

27  .6 

2  7.6 

V 

31.2 

31.2 

31. 

2 

31.2 

31.3 

31  .3 

31 .3 

5 

35.9 

35.9 

35. 

9 

36.0 

36.1 

36 .1 

36 .1 

i  6 

37.1 

37.1 

37. 

1 

37.2 

37.3 

37.3 

77 . 3 

►  i 

38.8 

38.8 

38. 

8 

38.9 

39.0 

39  .0 

39  .0 

39.5 

39.5 

39. 

5 

39.6 

39.7 

39.7 

39 .7 

'  1 

i  95.3 

45.3 

45. 

3 

4S.S 

45.6 

45  .6 

45.6 

97.9 

4  7.9 

47. 

9 

48.1 

48.2 

48  .2 

48  .2 

i  r 

51.8 

5  1  .8 

51. 

8 

52.0 

52.1 

52  .1 

52.1 

4 

S9.9 

60.0 

60. 

C 

60.2 

60.3 

60.3 

60. 3 

*  8 

70. 8 

71.1 

71. 

1 

71.3 

71.4 

71  .4 

71  .4 

1  </ 

73.0 

73.2 

73. 

2 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

-  1 

8C.1 

80  .4 

80. 

4 

80.7 

80.8 

80  .8 

80 .8 

i 

S3. 6 

83.8 

83. 

8 

84.2 

84.3 

8 1)  .3 

84  .  3 

'4 

37.6 

88.1 

88. 

1 

88.6 

88.7 

88  .7 

88 .7 

88.6 

89.0 

89. 

0 

89.5 

89.6 

89  .6 

89.6 

>b 

90.3 

90.8 

90. 

8 

91.3 

91  .4 

91  .4 

91.5 

>b 

92 . 1 

92.6 

92. 

6 

93.2 

93.3 

93.3 

93.5 

93.4 

9  3.8 

93. 

8 

94  .4 

94.5 

94  .5 

94 . 7 

u 

94 . 1 

94.6 

94. 

6 

95.3 

95.4 

95  .6 

95  .8 

n 

94.5 

95.1 

95. 

1 

96.0 

96.1 

96.3 

96 .5 

94 .9 

95.8 

95. 

8 

96.7 

96.9 

97  .7 

97.5 

K 

95  .2 

96.2 

96. 

2 

97.3 

97.6 

98  .1 

98  .4 

■ 

95.2 

96.2 

96. 

2 

97.4 

97.8 

98  .5 

99 .0 

■ 

35.2 

96.2 

96. 

2 

97.4 

97.8 

98  .5 

100  .0 

total 

NO.  Of 

0°S  : 

1040 

a 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  HEFLAVIK,  1CELANO 
PER IOO  OF  RECORD  :  19*9-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  ;  63  59N  LONG.  : 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HO URL  7  OBSERVATIONS) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  8 

>T* 

>  =  3 

UNL I H I T 

20.* 

22.* 

22.* 

22.* 

22.* 

>-20000 

21.1 

23.2 

2  3.2 

23.2 

23.2 

>=1 8000 

22.6 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

>=16000 

22.7 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

>=1*000 

22.9 

25.3 

25.  3 

25.3 

25.3 

>=1  2000 

23.  3 

25.7 

25.  7 

25.7 

25.7 

>=10000 

23.7 

26.2 

26.2 

26.3 

26.3 

>=  9000 

2*  .  0 

26.5 

26.5 

26.6 

26.6 

>=  8000 

27.  1 

29.6 

29.6 

29  .  7 

29.7 

>=  7000 

30.5 

33.7 

33.7 

33.9 

33.9 

>=  6000 

31.1 

3*  .9 

3*. 9 

35. 1 

35.  1 

>=  5000 

32.0 

36 . 1 

36.  1 

36 . 3 

36. 3 

>=  *500 

32.6 

36.8 

36.8 

37  .  1 

37  .  1 

>=  *000 

36.2 

*1.5 

*1.6 

*1.9 

*1.9 

>=  3500 

37.7 

**  .3 

**.* 

**  .  7 

**  .  7 

>=  5000 

*  1.2 

*9 . 1 

*9.3 

*9.6 

*9.8 

>=  2500 

*7.8 

59.2 

59.5 

59.9 

60.2 

>=  2000 

53.* 

68.9 

69.* 

70.0 

70.6 

>=  1800 

5*. 2 

70 . 1 

70.9 

71.5 

72.2 

>=  1500 

56.8 

76 . 1 

78.0 

79. C 

80.* 

>=  1200 

57.* 

77.2 

79.9 

81  .* 

83.0 

>=  iooo 

58.3 

79 . 7 

82.  7 

8*  .* 

86.* 

>  =  900 

58.  3 

79.9 

82.9 

8*. 8 

87.0 

>=  800 

58.7 

80.8 

8*.  0 

86. 1 

88.7 

>=  700 

58.  7 

81.0 

8*.  3 

86 . 6 

89.6 

>=  600 

58.8 

81.3 

8*.  7 

87.0 

90.  3 

>=  500 

58.8 

81  .* 

8*. 9 

87.2 

90.5 

>  =  *00 

58.8 

8  1  .* 

85.0 

87  .  * 

90.8 

>=  300 

58.8 

8  1.* 

85.0 

87.* 

90.9 

>=  2  0  o 

58.8 

B  1  .  * 

85.0 

00 

• 

X 

91 .0 

>=  100 

58.8 

81  .* 

85.1 

87.5 

91.  1 

>=  0 

58.8 

8  1.* 

85.1 

87.5 

91.1 

VISIBILITY  (STATUTE  HlLES) 

>-2  1/2  >  =  2  > - l  1/2  >=1  1/*  >  =  1  >;3/*  >rS/e  >r 


22.* 

22  .* 

22.* 

22.* 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.  1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.6 

2  6.6 

26.6 

26.6 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

35.  1 

35.1 

35.1 

35.1 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

37.  1 

37.1 

37.1 

37.1 

*1.9 

*2.0 

*2.0 

*2.0 

**.  7 

**  .8 

**.8 

**.8 

*9.8 

*9.9 

50.0 

5D.0 

60.2 

60  .* 

6  o  .  5 

60.5 

70.6 

70.8 

70.9 

70.9 

72.2 

72.* 

72.5 

72.5 

*0.5 

80.8 

8  0.9 

80.9 

83.2 

83.5 

83.6 

8  3.6 

86.9 

87.3 

87.* 

87.* 

87.* 

88  .0 

88. 1 

88.1 

89.1 

89.9 

90.2 

90.7 

90.3 

91  .2 

91.5 

9  1.5 

91.0 

92.2 

92.5 

92.5 

91.2 

92.5 

92.8 

92.8 

91.* 

92.9 

93.3 

93.* 

91.5 

93.0 

93.6 

93.7 

91.6 

93.1 

93.8 

9  3.8 

91.7 

93.2 

93.8 

93.9 

91.7 

93.2 

93.8 

93.9 

22.5 

22.5 

22.  5 

2 

23.3 

23.3 

23.  3 

2 

25.1 

25.1 

25.  1 

2 

25.2 

25.2 

25.2 

2 

25.* 

25.* 

25.* 

2 

25.8 

25.8 

25.8 

2' 

26.* 

26.* 

26.  * 

2i 

26.7 

26.7 

26.7 

2t 

29.8 

29.8 

29.  e 

2' 

3*  .0 

3*  .0 

3*.  0 

3‘ 

35.2 

35.2 

35.2 

3! 

36.* 

36.* 

3  6.* 

3< 

37.2 

37.2 

37.  2 

3' 

*2.1 

*2.1 

*2.  1 

*; 

**  .9 

*  *  .9 

**.9 

*• 

50.1 

50.2 

50.2 

5  c 

60.6 

60.8 

60.  8 

6C 

71.3 

7  1  .6 

71.6 

71 

73.0 

73.3 

73.  3 

71 

81.3 

8  1  .6 

81.6 

81 

8*  . C 

8*  .3 

8*  .  3 

81 

88.1 

88  .* 

88.9 

b? 

88.7 

89.0 

89.  1 

83 

91  .0 

91.3 

91.  * 

91 

92.6 

93.1 

93.2 

91 

93.6 

9*  .0 

9*.  1 

9* 

9*  •  1 

9*  .6 

9*.  7 

9E 

9*  .9 

95.5 

95.6 

96 

95  .* 

96.2 

96. 2 

91 

95.7 

96  .* 

96.5 

91 

95  .9 

96.7 

96.  8 

91 

95  .9 

96.7 

96.8 

91 

TCI 


IAT.  :  63  59N  LONG 


171  FT 


.  s  22  35U  ELEV.  : 

MONTH  :  JAN 
HOUR  :  j8  O 0  LSI 


>  =  1 

>=  3  /4 

">=5/8 

Y=l7T 

>  =  5/I  6 

>=  1  /4 

5=0 

’2.5 

2?. 5 

22*  5 

22.5 

22.6 

22  .6 

22 .6 

23.3 

23.3 

23.  3 

23,3 

23*4 

23  .4 

23  .4 

25.1 

25.1 

25.  1 

25.1 

25.2 

25.2 

2S.2 

2  5.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.3 

25.3 

25 .3 

25.  4 

2  5.6 

2  5 . 4 

25.4 

23.5 

2?  .5 

25.5 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.9 

25  .9 

25.9 

7  6  •  4 

26.4 

26.  4 

26.4 

26.5 

26  .5 

26.5 

?6 . 7 

26.7 

26.  7 

26.7 

26.8 

26  .8 

26 .8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.9 

29  .9 

29  .9 

'4  .C 

34.0 

34.  0 

34.0 

34.1 

34  .2 

34  .2 

35.2 

35.2 

35.  2 

35.2 

35.3 

35.4 

35.4 

36.8 

36.4 

36.4 

36.4 

36.5 

36  .6 

36  .6 

37.2 

37.2 

37.  2 

37.2 

37.3 

37  .4 

37.4 

«2.1 

42.1 

42.  1 

42.1 

42.2 

42.3 

42 .3 

48.9 

4  4.9 

44.9 

44.9 

45.0 

45.1 

45.1 

'0.1 

50.2 

50.2 

50.2 

50.3 

50  .4 

50  .4 

r-  P  •  6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

6  1  .0 

6l  *0 

7  1.3 

7  1  .6 

71.6 

71.7 

71.8 

71  .9 

71  .9 

73. C 

73.3 

73.  3 

73.5 

73.6 

73  .7 

73.7 

31.3 

8  1  .6 

81.6 

81  .8 

81.9 

82.1 

82 .1 

38  ,C 

84  .3 

84.3 

84.6 

84.7 

85  .0 

85.0 

88  .  1 

88  .4 

88.5 

88.8 

88.9 

89  .2 

89.2 

38.7 

89. C 

89.  1 

89.5 

89.6 

89  .9 

89.9 

9  1  .0 

9  1.3 

91.4 

91  .8 

91.9 

92  .2 

■>2  .2 

’2.6 

93.1 

93.2 

93.6 

93.7 

93  .9 

93.9 

9  3.6 

94.0 

96.  1 

94 . 5 

94.6 

94  .9 

94  .9 

78  .  1 

94.6 

96.  7 

95.3 

«.5 

95  .8 

95.8 

-8.9 

95  .5 

95.6 

96.2 

96.4 

96  .9 

97  .0 

95.8 

96  .2 

96.2 

97.0 

97.3 

98  .1 

96  .2 

75.7 

96.4 

96.5 

97.4 

97.7 

98  .6 

98  .8 

95  .9 

9  6.7 

96.  8 

97.8 

98.1 

99  .0 

99 .7 

7  5 .9 

96.7 

96.8 

97.8 

98.2 

99 .1 

100  .0 

TOTAL 

NO.  Of 

OPS  : 

1040 

I 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  61  S9N  LONG.  :  22  35 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  NEATHER 
♦  CONDITION  :  NONE" SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


V I SIBIL  I TV _ C  ST  A T U T E  MI L ES) 


cTiling 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>= 1  1/2 

>=i  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/  8 

>  =  1/2 

>  =  5 

UNL I  MI T 

25.4 

27.3 

27.4 

27.4 

27.4 

27.4 

27  .4 

27.5 

27.5 

27.6 

27  .6 

2  7.b 

27.6 

2 

>=20000 

25.  8 

27.7 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

28.0 

28.0 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

2 

>=18000 

26.2 

28  .3 

28 . 5 

28*5 

28.5 

28.5 

28  .5 

28.6 

28.6 

28.7 

28.7 

28.  7 

28.7 

2 

>=16000 

26.3 

28.4 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28.7 

28.7 

28.8 

28.8 

28.8 

28.8 

2 

>=14000 

26.6 

28.7 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28  .9 

29.0 

29.0 

29.1 

2  9 .1 

29.1 

29.1 

2 

>=1 2000 

26.7 

28.8 

29.  0 

29.0 

29 . 0 

29.0 

29.0 

29.1 

29.  1 

29  .2 

29.2 

29.  2 

29.2 

2 

>=10000 

27.0 

29.1 

29.  3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.4 

29.4 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

2 

>=  9000 

27.2 

2  9.3 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.6 

29.6 

29.7 

29.7 

29.  7 

29.7 

2 

>=  8000 

28.9 

31.3 

31.5 

31.5 

31 . 5 

31.5 

3  1.5 

31.6 

31  .6 

31  .7 

31.7 

31.7 

31.7 

3 

'=  7000 

31.8 

35.1 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.5 

35.5 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

3 

>=  6000 

32.  1 

35.6 

35 . 9 

35.9 

35.9 

3  5.9 

35  .9 

36.0 

36.0 

36.1 

3  6.1 

36.1 

36.1 

3 

>=  5000 

33.5 

37.0 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.4 

37.4 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

3 

>=  4500 

34.1 

37.9 

38.2 

38.2 

38 . 2 

38.2 

38.2 

38.3 

38.3 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

J 

>=  4000 

38.0 

43.1 

43.7 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44  .0 

4 

>=  3500 

40.0 

46.1 

46.8 

47.0 

47.1 

47.1 

47.1 

47.2 

47.2 

47.3 

4  7.3 

4  7.  3 

47.3 

4 

>=  3000 

43.8 

51.2 

52.0 

52.3 

52.4 

52.4 

52  .4 

52.6 

52.5 

52.6 

52.7 

52.7 

52.7 

5 

>=  2500 

49.7 

59.3 

60.  7 

61 .0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

6  1  .2 

61.3 

6  1.4 

6  1.4 

61.5 

6 

>=  2000 

54.9 

68.7 

70.2 

70. 7 

71  .  1 

71.1 

71.1 

71.3 

71.4 

71.6 

71.7 

71.7 

71.8 

7 

>=  1800 

55.8 

69.7 

71.7 

71.9 

72.4 

72.4 

72.4 

72.6 

72.7 

72.9 

7  3.0 

73.0 

73.1 

7 

>=  1500 

58.9 

75.1 

77.  3 

78.1 

78.7 

78.7 

78.7 

79.1 

70.2 

79.5 

79.7 

79.  7 

79.8 

7 

>=  1200 

5  9.8 

78.1 

80.3 

81.7 

82.4 

82.4 

82  .6 

83.0 

83.1 

83.4 

83.6 

83.  6 

83.7 

P 

>=  1000 

60.9 

80.7 

83.2 

85.0 

86.  1 

86.1 

86.7 

87.1 

87.2 

87.6 

87.8 

87.8 

88.0 

P 

>=  900 

61.0 

81.3 

83.9 

86.0 

87.  1 

87.  1 

88.0 

88.6 

88.7 

89.1 

89.3 

89.3 

89.5 

P 

>=  800 

61.2 

81.7 

84.5 

86.9 

88.4 

88.4 

89.3 

90.  1 

90.3 

90.9 

9  1.3 

91.3 

91.5 

5 

>=  700 

61.3 

81  .8 

85.0 

87.6 

89.3 

89.3 

90  .4 

91.4 

9  1  .6 

92.3 

92.8 

92.8 

93.0 

o 

>=  600 

61.4 

81.9 

85.1 

87.9 

89.7 

89.8 

91.1 

92.0 

92.2 

93.3 

93.8 

93.8 

94.0 

9 

>=  500 

61.4 

82.0 

85.  3 

B  6 . 2 

90.2 

90.4 

91  .7 

92.9 

93.1 

94.2 

94.7 

94.  7 

95.0 

9 

>=  400 

61.4 

82.0 

85.4 

88.4 

90.4 

90.6 

92.0 

93.4 

93.7 

95.1 

95  .6 

95.6 

95.9 

9 

>=  300 

6  1.4 

82.0 

85.5 

88.6 

90. 6 

90.8 

92.3 

93.7 

94.0 

95.4 

96.0 

96.0 

96.5 

i 

>=  200 

6  1.4 

82.0 

85.5 

88 . 6 

90. 7 

90.9 

92.5 

94.0 

94.3 

96.0 

96.5 

96.5 

97.3 

9 

>=  1 00 

61.4 

82.0 

85.5 

88.6 

90  .7 

90.9 

92.5 

94.0 

94.3 

96.0 

96.5 

96.  5 

97.6 

0 

>=  0 

6  1.4 

82.0 

85.5 

88.6 

90. 7 

90.9 

92  .5 

94.0 

94.3 

96.0 

96.5 

96.5 

97.6 

9 

TOTAL  NO. 


?N  LONG.  :  22  35N  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  JAN 
HOUR  :  2100  LST 


>-5/  8 

>-l  /2 

>- 5  /  1 6 

>-  1  /4 

>=rf 

27»b 

27.6 

27.7 

27  .8 

27  .8 

28.  1 

28.1 

28.2 

28.3 

28.3 

28.  7 

28.7 

28.8 

28  .9 

28  .9 

28.8 

28.8 

28.9 

29  .0 

29  .0 

29.  1 

29.1 

29.2 

29.3 

29 .3 

29.2 

29.2 

29.3 

29  .4 

29  .4 

29.5 

29.5 

29.6 

29.7 

29.7 

29.  7 

29.7 

29.8 

29  .8 

29  .8 

31.7 

31.7 

31.6 

31  .9 

31  .9 

35. 6 

3S.6 

35.7 

35  .8 

35  .8 

36.  1 

36.1 

36.2 

36 .3 

36.3 

37.5 

37.5 

37.6 

37  .7 

37.7 

38.  4 

38.4 

38.5 

38  .6 

38.6 

44.0 

44  .0 

44.1 

44  .2 

44  .2 

4  7.3 

47.3 

47.4 

47  .5 

47 .5 

52.  7 

52.7 

52.8 

52  .9 

52.9 

6  1.4 

61.5 

6  1  .6 

61  .7 

61.7 

71.7 

71.8 

71.9 

72  .0 

72.0 

73.0 

73.1 

73.2 

73.3 

73  .3 

79.  7 

79.8 

79.8 

79  .9 

79.9 

8  3.6 

83.7 

83.8 

83.9 

83  .9 

87.8 

88.0 

88.1 

88  .2 

88 .2 

89.3 

89.5 

89.6 

89  .8 

89 .8 

91.3 

91.5 

91  .6 

91  .7 

91  .8 

92.8 

93.0 

93.1 

93.3 

93.5 

93.8 

94 .0 

94.1 

94  .3 

94  .6 

94.7 

95.0 

95.1 

95  .4 

95.7 

95.6 

95.9 

96.0 

96  .4 

96.7 

96.0 

96.5 

96.7 

97  .1 

97.5 

96.5 

97.3 

97.5 

98  .0 

98  .5 

96.  5 

97.6 

97.9 

98  .4 

99.2 

96.5 

97.6 

97.9 

98  .5 

100  .0 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS  : 

1042 

kJ  4 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  :  63  S9N  LONG.  :  22  35V 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER _ 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

CEILING 

>=10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

>=5/16 

UNL I  MIT 

22.8 

24.7 

24.8 

24.8 

24.8 

24.3 

24.9 

24.9 

24.9 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.1 

>=20000 

23.  5 

25.3 

25.  3 

25.4 

25.4 

25.4 

25.5 

25.5 

25.5 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

2  5 . 7 

>=18000 

24.  1 

26  .2 

26.3 

26.4 

26.4 

26.4 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.  5 

26.6 

2  6.6 

>=16000 

24.2 

26.3 

26.4 

26.5 

26 .5 

26-5 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.  b 

26.7 

2b. 7 

>=1 400C 
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SURFACE  W I  NOS 
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016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 

CLAJS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59 N  LONG.  :  22  35k  ELEV.  :  171 

MONTH  :  FEB 
HOUP  :  COOO  L ST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WINO 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1 

SPEED  (KNOT 

S  ) 

1 

TOTAL  1 

MEAN 

16  PT  .  1 

1  -  3 1 

9-61 

7-10  1 

11-161 

17-211 

22 -27  | 

28-331 

39-901 

91-971 

98-551 

>-  5  6  1 

X  1 

WINO 

DIR.  1 

1 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SPEED 

N 

•  6 

1.1 

.8 

1.3 

.9 

.9 

.2 

.2 

.  0 

.0 

.  n 

6.2 

13.9 

NNE 

•  2 

.9 

2  .0 

2.6 

1  .8 

2  .2 

.9 

.3 

.  0 

.0 

.  0 

10.  9 

16.3 

NE 

.  1 

.  7 

1  .9 

2.5 

1  .9 

1  .5 

.  3 

.0 

.  c 

.0 

.  0 

8.  9 

1  5.0 

ENE 

.  7 

2.1 

2.2 

1.8 

.7 

.9 

.  1 

.0 

o 

.0 

.  D 

8.  1 

11.9 

E 

.  5 

2.0 

2  .n 

3.0 

1.7 

.  1 

.  3 

.0 

.  0 

.0 

.  0 

9.  6 

12.0 

ESE 

•  C. 

.9 

1  .8 

1.5 

.9 

.5 

.9 

.0 

•  C 

.0 

.0 

5.  7 

1  9  .0 

SE 

.  1 

1.1 

1  .  7 

1  .3 

1 

1  .  3 

.6 

.2 

.  r 

.0 

•  n 

7.  7 

15.7 

SSE 

.  3 

1.7 

1  .5 

1 .  1 

1.7 

1 .0 

.  1 

.0 

.C 

.0 

.  0 

7.9 

1  3.0 

S 

.? 

1.9 

2.0 

2.5 

1  .6 

1  .0 

.2 

.  1 

•  c 

.0 

.  c 

9.  5 

13.2 

SSW 

.  1 

.  3 

1  .3 

1.6 

.9 

1  .9 

.2 

•  u 

.  l 

.0 

.  0 

5.  3 

16.3 

Sw 

.2 

.9 

.9 

.6 

1  .5 

.9 

.  7 

.  1 

.  2 

.0 

.  0 

5.6 

18.1 

wSW 

.r 

.  3 

.  9 

.3 

1  .0 

.  6 

.9 

.9 

.  r 

.2 

.  0 

3.8 

22.1 

w 

.  7 

.9 

.  9 

•  6 

.7 

.6 

.  3 

.9 

.  r 

.0 

.  c 

3.  6 

17.9 

■  NW 

•  7 

.  1 

.  6 

.  3 

.3 

.6 

.2 

.0 

.  n 

.0 

.  0 

2.9 

16.1 

NV 

.  1 

.5 

.  3 

.  1 

.2 

.  1 

.0 

.  1 

.  r 

.0 

.  D 

1  .  5 

11.8 

NNW 

.  1 

.  1 

.  5 

.  1 

.1 

.  1 

.C 

.u 

.  c 

.0 

.  n 

1 . 0 

11.1 

VAR 

.r 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  C 

.0 

.0 

.  r 

.0 

.  r 

.  0 

.0 

CLM 

•  r 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.  r 

3.  1 

.0 

ALL 

3  •  * 

19.2 

20.2 

21.2 

16.9 

13.9 

9.6 

1  .9 

.  3 

.2 

.  0 

ioa.  o 

19.2 

total  no 

.  OF  DBS  : 

959 

VOX  E  S 
* 


PERCENT  <  .0 


1 


SURFACE  WINDS 


016201  :  HEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1989-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CON 0 1 T ION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5 9 N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  FEB 
HOUR  :  C30D  LST 


PERCENTAGE  FREOUFNCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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NOTES  : 

*  -  PERCENT  <  .OS 


1  -  SURFACE  WINDS 


016201  S  KEFLAVlK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  *  63  S9N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  S  171 

MONTH  :  FEB 
HOUR  :  0600  L ST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 
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PERCENT  <  .05 


1  -  SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEW.  :  1T1 

PER  100  OF  RECORD  :  19*9-1987  MONTH  :  FEB 

CLASS  :  ALL  WEATHER  HOUR  :  0900  LST 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED  '  -  — —  - 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


I  SPEED  (KNOTS)  I  TOTAL  I  MEAN 


16  PT.I 

1  -  31 

4-6| 

7-10  1 

11-161 

17-21 ! 

22-271 

28-331 

34-401 

41-471 

48-551 

>-5b  1 
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1 

1 

1 

1 

1 
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TOTAL  NO.  OF  OBS  t  9S9 


NOTES 

» 


PERCENT  <  .OS 


SURFACE  HINDS 


1  - 


016201  :  KEFLAvIK*  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG*  :  22  35W  ELEV.  :  171 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987  MONTH  :  FEB 

CLASS  :  ALL  WEATHER  HOUR  :  1200  LST 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WINO 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1 

SPFED  (KNOTS) 

1 

TOTAL  | 

MEAN 

16  PT.I 

1  -  31 

4-6| 

7-10  1 

11-161 
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.0 
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.0 
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.  0 

100.0 

14.7 

TOTAL  NO.  OF  OBS  :  °58 

NOTES  . . 

*  :  PERCENT  <  .OS 


1 


SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK.  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :~i9R9-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  FEB 
HOUR  :  1500  LST 


PERCENTAGE  FREOUFNCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


I 

16  PT.I 
DIR.  1 

I 

11-31 

1  1 
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1 
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1 
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17-211  22-271  28-331 
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1 
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1 
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.0 
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.0 
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.  0 
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14.7 

TOTAL  NO 

.  OF  OBS  : 
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NOTES  : 

*  =  PERCENT  <  .05 


1  -  SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5 9 N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  FEB 
HOUR  :  1800  L ST 


PERCENTAGE  FPEOUFNCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


I  SPEED  (KNOTS)  I  TOTAL  I  MEAN 


16  PT. 

11-31 

4-61 

7-10  1 

11-161 

17-21 | 

22-27) 

28-331 

34-401 

41-471 

48-551 

>  -  5 1»  1 

t 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  SPEED 
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15.6 

NNE 

.  1 

1.4 

1  .3 

2.3 

1  .3 

2.1 

.6 

.  1 
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TOTAL  NO.  OF  OBS  :  9S9 

NOTES  : 


PERCENT  <  .05 


1  -  SURFACE  KINDS 


016201  :  KEEL A  VI K  ,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  ;  63  59*  LONG. 


22  35W  ELEV.  :  171  FT 

month  :  FEB 
hour  :  2100  LSI 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
JFROH  HOURLY  OBSERVATIONS! 


I 

16  PT.| 
DIR.  | 


31  6 

I 


SPEED  TKNOTS) 
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I  I  I  I  I  I 
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.0 
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085  : 
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NOTES  : 

*  -  PERCENT  <  .05 


1 


surface  winds 


016201  :  KEFL»VIK,  ICELAND 
PE# I oD  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONOITION  s  NONE  SPECIFIED 


LAT.  ;  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  FEB 

HOUR  :  ALL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


I  SPEED  (KNOTS)  |  TOTALl  ME»N 


16  PT  .  | 
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1  .7 

2.8 

1  .8 

1  .0 

ENE 

.4 

1.9 

2 . 3 

2.2 

1  .3 

.6 

E 

.4 

1.9 

2.7 

2.1 

1  .1 

.4 

ESE 

.  3 

.9 

1  .  3 

1.6 

.7 

.7 

SE 

.  3 

1.0 

1  .8 

1  .8 

1  .2 

1  .  1 

SSE 

.  1 

1.2 

1  .  7 

1.7 

1  .5 

.8 

s 

.5 

1.1 

1  .8 

2.4 

1  .2 

.8 

ssw 

.  1 

.5 

.8 

1.7 

.6 

.6 

sw 

.  1 

.4 

.6 

1.0 

1.3 

1  .0 

wSw 

.  0* 

.3 

.7 

1.1 

1  .0 

.9 

w 

.  1 

.4 

.  7 

1.0 

.6 

.  7 

WNW 

.  1 

.2 

.  3 

.4 

.3 

.  3 

NW 

.  1 

.3 

.4 

.4 

.2 

.  1 

NNW 

.  1 

.4 

.4 

.3 

.2 

.  1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CLP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

ALL 

3.5 

1  3.S 

19 .8 

24.3 

15.9 

12 . 1 

NOTES  : 

*  ;  PERCENT  <  .05 


28-331 

34-401 

41-47! 

48-551 

>=  5  6  1 

*  1 

1  WIND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  SPEED 

.5 

.2 

.  04 

.0 

.0 

5.  8 

15.1 

.6 

.  1 

.04 

.0 

.  0 

1  0.  0 

16.7 

.  3 

.  1 

.P 

.0 

.  0 

9.  1 

14.1 

.2 

.  1 

.n 

.0 

.  0 

8.9 

12.2 

.  1 

•  C 

.0 

.0 

.0 

8.8 

u.o 

.  3 

.  1 

.  n  9 

.0 

.0 

5.  8 

14.0 

•  6 

.4 

.  P4 

.0 

.  0 

8.2 

15.6 

.5 

.  1 

.  D 

.0 

.0 

7.  7 

14.2 

.4 

.  1 

.0* 

.0 

.0 

8.4 

13.7 

.2 

.0* 

.  P4 

.09 

.0 

4.  7 

14.7 

.7 

.3 

.  1 

.04 

.  0 

5.  5 

19.4 

.  7 

.4 

.  1 

.  1 

.  0 

5.2 

19.9 

.4 

.3 

.  04 

.0 

.0 

4.3 

17.5 

.1 

.0* 

.04 

.0 

.0 

1.8 

14.3 

.0* 

.0* 

.0 

.0 

.0 

1.5 

11.5 

.1 

.  1 

.r 

.0 

.  0 

1.7 

12.4 

.0 

.0 

.  r 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.c 

.0 

.0 

2.  7 

.0 

5.5 

2.3 

.  3 

.1 

.0 

IPO.  0 

14.4 

TOTAL  NO 

.  OF  OBS  : 

7664 

2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  2 

PERIOD  OF  RECORO  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED  ' 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


VISIBILITY  (STATUTE  MIJ.ES  J 


ceiling 

>=10 

>  =  6 

>=  5 

>z6 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/6 

>  =  1 

>=3/6 

>=5/  8 

>  =  1/2 

UNLIMIT 

25.3 

27.6 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27.7 

27.7 

27.  7 

27.7 

>=20000 

25.5 

27.7 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27  .8 

27.8 

27.8 

28.0 

28.0 

28.0 

28.o 

>=iaooo 

25.7 

27.9 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.3 

28.3 

28.  3 

28.3 

>-16000 

25.7 

27.9 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.3 

28.3 

28.  3 

28.3 

>=16000 

25.8 

28.0 

28.2 

28 . 2 

28.2 

28.2 

28  .2 

28.2 

28.2 

28.6 

28.6 

28.  6 

28.6 

>=12000 

25.8 

28.0 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

2  8.2 

28  .6 

28.6 

28.6 

28.6 

>=10000 

26.2 

28.6 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

>=  9000 

26.3 

28.5 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28  .6 

28.6 

2  8.6 

28.8 

28.8 

28.8 

28.8 

>=  8000 

28.5 

31.2 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31  .6 

31.6 

31.6 

31  .6 

31.6 

3  1.6 

31.6 

>=  7000 

31.5 

36.7 

36.8 

36.8 

36.9 

36.9 

35  .1 

35.1 

35.1 

35.3 

35.3 

35.  3 

35.3 

>=  6000 

31.7 

35.1 

35.2 

35.2 

35.3 

3  5.  3 

35.5 

35.5 

35.5 

35.7 

35.7 

35.  7 

35.7 

>=  5000 

32.5 

35.8 

35.9 

35.9 

36.0 

36.0 

36.2 

36.2 

36.2 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

>=  6S00 

33.2 

36.8 

36.9 

36.9 

37.0 

37.0 

37.2 

37.2 

37.2 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

>-  6000 

38.6 

63.2 

63.5 

63.6 

63.7 

63.7 

63.9 

63.9 

6  3.9 

66.1 

66.1 

66.  1 

66.1 

>=  3500 

61.5 

67.6 

67.9 

68.0 

68 . 1 

68.1 

6P  .3 

68.3 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

>=  3000 

65.5 

52.8 

53.5 

53.7 

53.8 

53.8 

56.1 

56.1 

56.1 

56.3 

56.3 

56.  3 

56.6 

>=  2500 

50.8 

60.5 

61.3 

61.7 

62.1 

62.1 

62.5 

62.5 

62.5 

62.7 

6  ?.7 

6  2  •  7 

62.8 

>=  2000 

56.1 

68.5 

69.6 

70.2 

70.7 

70.8 

71  .5 

71.5 

71.5 

71 .7 

7  1.8 

71.8 

72.1 

>=  1800 

57.6 

70.5 

71.6 

72.2 

72.8 

72.9 

73.7 

73.7 

73.7 

73.9 

76.1 

76.  1 

76.3 

>  =  1500 

59.7 

75.0 

76.9 

77.6 

78.6 

78.7 

79.7 

79.7 

79.7 

80.  D 

80.1 

80.  1 

60.6 

>=  1200 

61.0 

77.2 

79.6 

80.9 

82.2 

82.6 

83  .5 

83.5 

83.6 

83.9 

86.1 

86.1 

86.3 

>=  1000 

62.0 

79.0 

81.8 

83.5 

85.7 

85.8 

87.6 

87.6 

87.5 

87.9 

88.3 

88-6 

88.8 

>=  900 

62.0 

79.1 

81.9 

83.7 

85.9 

86.0 

87.7 

87.9 

88.0 

88.6 

89.0 

89.1 

89.il 

>=  800 

62.0 

79.6 

82.  9 

86 . 9 

87.2 

87.6 

89.3 

89.6 

89.7 

90.1 

90.7 

90.  8 

91.1 

>=  700 

62.0 

79.8 

83.3 

85  .6 

87.8 

B  8  •  0 

90.3 

90.7 

90.8 

91.3 

91.8 

91.9 

92.2 

>=  600 

62.0 

80.1 

e3.e 

86.1 

88.7 

88.9 

91.3 

91.6 

91.7 

92.3 

93.0 

93.  1 

93.5 

>=  500 

62.0 

8  0  •  1 

83.8 

86.2 

88 . 9 

89.1 

91.7 

92.2 

92.3 

93.3 

9  3.9 

96.1 

96 .7 

>=  600 

62.0 

80.6 

86.0 

86 . 6 

89.2 

89.6 

92.1 

92.6 

92.8 

96.2 

96  .9 

95.  1 

95.7 

>=  300 

62.0 

80.6 

86.0 

86.6 

89.2 

o9.4 

92.1 

92.9 

93.1 

96.6 

9  5.5 

95.  P 

96.6 

>=  200 

62.  1 

80.5 

86. 1 

8  fe  •  6 

89.3 

89.5 

92.2 

93.0 

93.2 

96.9 

95.7 

9b.  1 

97.3 

>=  100 

62.  1 

80.5 

86.1 

86*6 

89.6 

89.6 

92.3 

93.1 

93.3 

95.1 

96.0 

96.  6 

97. b 

>=  0 

62.  1 

80.5 

86.1 

86.6 

89.6 

89.6 

92.3 

93.1 

93.3 

95.1 

96.1 

96.  5 

97.7 

TOTAL 


I 


63  S9N  LONG.  :  22  35*  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  FEB 
HOUR  :  OOOO  LST 


>=3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

27.7 

27. 

7 

27.7 

28.0 

28. 

0 

28.0 

28.3 

28. 

3 

28.3 

28.3 

28. 

3 

28.3 

28.4 

2T. 

H 

28.4 

28.4 

28. 

4 

28.4 

28.7 

28. 

7 

28.7 

28.8 

28. 

8 

28.8 

31.6 

31. 

6 

31  .6 

35.3 

35. 

3 

35.3 

35.7 

55. 

7 

35.7 

36  .4 

36. 

4 

36.4 

37.4 

37. 

4 

37.4 

44.1 

44. 

1 

44.1 

48.5 

48. 

5 

48.6 

54.3 

54. 

3 

54  .4 

6  ?.7 

6^* 

7 

62.6 

71.8 

71. 

8 

72.1 

74.1 

74. 

1 

74.3 

80.1 

80* 

1 

80.4 

84.1 

84. 

1 

84.3 

88.3 

88. 

4 

88.8 

89.0 

89. 

1 

89.4 

90.7 

90. 

8 

91.1 

91.8 

91. 

9 

92.2 

9  3.0 

93. 

1 

93.5 

93.9 

94. 

1 

94.7 

94  .9 

95. 

1 

95.7 

95.5 

95. 

1 

96.4 

95.7 

96. 

1 

97.3 

96.0 

96. 

4 

97,6 

96.1 

96. 

5 

97.7 

Total 


-3716 

5=  1  /4 

>=  ff 

27.7 

27  .7 

27  .8 

28.0 

28*0 

28  .2 

28.3 

28  .3 

28  .4 

28.3 

28.3 

28 .4 

28.4 

28.4 

7875 

28.4 

28  .4 

28.5 

2  8.7 

28  .7 

28 .8 

28.8 

28  .8 

28 .9 

31.6 

31  .6 

31  .8 

35.3 

35  .3 

35  .5 

35.7 

35.7 

75.9 

36.4 

36  .4 

36  .7 

37.4 

37.4 

37.6 

44.1 

44 .1 

44  .3 

48.6 

48  .6 

46.8 

54.4 

54  .4 

54  .6 

62.8 

62.8 

63.0 

72.1 

72.1 

72.3 

74.3 

74  .3 

74  .5 

80.4 

80  .5 

80.8 

84.3 

84  .5 

84  .8 

88.8 

88  .9 

89  .2 

89.4 

89  .5 

89.6 

91.1 

91.2 

91  .6 

92.2 

92  .4 

92.9 

93.5 

93  .7 

94.1 

94.7 

95  .0 

95.4 

95.8 

96 .1 

96 .5 

96.5 

97.0 

97.5 

97.4 

98  .0 

98  .6 

97.7 

98  .4 

99  .2 

97.8 

98  .7 

100  .0 

• 

Ol 

oes  : 

9  52 

T 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22 

PER  1 00  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  s  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILIT Y  1ST  AT UT  E  MILES  ) 


c'EilIng 

>  =  10 

>  =  6 

II 

>  r  4 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  i 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

UNLIMIT 

26.1 

28.7 

28.9 

29.0 

29.0 

29.0 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.2 

29.2 

29.2 

>=20000 

26.2 

28.9 

29.  1 

29.2 

29.2 

29.2 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.4 

29.  4 

29.4 

>=1 8000 

26.4 

29.1 

29.3 

29.4 

29.4 

29.4 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.6 

29.  6 

29.6 

>=iiooo 

26.5 

29.2 

29.4 

29.5 

29.5 

29.5 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.7 

29.  7 

29.7 

>=14000 

26.7 

29.4 

29.6 

29.7 

29.7 

29.7 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.9 

29.9 

29.9 

>=12000 

26.7 

29.4 

29.6 

29.7 

29.7 

29.7 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.9 

29.  9 

2  9.9 

>=10000 

27.4 

30.1 

30.4 

30.5 

30.5 

30.5 

30.6 

3U.6 

30.6 

30.6 

30.7 

30.  7 

30.7 

>=  9000 

27.7 

30.5 

30.  7 

30.8 

30. 8 

30.8 

30.9 

30.9 

30.9 

30.9 

31.0 

31.0 

31.0 

>=  8000 

29.5 

32.4 

32.6 

32.7 

32.7 

32.7 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.9 

32.  9 

32.9 

>=  7000 

32.5 

35.6 

35.8 

36.0 

36.0 

36.0 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.2 

36.  2 

36.2 

>=  6000 

32.6 

35.9 

36.1 

36.3 

36. 3 

36.3 

36  .4 

36.4 

36  .4 

36 . 4 

36.6 

36.  6 

36.6 

>=  5000 

33.4 

37.0 

37.2 

37.4 

37.4 

37.4 

37  .5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.6 

37.6 

37.6 

>=  4500 

34.1 

38.1 

38.3 

38.6 

38.6 

38.6 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.8 

38.8 

38.8 

>z  4000 

39.2 

44.2 

44.5 

44 .9 

44. 9 

44.9 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.1 

4  5.  1 

45.1 

>=  3500 

42.  1 

48.2 

48.  S 

48.8 

48 . 8 

48.8 

48.9 

49.1 

49.1 

49.1 

49.2 

49.2 

49.2 

>=  3000 

46.8 

54.1 

54.6 

54.9 

54.9 

54.9 

55.0 

55.1 

55.1 

55.1 

55.3 

55.3 

55.3 

>=  2500 

5C.8 

60.9 

62.1 

62.6 

62.8 

62.8 

62  .9 

63.0 

63. D 

63.0 

63.2 

6  3.  2 

63.2 

>=  2000 

56.3 

69.1 

70.8 

71.7 

72.1 

72.2 

72.3 

72.4 

72.4 

72.5 

72.7 

72.  7 

72.8 

>=  1800 

57.2 

70.6 

72.  3 

73.3 

73.6 

73.7 

73.8 

74.1 

74.1 

74.3 

74.5 

74.  5 

74.6 

>=  1500 

59.8 

74.8 

77.  1 

78.9 

79.6 

79.7 

80.0 

80.3 

80.4 

80.8 

81.0 

8  1.0 

81.1 

>=  1200 

6  1.0 

77.6 

80.  1 

82.4 

83.2 

83.3 

83.6 

83.8 

8  3.9 

84.7 

85.0 

85.0 

85.1 

>=  1000 

61.4 

79.1 

82.2 

84.8 

85.7 

85.8 

86.1 

86.3 

86.4 

87.8 

88.1 

88-  1 

88.2 

>=  900 

61.4 

79.1 

82.4 

85.0 

85.9 

86.0 

86.3 

8  &  •  6 

86.7 

88.1 

88.4 

88.4 

88.6 

>  =  800 

61.7 

79.5 

82.8 

85.5 

86.4 

86.  7 

87.3 

87.5 

87.6 

89.2 

89.6 

89.6 

89.7 

>=  700 

61.7 

79.6 

83. C 

85.7 

86.8 

67.  1 

88  .0 

88.6 

88.7 

90.3 

90.8 

90.  8 

90.9 

>=  600 

61.7 

79.8 

83.2 

85.9 

87.3 

87.7 

88  .8 

69.3 

B°.4 

91.1 

91.5 

91.6 

91.8 

>=  500 

61.8 

80.1 

83.8 

86.7 

88.2 

88.7 

90.0 

90.7 

90.8 

92.6 

93.2 

93.3 

93.7 

>=  400 

61.8 

80.1 

84.  1 

87.3 

89.2 

89.6 

91.3 

92.0 

92.1 

94.2 

95.2 

95.  3 

95.8 

>=  300 

6  1.8 

80.1 

84.1 

87.3 

89.2 

89.6 

91  .4 

92.2 

92.3 

95.0 

96.2 

96.  3 

97.0 

>=  200 

61.8 

80.1 

84.  1 

87.3 

89.2 

89.6 

91  .4 

92.2 

92.3 

95.1 

96.5 

96.6 

97.7 

>=  100 

61.8 

80.1 

84.1 

87. 3 

89  .2 

89.6 

91.4 

92.2 

92.3 

95.1 

96.5 

96.6 

97.8 

>=  0 

61.8 

80.1 

84.1 

87.3 

89.2 

89.6 

91  .4 

92.2 

92.3 

95.1 

96.6 

96.  7 

98.0 

TOTAL 


356 

MO 

HO 


>-5/16 

29.2 
29.4 

29.6 

29.7 

29.9 

29.9 
30.  T 
31.0 

32.9 

36.2 

36.6 

37.6 

38.8 

45.1 

49.2 

55.3 
63.2 

72.8 

74.6 
81.1 

85.1 

88.2 

88-b 

89.7 

90.9 
91.8' 

93.7 
95  .  e 
97-~ 

97 . 7 

97.8 
98.0 


NO.  OF 


4 


LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  FEB 
HOUR  :  0300  L  ST 


'-5/  8 

>  =  1/2 

>=5/1 6 

V- 1  /4 

>=0 

29.2 

24.2 

29.2 

29  .4 

29.5 

29.  4 

29.4 

29.4 

29  .6 

29 .7 

29.  6 

29.6 

29.6 

29  .8 

29  .9 

29.  7 

29.7 

29.7 

29  .9 

30.0 

29.9 

29.9 

29.9 

3q  .1 

30.3 

29.  9 

29.9 

29.9 

30.1 

30.3 

30.  7 

30.7 

30.7 

30.9 

31  .0 

31.0 

31.0 

31.0 

31  .2 

31  *3 

32.  9 

32.9 

32.9 

33.1 

33.2 

36.  2 

36.2 

36.2 

36  .4 

36  .6 

36.  6 

36.6 

36.6 

36.8 

36.9 

37.6 

37.6 

37.6 

37  .8 

37.9 

38.8 

38.8 

38.8 

39  .0 

39 .1 

45.  1 

45.1 

45.1 

45  .3 

45.4 

49.2 

49.2 

49.2 

49  .4 

49.5 

55.  3 

SS.3 

55.3 

55.5 

55  .6 

63.  2 

63.2 

63.2 

63  .4 

63.6 

72.  7 

72.8 

72.8 

73.1 

73.2 

74.  5 

74.6 

74.6 

74  .9 

75.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81  .4 

81  .5 

85.0 

85.1 

85.1 

85  .4 

85.5 

88.  1 

88.2 

88.2 

88  .6 

88 .7 

88.4 

88.6 

88-6 

88  .9 

89 .6 

89.6 

89.7 

89.7 

90.1 

90.2 

90.8 

90.9 

90.9 

91  .3 

91  .5 

91.6 

91  .8 

91.8 

92.2 

92.4 

93.3 

93.7 

93.7 

94  .1 

94 .3 

95.  3 

95*8 

95.8 

96  .3 

96  .S 

96.  3 

97.0 

97.0 

97  .7 

97  .9 

96.6 

97.7 

97.7 

98  .8 

99  .3 

96.6 

97.8 

97.8 

99 .1 

99.6 

96.  7 

98.0 

98.0 

99  .3 

100.0 

total 

NO.  OF 

OBS  : 

952 

2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


01620 1  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  •  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  S9N  LONG.  :  22  35W 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  6 

>=  3 

>  =  2  1/2 

>  =  2 

>=i  1/2 

>=1  1/6 

>  =  1 

>=3/4 

>  =  5/8 

>  =  1/2 

UNL IMIT 

26.0 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25. a 

25.8 

25.8 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

>-20000 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26  .0 

26.0 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

>=18000 

26.1 

26 .2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

2b. 2 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

>=16000 

26.2 

26.3 

26.3 

26.3 

26.  J 

26.3 

26.3 

26.3 

26.6 

26.4 

26.4 

26.  4 

26.4 

>=16000 

26.6 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

2  6  .5 

26 . 5 

26.6 

2676 

26  .6^ 

26.6 

26.6 

>=12000 

26.6 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.6 

26  .6 

2  6*6 

26.6 

26.6 

>=10000 

25.0 

27.1 

27.  1 

27. 1 

27. 1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

>=  9000 

25.2 

27.3 

27.  3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.6 

27.4 

27.4 

27.4 

27.4 

>=  8000 

27.1 

29.5 

29.5 

29.5 

29 . 5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.7 

29.7 

29.7 

29.  7 

29.7 

>=  7000 

29.7 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

>=  6000 

30.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.1 

33.1 

33.1 

3  3.  1 

33.1 

>=  5000 

31.1 

36  .6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36  .6 

36.6 

36.5 

34.5 

34  .5 

34.5 

34.5 

>=  6500 

32.0 

35.3 

35.  3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.6 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

>=  6000 

37.3 

62.3 

62.  3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.6 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

>=  3500 

60.9 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.  7 

67.7 

67.7 

67.9 

47.9 

4  7  .9 

4  7.9 

47.9 

>=  3000 

66.6 

56.6 

56.8 

56.9 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

>=  2500 

51.6 

61.6 

62.  1 

62.6 

62.6 

62.6 

62  .6 

62.7 

62.9 

62.9 

6  3.0 

63.0 

63.0 

>=  2000 

56.5 

69.8 

70.8 

71 . 1 

71.6 

71.6 

71  .6 

71.7 

71.9 

71  .9 

72.0 

72.0 

72.1 

>=  1800 

57.6 

71.6 

72.7 

73.0 

73.6 

73.5 

73.7 

73.8 

76.0 

74.0 

74.1 

74.  1 

74.2 

>:  1500 

60.6 

76.9 

78.6 

78.8 

79.5 

79.6 

79.9 

80.3 

80.5 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

>=  1200 

61.2 

79.5 

81.2 

81.8 

83.0 

83.  1 

83.5 

86.0 

84.2 

84.3 

84.4 

84.5 

84.6 

>=  1000 

61.6 

81.8 

86.6 

85.5 

86.9 

87.2 

87.7 

88.3 

88.5 

88.6 

88.7 

88.9 

89.0 

>=  900 

61.8 

82.2 

86.9 

85.9 

87.6 

87.  7 

88  .6 

89.2 

89.6 

89.6 

89.7 

89.  8 

89.9 

>=  800 

62.  1 

82.8 

85.6 

86  •  6 

88.  3 

88.6 

89.5 

90.3 

90.5 

90.7 

9  1  .0 

91.1 

91  .3 

>=  700 

62.  1 

82.9 

85.6 

87. 1 

88.7 

89.2 

90.0 

90.9 

91.1 

91.3 

9  1  .6 

91.7 

91  .9 

>=  600 

62.  1 

83.0 

85.9 

87.5 

89.3 

89.7 

90.7 

91.7 

91.9 

92.1 

92.4 

92.  5 

92.7 

>=  500 

62.  1 

83.0 

86.2 

87.9 

89.8 

9C.2 

91.7 

’2-7 

9  3.0 

93.7 

94.1 

94.2 

94 .4 

>=  600 

62.  1 

83.1 

86.  3 

88.6 

90.6 

91 . 1 

92.6 

93.8 

96.1 

95.0 

95.6 

95.  8 

96.0 

>=  300 

6  2.  1 

83.1 

86.6 

88.5 

90.7 

91.3 

93.1 

96.2 

96.6 

95.6 

9  6.6 

96.  8 

97.3 

>=  200 

62.1 

83.1 

86.6 

88.5 

90.9 

91.6 

93.2 

96.6 

94.8 

95.8 

96.8 

97.  1 

97.7 

>=  100 

62.  1 

83.1 

86.6 

88.5 

90.9 

91.6 

93.2 

96.6 

94.8 

95  8 

97.0 

97.2 

97.8 

>=  0 

62.  1 

83.1 

86.6 

88.5 

90.9 

91.6 

93  .2 

9  6.6 

9  4.8 

95-8 

97.0 

97.2 

97.9 

TOTAL 


>  =  5/ 


2  S 
26 
26 
2b 
26 
26 
27 
27 


16. 

6  . 


?9-h. 


32 

33 
36 
36 
62 
6  7 
5S 
63 
72 
76 
PD 
P  6 
89 
9u 

91 

92 
92 

C14 

c  . 

c  7 
9  7 
op 
96 


7  . 


no.  a 


> : 


12. 

3. 


4 


^Bt  i  J  ,«|  »  »  j 


63  59N  LONG.  :  22  354  ELEV.  :  171  fT 

MONTH  :  FEB 
HOUR  :  0600  LSI 


'=3/9 

>-57  8 

^-1/2 

25.9 

25.9 

25.9 

26.1 

26.  1 

26.1 

26.3 

26.  3 

26.3 

26  .4 

26.  9 

26.9 

26.6 

26.6 

26.6 

2  6*6 

26.6 

26.6 

27.2 

27.2 

27.2 

27  .4 

27.9 

27.9 

29.7 

29.  7 

29.7 

32.5 

32.5 

32.5 

33.1 

33.  1 

33.1 

39  .5 

39.  5 

39.5 

35.9 

35.9 

35.9 

9  2.9 

92.9 

92.9 

97.9 

9  7.9 

97.9 

55.2 

55.2 

55.2 

6  3.0 

63.0 

63.0 

72.0 

72.0 

72.1 

79.1 

79.  1 

79.2 

6  0.8 

80.8 

80.9 

89.9 

89.5 

89 .6 

88.7 

88.9 

89.0 

89.7 

89.  8 

89.9 

9  1  .0 

91.1 

91  .3 

9  1  .6 

91.7 

91  .9 

92.9 

92.  5 

92.7 

99.1 

99. 2 

99 .9 

95.6 

95.  8 

96.0 

96.6 

96.  8 

97.3 

96.8 

97.  1 

97.7 

97.0 

97.2 

97.8 

97.0 

97.2 

97.9 

total 


>=5/16 

>  =  1  /9 

>  =  0 

25.9 

25  .9 

26 .0 

26 . 1 

26.1 

26  .2 

26.3 

26  .3 

26  .9 

26.9 

26  .9 

26 .5 

26.6 

26  .6 

26.7 

26.6 

26  .6 

26 .7 

27.2 

27  .2 

27.3 

27.9 

27  .9 

27  .5 

29.7 

29  .7 

29.8 

32.5 

32  .5 

32  .6 

33.1 

33  .1 

33.2 

39.5 

39  .5 

39 .6 

35.9 

35  .9 

35.5 

92.9 

92  .9 

92  .5 

97.9 

97  .9 

98 . 1 

55.2 

55  .2 

55.3 

63.0 

63.0 

63.1 

72.1 

72.1 

72  .2 

79.2 

79  .2 

79  .3 

80.9 

81  .0 

81.1 

89.6 

89  .8 

89  .9 

89.1 

69.3 

89.9 

90.0 

90.2 

90.4 

91.9 

9  1  .6 

91  .8 

92.0 

92.2 

92.5 

92.8 

93.2 

93.5 

99.5 

95  .0 

95.3 

96.1 

96  .5 

96  .8 

97.5 

9fl  .0 

98.3 

97.9 

98  .9 

98  .8 

98.2 

98  .7 

99.4 

98.3 

98  .8 

1  00 .0 

.  OF  OPS  :  951 
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CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  S9N 

PERIOD  OF  RECORD  :  1989-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  9 

>  =  3 

>=2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/9 

>  =  1 

>=3/9 

UNL IMIT 

19.9 

20.7 

20.7 

20.7 

20 . 7 

20.7 

20  .7 

20.7 

20.7 

20.7 

20.7 

>=20000 

19.7 

21.0 

21.0 

21.0 

21  .C 

21.0 

21  .0 

21.0 

2  1  .0 

21  .C 

2  1  .0 

>=18000 

20.9 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

>=16000 

21.2 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

>=1*1000 

21.9 

23.1 

23.  1 

23. 1 

23.  1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

2  3.1 

>=1 2000 

21.6 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

2  3.3 

23.3 

2  3.3 

>=10000 

22.8 

29.5 

29.5 

29 . 5 

29 . 5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

>=  9000 

2  3.0 

2  9.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

>=  8000 

26.2 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.  7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

>=  7000 

29.  3 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

3  2.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

>=  6000 

29.6 

33.3 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33*9 

33.5 

>=  5000 

30.5 

39.2 

39.3 

39.3 

39 . 3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.9 

>=  9500 

31.1 

35.0 

35.  1 

35.1 

35.  1 

35.  1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.2 

>=  9000 

36.6 

91.9 

92. 2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.9 

>=  3500 

39.9 

96.6 

97.1 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

9  7.6 

>=  3000 

99  .  3 

52.0 

52.8 

52.9 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.9 

>=  2500 

50.3 

60.1 

61.2 

61.6 

62.0 

62.0 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

6  2.9 

>=  2000 

55.9 

68.6 

69.9 

70.9 

71.9 

71.9 

71.7 

71.9 

71.R 

71.9 

72.° 

>=  1800 

56.5 

70  .5 

71.9 

72.9 

73.5 

73.5 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

79. C 

>=  1500 

59.2 

75.5 

77.5 

78.8 

80.  1 

80.2 

80.5 

R  0  •  6 

60.6 

80.7 

80.8 

>=  1200 

60.  1 

77.6 

80.0 

81.7 

83.2 

83.3 

83.7 

83.8 

63.8 

83.9 

89.2 

>=  1000 

61.0 

79.9 

82.9 

89.9 

87.3 

87.9 

87  .8 

8  8*0 

8  8.1 

88  .  J 

88.7 

>=  900 

61.2 

79.7 

82.9 

85.6 

88.  1 

88.2 

88.7 

88.8 

88.9 

89.1 

89.6 

>=  600 

61.2 

79.7 

83.5 

86.6 

89.2 

89.3 

89.9 

90.1 

90.2 

90.9 

90.8 

>=  700 

61.2 

80.0 

83.9 

87.  1 

89.8 

89.9 

90 .9 

90.7 

90.8 

91 .9 

9  1  .8 

>=  600 

61.3 

80.2 

89.9 

88 . 0 

90.7 

90.8 

91.5 

91.8 

92.1 

93.0 

93.9 

>=  500 

61.9 

80.3 

89 . 6 

88  .  3 

91 . 0 

91.3 

92  .2 

92.5 

93.0 

99.0 

99.7 

>=  900 

61.9 

80.3 

89.6 

88.5 

91 .9 

91.6 

92  .8 

93.3 

93.7 

95. C 

95.6 

>=  300 

61.9 

80.3 

89.6 

88 . 5 

91.9 

91.6 

92.9 

93.5 

93.9 

95.9 

96.2 

>=  200 

61.9 

80.3 

89 . 8 

88 . 6 

91.5 

91.7 

93.0 

93.6 

99.0 

95.5 

96.8 

>=  100 

61.9 

80.3 

89 . 8 

88.6 

91 . 5 

91.7 

93.0 

93.6 

99.0 

95.5 

96.8 

>=  0 

61.9 

80.3 

89.8 

88 . 6 

91.5 

91.7 

93.0 

93.6 

96.0 

95.5 

96.9 

m 


BTY 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  3SW  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  FEB 
HOUR  :  o’OO  L ST 


•ence 


1/4  >=i 

5=374 

>■='578 

>=1/2  >=5/16 

5=374 

>=0 

.7  20.7 

20.7 

20.  7 

20.7 

20.7 

20. T 

20.7 

.r  2i.o 

21.0 

21.0 

21  .0 

21.0 

21  .0 

21  .0 

.(■  22. 6 

22.6 

22.  6 

22.6 

22.6 

22  .6 

22  .6 

.0  22.9 

ri  23  n 

22.9 

2  3 .  i 

22.  9 

2  3.7 

22.9 
”  27.  r 

22.9 

73.1 

22  .9 

23  .1 

22 .9 
23.1 

:  3  23.3 

23.3 

23.  3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

.5  24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24  .5 

24  .5 

.7  24.7 

24.7 

24.  7 

24.7 

24.7 

24  .7 

24 .7 

.7  28.7 

28.7 

28.  7 

28.7 

28.7 

28  .7 

28 .7 

,4  32.4 

32.4 

32.  4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

.4  33.4 

3TT5 

33.5 

37.5 

33.5 

33.5 

33.5 

.  3  34.3 

34.4 

34.4 

34.4 

34.4 

34  .4 

34  .4 

,1  35.1 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35*7 

35  .2 

7  42.3 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.5 

7  47.7 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47  .8 

47.9 

7  53.3 

53.4 

53.  4 

53.4 

53.4 

5  3  .4 

53.5 

7  62.3 

6  2.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62  .4 

62.5 

c  71  .9 

72.0 

72.  0 

72.0 

72.0 

72.0 

72  .2 

9  73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74  .0 

74  .2 

6  80.7 

80. 8 

8  0*  8 

81.0 

81.0 

81.0 

81  .2 

8  83.9 

84.2 

84.2 

84.5 

84.5 

84  .5 

84.8 

,  1  88.3 

88.7 

88.  7 

89.0 

89.0 

89.1 

89.3 

.9  89.1 

8  9 .6 

89.6 

89.9 

89.9 

90 .1 

90.3 

?  90.4 

90.8 

90.  8 

91.3 

91.3 

91  .5 

91 .7 

P  91.4 

91  .8 

92.0 

92.4 

92.4 

92  .6 

92.9 

ll  93.0 

93.4 

93.6 

94.0 

94.0 

94  .2 

94  .5 

'  94.0 

94 . 7 

95.0 

95.4 

95.5 

95  .7 

95  .9 

95.0 

95  .6 

96.1 

96.5 

96.6 

96  .8 

97.0 

95.4 

96.2 

96.6 

97.3 

97.5 

97.8 

98.1 

'  95.5 

96.4 

96.  8 

97.8 

98.1 

98  .3 

98  .7 

!  95.5 

96.4 

96.  9 

97.9 

98.2 

98  .6 

99 .6 

'  95.5 

96.4 

96.  9 

97.9 

98.3 

98  .7 

100.0 

1 

TOTAL 

z 

o 

• 

o 

•n 

OfiS  : 

9  38 

2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  2 

PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
f  CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  1STATUTE  H1LES ) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  6 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/6 

>  =  1 

>=3/6 

>=5/8 

>  =  1/2 

UNLIHIT 

16.3 

17 . 6 

1  7*  6 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.5 

17.  5 

17.5 

>=20000 

18.0 

19.1 

19.  1 

19.2 

19 . 2 

19*2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

1  9.2 

19.2 

19.2 

>=1 8000 

19.9 

21.6 

21.6 

21 . 7 

21 . 7 

21.7 

21  .7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

>=16000 

20.2 

21.9 

21.9 

22.0 

22.0 

22.0 

22  .0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

>=16000 

20.5 

22.3 

22.  3 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

>=1 2000 

20.9 

22.7 

22.7 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

>=10000 

21.5 

23.3 

23.3 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

>=  9000 

22.  3 

26.2 

26.2 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.  3 

26.3 

>=  8000 

26.5 

28.7 

28.8 

28.9 

28.9 

28.9 

28  .9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

>=  7000 

29.9 

33.1 

33.2 

33.3 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

3  3.6 

33.6 

>=  6000 

30.6 

36.2 

36.3 

36.6 

36.5 

36.5 

36  .5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36 .5 

>=  SOOO 

32.7 

36.3 

36.6 

36.5 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

>=  6500 

33.2 

37.2 

37.6 

37.5 

37. 6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

>=  6000 

39.  1 

66.6 

66. 7 

66.8 

66.9 

66,9 

66  .9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

>=  3500 

61. S 

68.5 

68.7 

68.6 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

48.9 

6  8.9 

6  8.9 

68.9 

>=  3000 

65.8 

56.2 

55.0 

55.1 

55. 3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.  3 

55.3 

>=  2500 

50.2 

60.7 

61.6 

61.7 

61.9 

61.9 

62  .D 

62.1 

62.1 

62.1 

62.2 

62.  2 

62.2 

>=  2000 

55.3 

69.6 

70.8 

70.9 

71.6 

71.6 

71.7 

71.8 

71.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

>=  1800 

56.2 

71.0 

72.5 

72.7 

73.2 

T3.3 

73.6 

73.7 

73.7 

76.0 

76.1 

76.  1 

76.1 

>=  1500 

58.3 

75.7 

77.5 

78.1 

78.9 

79.0 

79.5 

79.7 

79.7 

80.3 

80.5 

80.5 

BO. 5 

>=  1200 

59.  3 

77.6 

80.0 

81.0 

82.2 

82.3 

82.8 

83.0 

83.0 

83  .6 

8  3.9 

83.  9 

86.0 

>=  1000 

60.2 

79.6 

82.2 

83.6 

85.0 

85.3 

86.1 

86.3 

86.3 

87.2 

87.5 

87.5 

87.6 

>=  900 

60.2 

79  .8 

82.6 

86.1 

86.0 

86.3 

87.6 

8  8.0 

88.0 

88.9 

89.2 

89.2 

89.5 

>=  800 

60.6 

80.3 

83.  1 

86 .7 

87.1 

87.5 

88  .6 

89.2 

89.2 

90.1 

9  0«6 

90.  6 

90.8 

>=  700 

60.6 

80.6 

83.7 

85.7 

88.0 

88.6 

89  .8 

90.5 

90.5 

91  .6 

9  1  .9 

9  1.9 

92.3 

>=  600 

60.5 

80.8 

86.0 

86.1 

88.7 

89.2 

90.7 

91.5 

91.5 

92.6 

93.0 

93.0 

93.5 

>=  500 

60.5 

81.0 

86.2 

86.6 

89.3 

89.9 

91  .6 

92.6 

92.5 

93.8 

96.2 

96.2 

94.9 

>=  600 

60.5 

81.0 

86.2 

86.8 

89.9 

90.5 

92.2 

93.7 

93.8 

95.5 

96.1 

96.  1 

96.7 

>=  300 

60.5 

81.0 

86.2 

86.8 

89.9 

90.5 

92.3 

93.8 

93.9 

95.7 

96.6 

96.6 

97.1 

>=  200 

60. 5 

81.0 

86.2 

86 . 8 

89.9 

90.5 

92  .6 

96.0 

96.1 

95.9 

96.6 

96.  7 

97.6 

>=  100 

60.5 

81.0 

86.2 

86 . 8 

89.9 

90.5 

92  .6 

96.0 

96.1 

95.9 

96.6 

96.  7 

97.6 

>=  0 

60.5 

81.0 

86.2 

86 . 6 

89.9 

90.5 

92  .6 

96.0 

96.1 

95.9 

96.6 

96.  8 

97.5 

TOTAL 


63  59N  LONG.  :  22  35U  ELEV.  :  171  FT 

MON  T H  :  FEB 
J40  U  R _ :  120  l_S  T  _ 


>-3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

‘17.5 

1  7.  5 

17.5 

,  19.2 

19.2 

19.2 

2  1.7 

21.7 

21.7 

'22.0 
k  22.4 

22.0 

22.0 

22.4 

22.4 

■22.8 

22.8 

22.8 

.  2  3.4 

23.4 

23.4 

24.3 

24.  3 

24.3 

.2  8.9 

26.9 

28.9 

i  3.4 

33.4 

33.4 

34.5 

34.5 

34 .5 

k  36  .6 

36.6 

36.6 

;  37.6 

37.6 

37.6 

4  4.9 

44.9 

44.9 

4  fi  .9 

48.9 

48.9 

55.3 

55.3 

55.3 

62.2 

62.  2 

62.2 

72. G 

72.0 

72.0 

74.1 

74.  I 

74.1 

8P.5 

80.5 

80.5 

8  3.9 

8  3.  9 

84.0 

,67.5 

87.5 

87.6 

69.2 

89.  2 

89.5 

9  C  •  4 

90.  4 

90.8 

9  1  .9 

91.9 

92.3 

■93.0 

93.0 

93.5 

94.2 

94.2 

94.9 

1  9  6.1 

96.  1 

96.7 

:  96 .4 

96.4 

97.1 

96.6 

96.  7 

97.4 

96.6 

96.  7 

97.4 

i  V  6  ,6 

f 

i 

9  6  .  8 

97.5 

| 

TOTAL 

>=5/16 

>=1  /4 

>=0 

17.5 

17  .5 

17-5 

19.2 

19  .2 

19.2 

21.7 

21  .7 

21  .7 

22.0 

22.0 

22  .0 

22.4 

22  .4 

22  .4 

22.8 

22  .8 

22.8 

23.4 

23  .4 

23.4 

24.3 

24  .3 

24 .3 

28.9 

28  .9 

28  .9 

33.4 

33  .4 

33.4 

34.5 

34  .5 

34  .5 

36.6 

36  .6 

36  .6 

37.6 

37  .6 

37.6 

44.9 

44  .9 

44  .9 

48.9 

48  .9 

48  .9 

55.3 

55  .3 

55.3 

62.2 

62  .2 

62.2 

72.0 

72.0 

72  .0 

74.1 

74 .1 

74.1 

80.5 

80.5 

80.5 

84.0 

84  .0 

84  .0 

87.6 

87.7 

87.7 

89.5 

89  .6 

89  .6 

90.8 

90  .9 

90.9 

92.3 

92  .4 

92.4 

93.5 

93  .6 

93  .6 

94.9 

95  .1 

95.1 

96  .8 

97  .2 

97.3 

97.2 

97.7 

97  .9 

97.5 

98  .2 

98  .6 

97.7 

98  .4 

99.4 

97.8 

98  .5 

100.0 

NO.  OF 

OBS  : 

9  37 

I 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


01620!  :  KEEL*!!**  ICELAND  L AT •  :  6  3  59N  LONG.  :  22  35w 

PERIOD  OF  RECORO  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED  ~ 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =4 

>=  3 

>  =2  1 IT 

~y=? 

>=1  1/2 

T=T'T7V 

T=I 

>=3/4 

>=5/8 

>=1/2 

>  =  5/ 

UNLIMIT 

19.2 

20.2 

20.2 

2  0*2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

2  0.2 

20.  2 

20.2 

20 

>=20000 

19.9 

21.1 

21.1 

21.2 

21.2 

21.2 

21  .2 

21.2 

21.2 

21.2 

2  1  .2 

21.2 

21.2 

21 

>=18000 

22.2 

23.9 

23.9 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.  C 

24.0 

24 

>=16000 

22.5 

24.2 

24.2 

24.3 

24.  3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24. 3 

24.3 

24 

>=14000 

22.8 

24.5 

24.5 

24 .6 

24.6 

24.6 

24  .6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24 

>=12000 

23.1 

24.8 

24.8 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24  .9 

24.9 

24.  9 

24.9 

24 

>=10000 

23.9 

25.7 

25.7 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25 

>=  9000 

24.0 

25.8 

25.8 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25 

>=  8000 

26.4 

28.9 

29.0 

29.1 

29.1 

29.  1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.  1 

29.1 

29 

>=  7000 

30.5 

33.8 

34.2 

34.4 

34.4 

34.4 

34  .4 

34.4 

34.4 

34.4 

34  .4 

34.4 

34.4 

34 

>=  6000 

31.3 

35.1 

35.4 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.7 

35.  7 

35.7 

35 

>=  5000 

33.2 

37.0 

37.5 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37 

>=  4  500 

34.0 

38 .4 

38.9 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.  2 

39.2 

39 

>:  4000 

38.4 

44.1 

44.8 

45.2 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.  3 

45.3 

45 

>=  3500 

40.3 

47.0 

47.8 

48.2 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48 

>=  3000 

43.5 

51.4 

S2.5 

53.0 

53.  1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.  1 

53.1 

53 

>=  2500 

47.5 

57.9 

59.  3 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.  2 

60.3 

60 

>=  2000 

53.3 

67.1 

69.0 

69.6 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

70.  3 

70.6 

70 

>=  1800 

53.7 

68.5 

70.  3 

71.0 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.8 

71.8 

72.1 

72 

>=  1500 

56.  1 

72.6 

75.  3 

76.2 

77.3 

77.4 

77.6 

77.7 

77.7 

77.9 

78.1 

78.  1 

78.3 

78 

>=  1200 

57.6 

75.3 

78.6 

80.0 

81.5 

61.6 

82.1 

82.2 

82.2 

82.5 

82.7 

82.  7 

82.9 

82 

>=  1000 

58.2 

77.2 

81.5 

83.3 

84. 8 

85.0 

86  .0 

86.4 

86.4 

86.7 

86.8 

86.8 

87.0 

87 

>=  900 

58.2 

77.4 

81.9 

84 . 0 

85.7 

85.9 

86  .9 

87.4 

e7.6 

88.0 

88.1 

88.1 

88.3 

88 

>=  800 

58.4 

77.6 

82.2 

84 . 6 

86.4 

86.3 

88  .2 

88.9 

89.1 

89.6 

89.8 

89.  8 

90.0 

90 

>=  700 

58.6 

78.2 

83.  1 

85.4 

87.3 

87.7 

89.3 

90.0 

90.5 

91.0 

91.3 

91.3 

91.5 

91 

>=  600 

58.6 

78.3 

83.2 

85.7 

87.8 

88.4 

90.7 

91.6 

92.1 

92.9 

9  3.3 

93.3 

93.5 

93 

>=  500 

58.6 

78.3 

83.2 

85.7 

88.0 

88.7 

91  .0 

92.1 

92.5 

93.5 

93.9 

93.9 

94.3 

04 

>=  400 

58.6 

78.5 

83.4 

85.9 

88.3 

69.0 

9  1  .6 

92.8 

93.3 

94  .6 

95.2 

95.  3 

95.7 

95 

>=  300 

58.6 

78.5 

83.4 

85.9 

88 . 3 

89.0 

91  .6 

92.8 

93.3 

95.0 

95.6 

95.8 

96.6 

96 

>=  200 

58.6 

78.5 

83.4 

85.9 

88 . 3 

89.0 

91  .6 

92.8 

93.3 

95.0 

95.6 

95.8 

96.8 

97 

>=  100 

58.6 

78 .5 

83.4 

85.9 

88.3 

89.0 

91  .6 

92.8 

93.3 

9S.D 

95.6 

95.8 

96.8 

07 

>r  0 

58.6 

78.5 

83.4 

85.9 

88.3 

89.0 

91  .6 

92.8 

93.3 

95.1 

95.8 

96.0 

97.0 

97 

-  ■  ■ 

.  .. 

— 

TOTAL 

NO. 

i 


LONG 


1 7  J  FT 


.  :  22  35m  ELEV.  : 

MONTH  :  FEB 
HOUR  :  1500  L ST 


>  -  5  /  8 

>tI72 

7-5 716 

yri  /4 

->-tr 

20.  2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21  .2 

21  .2 

24.  C 

24.0 

24.0 

24  .0 

24  .0 

24.3 

24.3 

24.3 

24  .3 

24.3 

24.6 

24.6 

'  7476 

7r.s 

74.6 

24.9 

24.9 

24.9 

24  .9 

24.9 

25.8 

25.8 

25.8 

25  .8 

25  .8 

25.9 

25.9 

25.9 

25  .9 

25*9 

29.  1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

34.4 

34.4 

34.4 

34  .4 

34  .4 

35.7 

35.T 

35.7 

35  .7 

35.7 

37.8 

37.8 

37.8 

37  .8 

37  .8 

39.  2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

45.  3 

45.3 

45.3 

45  .3 

45.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48  .3 

48.3 

53.  1 

53.1 

53.1 

53.1 

53  .1 

60.  2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

70.  3 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

71.8 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

78.  1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

82.7 

82.9 

82.9 

82  .9 

82.9 

8  6.8 

87.0 

87.2 

87  .2 

87.2 

88.1 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

89.  8 

90.0 

90.1 

90  .1 

90 .1 

91.3 

91.5 

91.6 

91  .6 

91  .b 

93.  3 

93.5 

93.6 

93  .6 

93  .b 

9  3.9 

94.3 

94.4 

94  .5 

94  .5 

95.  3 

95.7 

95.9 

96  .3 

96 .3 

95.8 

96.6 

96.9 

97.7 

97.2 

95.8 

96.8 

97.1 

97.5 

97  .9 

95.8 

96.8 

97.1 

97  .8 

98.9 

96.0 

97.0 

97.3 

98  .0 

100.0 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS  : 

9l4 

2  -  CEILING  VS  VISI8ILITY 


016201  :  KEEL  AVI K .  ICELAND  LAT.  ;  63  59N  LONG.  :  2 

PERIOD  OE  RECORD  :  19A9-1987 
CLASS  :  ALL  l»  E  A  T  HE  R 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  F REGUENC Y  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>-10 

>zb 

>'5 

>  -  9 

>:3 

>z2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  i/9 

>  =  ] 

>-  3/9 

>=5/8 

>  =  1/2 

UNL I M I T 

20.  1 

21.9 

21.9 

21.9 

21.5 

21.5 

21  .5 

21.5 

21.5 

21.6 

21.5 

21.5 

21.5 

>= 

20000 

21.1 

22. 5 

22.5 

22.  S 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

>r 

18000 

22.0 

23.8 

23.8 

23.8 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.  5 

23.9 

16000 

22.  1 

29.0 

29.0 

29.0 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

>; 

19000 

22.1 

?9.1 

29.1 

29.1 

29.2 

29.2 

29  .2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

>: 

1  2000 

22.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29. 3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.  3 

29.3 

>: 

10000 

22.8 

25.0 

25.0 

25.0 

25. 1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.  1 

25.1 

>: 

9000 

23.9 

25.5 

25.5 

25.5 

25.6 

25. b 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.  6 

25.6 

>= 

8000 

26.7 

29.1 

29.  1 

29.1 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

>: 

7000 

30.0 

33.5 

33.5 

33.6 

33.7 

33.7 

33  .7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.  7 

33.7 

>z 

6000 

30.6 

39.3 

39.9 

39.5 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.8 

39.  8 

39 .8 

>z 

5000 

32.7 

36.5 

36.  7 

36.6 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.1 

37.1 

37.1 

>z 

9500 

33.9 

37.3 

37.5 

37.6 

37.8 

37.8 

3  7  .8 

37  .8 

3  7.8 

37.8 

37.9 

37.9 

37.9 

>z 

9000 

37.3 

92.5 

92.9 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

9  3*3 

9  3.9 

9  3.9 

93.9 

>z 

3500 

39.2 

96.2 

96.7 

96 . 8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

>z 

3000 

93.0 

51.3 

52.2 

52.6 

53.0 

53. D 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.1 

53.  1 

53.1 

>: 

2500 

98.9 

59.0 

60.0 

60.5 

6 1 . 0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.3 

61.3 

61  .9 

>: 

2000 

53.3 

66.6 

68.  1 

69.2 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.5 

70.6 

70.  6 

70.7 

>z 

1800 

59.3 

68.9 

70.1 

71.2 

72.1 

72.1 

72.9 

72.9 

72.9 

72.6 

72.7 

72.  7 

72.8 

>z 

1500 

57.  1 

73.5 

75.9 

77.5 

78.9 

78.9 

79.3 

79.3 

79.3 

79.6 

79.7 

79.  7 

79.8 

>z 

1200 

57.8 

76.0 

78.5 

80.3 

81.8 

81.9 

82.7 

62.7 

82.7 

83.1 

83.3 

83.3 

83.5 

>z 

1000 

58.9 

78.1 

81.9 

83.8 

86.1 

86.2 

87.1 

87.5 

67.5 

88.1 

88.3 

88.  3 

88.6 

>; 

*00 

58.9 

78.9 

81.7 

89  .  <i 

86.6 

86.  7 

68.1 

88.5 

88.5 

89.2 

89.9 

89.9 

89.7 

>; 

800 

58.9 

79.1 

82.5 

85.2 

87.  7 

87.8 

89.6 

90.2 

90.2 

91.1 

91.3 

91.3 

51.6 

>z 

700 

58.6 

79.6 

83.0 

85.9 

68.5 

86.6 

90.9 

91.2 

91.3 

92.1 

92.3 

92.  3 

92.7 

>z 

600 

58.6 

79.7 

83.2 

86. 1 

88.8 

88.9 

90.8 

91.8 

9  1  .9 

92.9 

93  .2 

9  3.2 

93.6 

>z 

500 

58.7 

79.8 

83.3 

86.2 

89.  1 

89.3 

91  .2 

92.5 

92.6 

93.6 

93.9 

93.9 

99.9 

>; 

900 

58.7 

80.0 

83.5 

8  6  «  6 

89.6 

89.8 

91  .8 

93.2 

93.3 

95.0 

95.7 

96.  0 

96.5 

>z 

300 

58.7 

80.  Q 

8  3.5 

86.6 

89.6 

89.8 

*1.8 

93.3 

*3.9 

95.2 

96. D 

96.  2 

96.8 

>z 

200 

se.  7 

80.0 

83.5 

86.7 

89.7 

89.9 

91  .9 

93.9 

93.6 

95.6 

96  .6 

96.8 

97.6 

>: 

100 

58.7 

80.0 

83.5 

86 . 7 

89.7 

89.9 

91  .9 

93.9 

93.6 

95  .6 

96  .6 

9b.  8 

97.6 

>: 

0 

58.7 

80.0 

83.5 

86 . 7 

89.7 

89.9 

91  .9 

93.9 

93.6 

95.6 

96.6 

96.8 

97.6 

TOTAL 


,3  S9N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  FEB 
HOUR  :  1800  LSI 


3/9 

>-  5/  B 

5:1/2 

T5T /I 6 

>:i  /4 

->-T! 

1  .5 

21.5 

21.5 

21.5 

21  .5 

21 .5 

2  .6 

22.6 

22.6 

22.6 

22  .6 

22  .6 

•3.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23  .9 

'8.1 

28.  1 

29.1 

28.1 

24  .1 

24 .1 

»8.2 

29.  2 

29.2 

29.2 

24  .2 

29  .  2 

*4.3 

28.  3 

28.3 

28.3 

24  .3 

24 .3 

5.1 

25.  1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

’5.6 

25.  6 

25.6 

25.6 

25  .6 

25  .6 

9  .2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

3 .7 

33.  7 

33.7 

33.7 

33  .7 

33.7 

19.8 

39.8 

39.8 

34.8 

34  .8 

34  .8 

17.1 

37.  1 

37.1 

37.1 

37.1 

37 . 1 

17.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37  .9 

37.9 

3.8 

9  3.9 

83.8 

43.8 

8  3  .4 

83  .8 

*7.3 

87.3 

47.3 

87.3 

47  .3 

87.3 

.3.1 

53.  1 

53.1 

53.1 

53-1 

53.1 

.1.3 

61.3 

61.9 

61.4 

61  .4 

61  .4 

3.6 

70.  6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

>2.7 

72.  7 

72.8 

72.8 

72  .8 

72  .8 

9.7 

79.  7 

79.8 

79.8 

79  .8 

79.8 

13.3 

83.  3 

e3.5 

83.5 

83.5 

83.5 

18.3 

88.  5 

88.6 

88.6 

88  .6 

88  .  6 

19  .8 

89.  8 

89.7 

89.7 

89  .7 

89.7 

>1.3 

91.3 

91.6 

91.6 

91  .6 

91  .6 

>2.3 

92.  3 

92.7 

92.7 

92.7 

92  .9 

3  .2 

9  3.2 

93.6 

93.6 

93  .6 

93.8 

>3.9 

93.9 

99.4 

94.4 

94  .8 

94  .6 

>5.7 

96.  0 

96.5 

96.6 

96  .6 

96  .8 

>6.0 

96.  2 

96.8 

97.0 

97.2 

97.7 

>6.6 

96.8 

97.6 

97.8 

98  .0 

96.5 

>6.6 

96.  8 

97.6 

98.0 

98  .3 

99.8 

>6.6 

96.  8 

97.6 

98.1 

98  .8 

100 .0 

TOTAL  NO.  OF  OBS  :  981 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVI K,  ICELAND 
PER  1 00  Of  RECORO  :  1949-1987 

CLASS  ;  ALL  MEaTHER _ 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>=10 

>  =  6 

>=  5 

J 

>=  3 

>  =  2 

1/2 

>=2  : 

►=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/  8 

>=i/2  : 

>  =  5/  1 

UNLIMIT 

25.3 

27.8 

27.8 

27.9 

27.9 

27. 

9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

28.0 

28.0 

28.0 

28. 

>=20000 

25.7 

28.4 

28.4 

28.5 

28.5 

28. 

5 

28  .5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.6 

28.6 

28.6 

28. 

>=1  8000 

26.0 

28.8 

28.8 

28.9 

28.9 

28. 

9 

28.9 

29.0 

29.0 

29.0 

29.1 

29.  1 

29.1 

29. 

>=16000 

26.0 

28.8 

28.8 

28.9 

28.9 

28. 

9 

28.9 

29.0 

29.0 

29.0 

29.1 

29.  1 

29.1 

29. 

>=14000 

26.  1 

28.9 

28.9 

29.0 

29.  C 

29. 

□ 

29.0 

29.1 

29.1 

29.1 

29.2 

29.  2 

29.2 

29. 

>=12000 

26.2 

29.0 

29.0 

29.1 

29 . 1 

29. 

1 

29.1 

29.2 

29.2 

29.2 

29.3 

29.  3 

29.3 

29  . 

>=10000 

26.7 

29.4 

29.5 

29.6 

29.6 

29. 

6 

29  .6 

29.7 

29.7 

29.7 

29.8 

29.8 

29.8 

29. 

>=  9000 

26.9 

29  .6 

29.7 

29.8 

29.8 

29. 

8 

29.8 

29.9 

29.9 

29.9 

30.1 

30.  1 

30.1 

30. 

>=  8000 

29.3 

32.3 

32.  5 

32.6 

32.6 

32. 

6 

32.6 

32.7 

32.7 

32.7 

32.8 

32.8 

32.8 

32. 

>=  7000 

32.5 

36.0 

36.2 

36.3 

36.3 

36. 

3 

36.3 

36.4 

36.4 

36.4 

36.5 

36.5 

36.5 

36. 

>=  6000 

32.9 

36.8 

37.  1 

37.2 

37.2 

37. 

2 

37.2 

37.4 

3  7.4 

37.4 

37.5 

37.5 

37.5 

37. 

>=  5000 

34.0 

38.1 

38.4 

38.5 

38.5 

38. 

5 

38.5 

38.6 

38.6 

38.6 

38.7 

38.  7 

38.7 

38. 

>=  450o 

35.1 

39.7 

40.0 

40 . 1 

40.  1 

40. 

1 

40.1 

4Q.2 

40.2 

40.2 

40.3 

40.3 

40.3 

"0. 

>=  4000 

39.6 

45.4 

45.7 

45.9 

46.0 

46. 

0 

46  .0 

46.1 

46.1 

46.1 

4  6.2 

46.2 

46.2 

46  . 

>=  3500 

42.3 

50.1 

50.5 

50.8 

50.9 

50. 

9 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.1 

51.1 

51.1 

51  . 

>=  3000 

46.6 

55.4 

56.  1 

56.6 

56.7 

56. 

7 

56.7 

5b  .8 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56. 

>=  2500 

52.0 

63.3 

64.4 

65.0 

65.  1 

65. 

1 

65.1 

65.5 

65.5 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65. 

>=  2000 

56.6 

69.9 

71.2 

72.1 

72.6 

72. 

b 

72.6 

73.0 

73.0 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73. 

>=  1800 

57.5 

71.4 

72.8 

73.8 

74.3 

74. 

3 

74.3 

74.7 

74.7 

75.0 

75.2 

75.2 

75.2 

75. 

>=  1500 

60.  1 

76.6 

78.5 

80.0 

80.6 

80. 

6 

80.7 

81.3 

81.3 

81  .6 

8  1  .9 

8  1.9 

82.0 

82  . 

>=  1200 

61.8 

79.5 

81.7 

83.5 

84.7 

84. 

7 

84  .8 

85.4 

85.4 

85.8 

86.1 

86.  1 

86.2 

86  . 

>=  1000 

b2.5 

81.1 

83.9 

86.0 

87.7 

87. 

7 

88.1 

88.8 

B8.8 

89.2 

89. S 

89.  5 

89.7 

89  . 

>=  900 

62.5 

81.2 

84.0 

86.1 

87.9 

87. 

9 

88  .4 

89.0 

89.0 

89.4 

8  9.8 

89.8 

90.1 

90. 

>=  800 

62.6 

81.4 

84.4 

86.7 

88. 7 

88. 

7 

89.3 

90.2 

90.2 

90.6 

9  1.1 

91.1 

91.3 

9). 

>=  700 

62.6 

81.6 

84.8 

87.0 

89.2 

89. 

2 

90.2 

91.0 

91.0 

91  .4 

92.0 

92.0 

92.2 

92  . 

>=  600 

62.6 

81.7 

85.  1 

87.4 

89.9 

89. 

9 

91.0 

91.9 

92.0 

92.4 

93.0 

93.  0 

93.2 

93  . 

>=  500 

62.  8 

81.8 

85.  3 

87.8 

90.6 

90. 

6 

92.1 

93.0 

93.1 

94.0 

94.7 

94. 7 

95.0 

95. 

>=  400 

62.9 

82.0 

85.5 

88.3 

91 . 1 

91. 

1 

92.7 

93.7 

93.8 

94.9 

95.7 

95.7 

96.2 

9t  . 

>=  300 

62.9 

82.0 

85.5 

88.3 

91 . 1 

91. 

1 

92.8 

93.9 

94.0 

95.2 

96.1 

96.  2 

96.8 

9*  . 

>=  200 

62.9 

82.1 

85.6 

88.4 

91.3 

91. 

3 

93.2 

94.4 

94.6 

95.9 

96  .9 

97.0 

97.8 

9  7  . 

>=  100 

62.9 

82.1 

85.6 

88.4 

91.3 

91. 

3 

93.2 

94.4 

94.6 

95.9 

96.9 

97.  C 

97.8 

97. 

>=  0 

62.9 

82.1 

85.6 

88.4 

91. 3 

91  . 

3 

93.2 

94. 4 

94.6 

95.9 

96.9 

97.  1 

97.9 

97. 

TOTAL  NO.  C 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W 

M 

H 


I 


I 


LONG.  :  22  35M  ELEV.  :  171  FT 

MONTh  :  FEB 
HOUR  :  2100  LST 


>=  5/8 

>  =  1/2 

>=5/16 

>=1/4 

>=0 

28.0 

28.0 

28.0 

28  .0 

28.0 

28.6 

28.6 

28.6 

28  .6 

28  .6 

29.1 

29.1 

29.1 

29  .1 

29.1 

29.  1 

29.1 

29.1 

29 .1 

29.1 

29.  2 

29.2 

29.2 

29  .2 

29  .2 

29.  3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.  8 

29.8 

29.8 

29  .8 

29  .8 

30.  1 

30.1 

30.1 

30 .1 

30 .1 

32.8 

32.8 

32.8 

32  .8 

32  .8 

36.  S 

36.5 

36.5 

36  .5 

36  .5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

38.  7 

38*7 

38.7 

38  .7 

38 .7 

40.  3 

40.3 

8  o  .  3 

40.3 

40.3 

46.2 

46.2 

46.2 

46  .2 

46  .2 

51.1 

51.1 

Sl.l 

51  .1 

51.1 

56.9 

56.9 

56.9 

56  .9 

56.9 

65-7 

65.7 

65.7 

65  .7 

65.7 

73.  5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

75.2 

75.2 

75.2 

75  .2 

75.2 

8  1.9 

82.0 

82.0 

82  .2 

82  .2 

86.  1 

86.2 

86.2 

86  .5 

86.5 

89.5 

89.7 

89.7 

89  .9 

89.9 

89.8 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

91.1 

91.3 

’1.3 

91  .5 

91  .5 

92.0 

92.2 

92.2 

92  .4 

92  .4 

93.0 

93.2 

93.2 

93  .4 

93.4 

94.  7 

95.0 

95.0 

95  .2 

95  .2 

95.7 

96.2 

96.2 

96  .4 

96.4 

96.2 

96.8 

96.8 

97  .0 

97  .2 

97.0 

97.8 

97.8 

98  .4 

98  .9 

97.  C 

97.8 

97.8 

98  .5 

99.4 

97.  1 

97.9 

97.9 

98  .8 

100  .0 

TOT  AL 

NO.  OF 

OBS  : 

945 

2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEEL A  VI  K ,  ICELAND  LAT.  :  63  S9N  LONG.  :  22  3 

PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERV AT  I ONS » 


VISIBILITY  ISTATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=5 

>:4 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

UNL I M I T 

22.0 

23.7 

23.7 

23.8 

23.8 

23.3 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

2  3  .9 

23.9 

23.9 

>=20000 

22.5 

24.4 

24.4 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

>=18000 

23.4 

25.5 

25.5 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

>=16000 

23.6 

25.7 

25.7 

2S.8 

25 .8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.9 

25.  9 

25.9 

>=14000 

23.7 

25.9 

25.9 

26.0 

26.0 

26.0 

26  .0 

26.0 

26.0 

26.1 

26.1 

26.  1 

26.1 

>=12000 

23.9 

26.0 

26.  1 

26. 1 

26. 1 

26.1 

26.1 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

>=10000 

24.5 

26.7 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

>=  9000 

24.9 

27.0 

27.  1 

27.1 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

>=  8000 

27.5 

30.1 

30.2 

30.3 

30 . 3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.4 

30.4 

30.4 

>=  7000 

30.7 

33.9 

34.1 

34 . 1 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

>=  6000 

31.2 

34.7 

34.9 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.1 

35.1 

35.1 

35.2 

55.2 

35.2 

>=  5000 

32.5 

36.2 

36.  3 

36.5 

36.5 

36.5 

36  .5 

36.6 

36.6 

36.6 

36  .6 

36.6 

36.6 

>=  4  500 

33.3 

37.2 

37.4 

37.5 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.7 

37.7 

37.  7 

37.7 

>=  4000 

38.3 

43.5 

43.8 

44 . 0 

44.1 

44.1 

44 .1 

44.1 

44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

>=  3500 

41.0 

47.7 

48.1 

48.3 

48.4 

48.4 

48.5 

48.5 

48.5 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

>=  3000 

45.2 

53.2 

53.9 

54.2 

54.4 

54.4 

54  .4 

54.5 

54.5 

54  .5 

54.6 

54. 6 

54 .6 

>=  2500 

50.2 

60.5 

61.5 

61.9 

62.2 

62.2 

62.3 

62.4 

62.5 

62  .5 

6  2.6 

6  2*6 

62.6 

>=  2000 

55.4 

68.6 

70.0 

70.7 

71.2 

71.2 

71.5 

71.6 

7  1  .6 

71.7 

71.9 

71.9 

72.0 

>=  1800 

56.3 

70.3 

71.8 

72.5 

73.0 

73.1 

73.4 

73.5 

73.5 

73.7 

73.8 

73.  8 

73.9 

>=  1500 

58.8 

75.1 

77.  1 

78.2 

79.2 

79.3 

79.7 

79.9 

79.9 

80.2 

80.4 

80.  4 

80.5 

>=  1200 

6C.0 

77.5 

80.0 

81.4 

82.7 

82.8 

83.3 

8  3  •  b 

63.6 

84.0 

84.2 

84.2 

84.4 

>=  1000 

60.7 

79.4 

82.5 

84 .4 

86.  1 

86.3 

87.1 

87.4 

87.4 

88  .0 

88.3 

88.3 

88.5 

>=  900 

6C.7 

79.6 

82. e 

84.9 

86.7 

86.8 

87.7 

88.2 

88.3 

88.8 

89.2 

89.2 

89.4 

>:  800 

60.9 

80.0 

83.4 

85.6 

67.6 

87.  9 

89.0 

89.5 

89.6 

90.2 

90.6 

90.  6 

90.9 

>=  700 

60.9 

80.3 

83.8 

86.2 

88. 3 

88.5 

89.8 

90.4 

90.6 

91.3 

91.7 

91.7 

92.0 

>=  600 

60.9 

80.5 

84. 1 

6b  •  b 

88.9 

89.2 

90.7 

91.4 

91.6 

92.4 

92.8 

92.9 

93.2 

>=  500 

6  1.0 

80.6 

84.3 

86.9 

89.4 

89.7 

91  .4 

92.3 

92.5 

93.6 

94.1 

94.2 

94 .6 

>=  400 

61.0 

80.7 

84.5 

87.3 

89.9 

90.3 

92.1 

93.1 

93.4 

94.8 

95.5 

95.6 

96.1 

>=  300 

6  1.0 

80.7 

84.5 

87.3 

89.9 

90.3 

92.3 

93.  3 

93.6 

95.2 

96.1 

96.3 

96.9 

>:  200 

61.0 

80.7 

84.5 

87. 3 

90.0 

90.4 

92  .4 

93.5 

93.7 

95.5 

96.4 

96.6 

97.5 

>=  100 

61.0 

80.7 

84.5 

87.3 

90.0 

90.4 

92.4 

93.5 

93.8 

95.5 

96.5 

96.7 

97.6 

>=  0 

61.0 

80*7 

84.5 

87.3 

90.0 

90.4 

92  .4 

93.5 

93.8 

95.5 

96.5 

96.  8 

97.7 

2  2 
7  )2 
3  2 

3  2 
l  Z 
T  2 

4  2 

4  l 

5  i 

6  '3 

7  3 
’  i 

p  4  i 

F  91 
P  ^ 

8  fc 

9  7 
o  7 
o  3! 
Q  6  1 
9  81 
c  to' 
o  91 
c  9 
9  9  , 

9  ' 


TOTAL 


'9  I 


,9  I 


4 


t 


<1 


I 


N  LONG. 


>=5/8 


23-9 

28.5 

25.7 
2  5.  9 
26.  1 
26.2 

26.9 
27.  2 
30.4 
34.  3 
SS.  2 

36.6 
37.  7 

44.2 

48.6 

54.6 

62.6 

71.9 

73.8 
80.  4 

84.2 
88.  3 

89.2 

90.6 

91.7 
92.  9 

94.2 

95.6 

96.1 

96.6 
96.  7 
96.  8 


:  22  35W  ELFV  •  :  171  FT 

MONTH  :  FEB 
HOUR  :  ALL 


>  =  1/2 

>=5/16 

23.9 

23.9 

24.5 

24-5 

25.7 

25.7 

25.9 

25.9 

26  •  1 

26.1 

26.2 

26.2 

26.9 

26.9 

27.2 

27.2 

30.4 

30.4 

34.3 

34.3 

75.2 

35.7 

36.6 

36.6 

37.7 

37.7 

44.2 

44.2 

48.6 

48.6 

54.6 

54. b 

62.6 

67.6 

72.0 

72.0 

73.9 

73.9 

80.5 

80.5 

84  .4 

84.4 

88.5 

88.5 

89.4 

59.4 

90.9 

90.9 

92.0 

92.0 

93.2 

93.3 

94.6 

94.6 

96.1 

96.2 

96.9 

97.T 

97.5 

97.7 

97.6 

97.8 

97.7 

97.9 

>=1/4 

>=0 

23.9 

23.9 

24  .6 

24.6 

25.7 

25  .8 

25.9 

25.9 

26  .1 

Tb ".  f 

26.3 

26 .3 

26  .9 

27.0 

27  .3 

27.3 

30.4 

30.5 

34  .3 

34  .4 

75T.7 
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36  .7 

36 .7 

37.7 

37.8 

44  .3 

44  .3 

48  .7 

48  .7 

54  .b 

54 .7 

67.7 

67.7 

72.0 

72 .1 

73.9 

74  .0 

80.6 

80  .7 

64  .5 

84  .6 

88  .7 

88.8 

89  .6 
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91  .1 

91  .2 

92  .2 

92 .4 

9  3  .4 

93  .6 

94  .9 

95.0 

96  .5 

96 .7 

97  .6 

”  9tTT~ 

98  .2 

98.7 

98  .5 

99.3 

98  .7 

1  00.0 

75  50 


TOTAL  no.  OP  065 
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1  -  SURFACE  WINDS 


6201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
J 1 0 D  OF  RECORD  :  1949-1987 
ASS  :  ALL  WEATHER 
EDITION  !  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5 9 N  LONG.  :  22  3SW  ELEW.  :  171 

MONTH  :  MAR 
HOUR  :  DODO  L  ST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
019ECTIQN  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  0 BS E R VA T I  ON S 1 


I 

PT.  | 
IR.  I 


E 


L 


1  -  31 

4-61 

7-10  1 

11-161 

SPEED  (KNOTS) 
17-211  22-271  28-331 

34-4DI 

41-471 

48-551 

1 

>  —  5  6  I 
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X  1 

MEAN 
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1 
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4.9 
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1.6 
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17.0 
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.9 

.  3 

.0 

.0 

ino.  o 

1  3.6 

TOTAL  NO .  OF  OBS  :  1050 


ES  : 

*  =  PERCENT  <  .OS 
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SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFL»VIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1909-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5 9 N  LONG. 


22  35W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  MAR 
HOUR  :  0  300  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1 

SPEED  (KNOTS) 

1 

TOTAL  1 

MEAN 

16  PT.| 

1  -  31 

0-6| 

7-10  1 

11-161 

17-21 1 

22 -27  | 

28-331 

30-001 

01-071 

08-S5I 

>-  5  6  1 
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1 

SPEED 
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.0 
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2.0 

2.6 

1  .0 
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.0 

.u 
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.0 
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.0 
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.0 
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12.0 
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0.8 

1 .0 

.  5 

.0 

.  0 

ICO.  0 

13.5 

TOTAL  NO 

.  OF  OBS  : 

1050 

NOTES  : 

*  r  PERCENT  <  .05 
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SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1 9 A  9- 1 98  7 
CLASS  ;  ALL  WEAJHER 
condition's  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5 9 N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

HONTH  :  HAP 
HOUR  :  0600  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
OIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


1 

SPEED  (KNOTS) 

1 

TOTAL  1 

HE  A  N 

16  PT.  1 

1  -  31 

4-6| 

7-10  1 

11-161 

17-211 

22-271 

28-33 1 

34-401 

41-47! 

48-551 
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l  1 
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TOTAL  NO 
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NOTES 
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PERCENT  <  .05 


1  -  SURFACE  WINDS 


01b  2  Q 1  :  KEFlAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORO  :  1999-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  T  NONE  SPECIFIED 


LAT.  ;  63  S9N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  MAP 
HOUR  :  0900  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
( F  ROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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SPEEO  (KNOTS! 

1 

TOTAL  1 

MEAN 
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*  =  PERCENT  <  .05 


1 


SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER  100  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  6 3  5 9 N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  MAR 
HOUR  :  1 20D  LST 


PERCENTAGE  FREOUENCY  7  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
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*  :  PERCENT  <  .05 


1  -  SURFACE  HINDS 


016201  :  KEFlAvIK,  ICELAND 
PERIOD “OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  ;  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35U  ELEV.  :  171 

MONTH  :  MAR 
HOUR  :  1500  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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NOTES  : 


PERCENT  <  .05 
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J  -  SURFACE  WINDS 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  MAR 
HOUR  :  1800  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


I  SPEED  (KNOTS)  I  TOTAL  I  MEAN 


16  PT. 

1  1  -  31 

9-61 

7-10  1 

11-161 

17-211 

22-271 

28-331 

39-901 

91-971 

98-551 

>=56l 

t 

t  WIND 

01 R  . 

l  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

f 

1  SPEED 

7T 

.9 

1.1 

2. 1 

1.8 

1.6 

1.1 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

8.8 

19.5 

NNE 

.5 

.6 

1.9 

2.9 

3.1 

2.9 

.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

12.  3 

16.6 

NE 

.  3 

.3 

1  .6 

1.7 

1  .2 

1 .1 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

6.  9 

15.8 

ENE 

.  3 

1.8 

1  .3 

2.1 

1.1 

.5 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

7.2 

1  1.9 

E 

.5 

1.9 

2.0 

1.7 

.6 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.  9 

11.3 

ESE 

.  1 

.y 

1.2 

3.2 

1.0 

1.3 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.  3 

15.7 

SE 

7c 

•  5 

1.5 

2.2 

1.3 

V.  1 

.5 

.  1 

.0 

.0 

.  c 

7.2 

16.0 

SSE 

.2 

1.0 

1  .3 

1.9 

1  .2 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

6.8 

19.1 

S 

.2 

1.9 

2.3 

1.9 

.9 

.8 

.9 

.0 

.  0 

.0 

.0 

7.8 

12.7 

SSW 

.2 

.3 

.9 

1.6 

.8 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

9*  1 

13.2 

sw 

.0 

.2 

.7 

2.6 

1.3 

.8 

.9 

.2 

.  0 

.0 

.0 

6.  1 

16.8 

wsw 

.0 

.2 

.  6 

2.1 

.9 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.6 

15.7 

w 

.  1 

.3 

.9 

l.S 

.9 

.  7 

.0 

.9 

.0 

.0 

.  D 

9.7 

16.5 

WNW 

.  3 

.5 

.9 

.3 

.2 

.3 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.0 

1  1  .5 

NW 

.  1 

.9 

.3 

.9 

.2 

.0 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.9 

11.7 

NNW 

.0 

.2 

.7 

1.3 

.6 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.  0 

2.  8 

12.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CLM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

2.  3 

.0 

ALL 

3.0 

io. e 

19 .6 

29.3 

16. 0 

12.5 

9.1 

1.9 

.0 

.0 

.0 

100.  0 

19.2 

TOTAL  NO.  OF  OBS  :  1051 

NOTES  J 

R  =  PERCENT  <  .05 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO 
PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


I 


1  -  SURFACE  WINDS 


□16201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59 N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  MAR 
HOUR  s  2100  LST 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
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NOTES  : 

*  =  PERCENT  <  .05 


1  -  SURFACE  HINDS 


016201  :  KEFLAVlK,  ICELAND 
PER  100  OF  RECORD  :  1999-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  bJ  S9N  LONG.  :  22  35H  ElEV.  : 

MONTH  :  PAR 

HOUR  :  ALL 
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DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 
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.9 

.5 

.  1 

.  u* 

.0 

.0 

7.  7 

11.7 

ESE 

.2 

1.0 

1.2 

1.9 

1.2 

1.1 

.5 

.  1 

.0 

.0 

.0 

7.3 

15.0 

SE 

.2 

.9 

1  .8 

1.9 

1  .5 

1  .1 

.  7 

.1 

.08 

.0 

.0 

8.2 

15.5 

SSE 

.2 

.8 

1.7 

1.8 

1  .2 

.8 

.  3 

.  1 

.0 

.0 

.0 

6.8 

19.0 

S 

.2 

1.9 

2.2 

2.1 

1  .0 

.6 

.2 

.0* 

.0 

.0 

.0 

7.  7 

12.2 

ssu 

.  1 

.3 

.9 

1.8 

.9 

•  4 

.2 

.08 

.0 

.0 

.0 

9.7 

19.5 

SH 

.  1 

.2 

.7 

2.0 

1.1 

.8 

.9 

«N 

•  c. 

.08 

.0 

.  0 

S.  9 

1  7.0 

HSU 

•  2 

.3 

.7 

1.9 

1  .0 

.6 

.  3 

.1 

.  1 

•  0 

.0 

9.  9 

1  7.2 

u 

.  1 

.9 

I  .0 

1.3 

.9 

.7 

.2 

.1 

.08 

.0 

.0 

9.6 

15.7 

hNU 

.  1 

.3 

.9 

.9 

.2 

.1 

•  0  * 

.0* 

.0 

.0 

.0 

1.7 

12.0 

Nb 

.  1 

.3 

.5 

.9 

.2 

.  1 

.0* 

.08 

.  c 

.0 

.0 

1.6 

12.6 

NNU 

.  1 

.9 

•  6 

•  6 

.2 

.  I 

.08 

.0 

.  0 

.0 

.0 

2.  1 

1  1  .0 

VAR 

.c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CLP 

•  c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

2.  5 

.0 

ALL 

3.5 

11.7 

20.8 

26.7 

16.9 

12.1 

9.9 

1.2 

.2 

.0 

.0 

100.0 

19.0 

total  no. 

OF 

OBS  : 

8906 

(OTES  : 
8  ; 
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PERCENT  <  .05 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAvIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  : 

PER  1 00  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  UEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
•FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  tSTATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>= 1  1/4 

>  =  i 

>=3/4 

>=5/  8 

>  =  1/ 

UNLIMIT 

24.7 

26.8 

26.8 

27.0 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.? 

27.2 

27. 

>=2  0000 

24.9 

27.1 

27.1 

27.3 

27.4 

27.4 

27  .4 

27.4 

27.4 

27.4 

27.5 

27.5 

27. 

>=18000 

25.2 

27.5 

2  7.5 

27.7 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27. 

>=16000 

25.3 

27.7 

27.7 

27.8 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

28.0 

28.  0 

28. 

>=14000 

2575 

2f  .9 

27.9 

28.1 

28.2 

28.2 

28  .2 

28.2 

m.i 

28.2 

28.3 

28.  3 

28. 

>=12000 

25.9 

28.4 

28.4 

28.6 

28 . 7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.8 

28.8 

28. 

>=10000 

26.3 

28.8 

28.8 

29.0 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.2 

29.2 

29. 

>=  9000 

26.6 

29.1 

29.  1 

29.3 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.5 

29.  5 

29. 

>=  8000 

28.7 

31.3 

31.3 

31.5 

31.6 

31.6 

31  .6 

31.6 

31.6 

31.6 

31.7 

31.7 

31  . 

>=  7000 

31.0 

34.3 

34.3 

34.4 

34.5 

34.5 

34  .5 

34.5 

34.5 

34.5 

34.6 

34.6 

34  . 

>=  6000 

31.4 

35.0 

35.0 

35.2 

35. 3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.4 

35.4 

35. 

>=  5000 

32.6 

36.3 

36.  3 

36.5 

36.6 

36.6 

36  .6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.7 

36.7 

36  • 

>=  4  500 

3  3.8 

37.8 

37.8 

38.0 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.2 

38.  2 

38. 

>=  4000 

36.8 

41.3 

42.0 

42.2 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.5 

42.5 

42. 

>=  3500 

39.8 

46.2 

46.4 

46.6 

46 .8 

46.8 

46*9 

46.9 

46.9 

47.0 

47.1 

47.  1 

47. 

>=  3000 

44.5 

52.6 

52.9 

53.1 

53.3 

53.3 

53.4 

53.4 

5  3.4 

53.5 

53.6 

53.6 

53. 

>=  2500 

49.8 

60.4 

61.1 

61.5 

61 . 8 

61.8 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

62.2 

62.2 

62. 

>=  2000 

54.9 

68.7 

69.8 

70.6 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.7 

71.9 

71.9 

72  . 

>=  1800 

56.2 

70.2 

71.  3 

72.2 

72.8 

72.8 

73.0 

73.1 

73.1 

73.3 

73.5 

73. 5_ 

73. 

>=  1500 

58.9 

75.0 

77.  1 

78  .6 

79.9 

80.0 

80.2 

80.3 

80.3 

80.6 

80.8 

80.8 

81  . 

>=  1200 

59.6 

76.7 

79.  1 

80.7 

82.  1 

82.3 

82.5 

8  2  •  6 

82.6 

83.0 

83.2 

83.2 

63. 

>=  1000 

60.0 

78.7 

81.4 

83.4 

85.5 

85.6 

86.0 

86.1 

86.2 

86.6 

86.8 

86.8 

87. 

>=  900 

60.  3 

79.1 

82.  1 

84.2 

86.3 

86.5 

87.0 

87.2 

87.3 

87.8 

87.9 

87.9 

68  . 

>=  800 

60.4 

79.fa 

83.2 

85.4 

87.7 

87.8 

88  .4 

8  8*6 

88.7 

89.3 

89.6 

89.  6 

89. 

>=  700 

60.5 

79.9 

83.8 

86 . 1 

88.5 

88.7 

89.3 

89.5 

89.6 

90.2 

90.5 

90.  5 

90. 

>=  600 

60.7 

80.2 

84.5 

87  .  1 

90.0 

90.1 

91  .0 

91.2 

91  .4 

92.2 

92.4 

92.  4 

92. 

>=  500 

60.9 

8  0  •  8 

85.4 

88. 1 

91.2 

91.4 

92.5 

92.8 

93.0 

9m. 0 

94.3 

94.  3 

94  . 

>=  400 

60.9 

80.9 

85.5 

88.4 

92.0 

92.2 

93.6 

94.1 

94.3 

95.4 

96.1 

96.  2 

9b. 

>=  3oo 

60.9 

80.9 

85.5 

88.6 

92.3 

92.5 

94  .2 

94.6 

94.8 

96.0 

96.8 

96.9 

97.1 

>=  200 

60.9 

81  .0 

85.6 

88.9 

92.6 

92.8 

94  .4 

94.9 

95.1 

96.4 

97.3 

97.4 

93. 

>=  100 

60. 9 

8  1  .0 

85.6 

88.9 

92.6 

92.8 

94  .5 

95.0 

95.2 

96.6 

97.5 

97.6 

58  . ; 

>=  0 

60.7 

81.0 

85.6 

88.9 

92.6 

92.8 

94.5 

95.0 

9  f  .  2 

96.6 

97.5 

97.6 

98  . 

TOTAJ 


A 
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MONTH  :  MAR 
HOUR  :  OOOO  LST 


'ENCE 


1/6 

>=T~ 

yrT/6 

BO 

"S» 

11 

A 

/T 

TiT79 

'.1 

27.1 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.3 

27.3 

'.6 

27.6 

27.5 

27.  5 

27.5 

27.5 

2  7.6 

27.6 

'.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27  .9 

27  .9 

'.9 

27.9 

28.0 

28.  0 

28.0 

28.0 

28  .1 

28.1 

26  m2 

2  8 . 1 

2  8.  T 

?B«3 

28*3 

28  .6 

28.6 

1.7 

28.7 

28.8 

28.8 

28.8 

28.8 

28  .9 

28.9 

>.l 

29.1 

29.2 

29.2 

2  9.2 

29.2 

29.3 

29  .3 

'.6 

29.6 

29.5 

29.  5 

29.5 

29.5 

29  .6 

29 .6 

.6 

31.6 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31  .8 

31  .8 

>.5 

36.5 

36.6 

36.  6 

36.6 

36.6 

36  .7 

36 .7 

>.s 

35.3 

3  5.6 

3  5.6 

35.6 

35.6 

35.5 

35.5 

>  •  6 

36.6 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36  .7 

36 .7 

i.i 

38.1 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38  .3 

38*3 

’.6 

62.6 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62  .6 

62  .6 

>.9 

67.0 

67.1 

67.  1 

67.1 

67.1 

67  .2 

67  .2 

5.6 

53.5 

53.6 

53.  6 

53.6 

53.7 

53  .8 

S3  .8 

-.0 

62.1 

62.2 

62.  2 

62.3 

62.6 

62.5 

62.5 

.5 

71.7 

71.9 

71.9 

72.1 

72.2 

72.2 

72  .2 

1.1 

73.3 

73.5 

73.  5 

73.7 

73.8 

73.9 

73.9 

.  I 

80.6 

80.8 

80.8 

81.1 

81.1 

81  .2 

81  .2 

.6 

83.0 

83.2 

83.2 

83.6 

83.5 

83.6 

83.6 

>.2 

86.6 

86.8 

8  6*8 

87.1 

87.2 

87  .6 

87  .6 

.3 

87.8 

87.9 

8  7.9 

88.2 

88.3 

88  .5 

88.5 

.7 

89.3 

89.6 

89.  6 

89.9 

90.0 

90 .1 

90  .2 

.6 

90.2 

90.5 

90.  5 

90.8 

90.9 

91  .1 

91  .2 

.6 

92.2 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8 

93.0 

93.1 

.0 

9a.  0 

96.3 

96.  3 

96.5 

96.6 

96  .8 

96  .9 

.3 

95.6 

96.1 

96.  2 

96.6 

96.7 

96  .8 

96  .9 

.8 

96.0 

96 .8 

96.  9 

97.6 

97.5 

97.7 

97.8 

>.l 

96.6 

97.3 

97.6 

98.1 

98.6 

98  .7 

98  .9 

>.2 

96.6 

97.5 

97.6 

98.7 

99.0 

99  .5 

99  .8 

.2 

96.6 

97.5 

97.6 

98.7 

99.0 

99  .5 

100  .0 

TOTAL  NO.  Or  065 
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2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  ;  63  59N  LONG.  : 

PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (ST  A  TUT  E  M I LE  SI 


CEILING 

>  =  10 

>-6 

>=  5 

>  -  9 

>-  3 

> -2  1/2 

>  =  2 

>  =  1  1/2 

>  =  1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  ] 

UNLIMIT 

29.7 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

>z 

20000 

29.9 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.9 

27.4 

27.4 

27.4 

27.4 

2i 

>  = 

1  8000 

2S.5 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

2i 

>= 

16000 

25.6 

28.1 

28.1 

28 . 1 

28.  1 

28.1 

28.1 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

2 1 

>= 

T4000 

25.6 

28.1 

28.1 

28.1 

28. 1 

28.1 

28  .1 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

2i 

>= 

12000 

26.0 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28  .6 

28.6 

28.8 

28  .8 

28  .8 

28.8 

21 

>= 

10000 

26.9 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29 

>= 

9000 

26.6 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.9 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

>z 

8000 

28.6 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.9 

31.4 

31  .4 

31  .4 

31.4 

31 

>z 

7000 

30.5 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

3: 

>z 

6000 

31.2 

39.6 

39.6 

39 . 6 

39.6 

39.6 

39  .6 

39.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34 

>z 

5000 

32.1 

35.7 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35  .8 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

3b. 0 

36 

>z 

9500 

33.  1 

37.9 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37 

>z 

9000 

37.? 

92.9 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.9 

42.9 

43.0 

43.0 

4  3.0 

43 

>z 

3500 

90.9 

96.9 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96  .8 

97.0 

47.0 

47.1 

47.1 

47.  1 

14  7j 

>z 

3000 

99.8 

53.0 

53.6 

53.6 

S3. 7 

53.  7 

53.8 

54.0 

54.0 

54  .1 

54.1 

54.  1 

L4 

>= 

2500 

51.0 

61.2 

62.0 

62.1 

62.3 

62.3 

62.6 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

6  2 

>z 

2000 

55.9 

68  .8 

70.  3 

70. 7 

70. 9 

70.9 

71.9 

71.6 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

7? 

>z 

1800 

56.6 

70.5 

72.0 

72.5 

72.8 

72.8 

73.2 

73.4 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73 

>z 

1500 

59.5 

76.1 

78.7 

79.8 

80.  3 

80.3 

80.8 

81.0 

61.1 

81.4 

81.4 

81.4 

PI 

>z 

1200 

60.  3 

78.9 

81.9 

82.8 

83.3 

83.9 

89.1 

84.4 

84.5 

8  n  •  8 

84.9 

84.9 

65 

>z 

100C 

60.  9 

8  0  •  b 

89. 1 

85.7 

86.5 

8  b  •  b 

87.9 

87.7 

87.8 

88.3 

88.4 

88.4 

83 

>z 

900 

6  1.3 

81.1 

89. 8 

86.5 

87.5 

87.6 

88.5 

88.7 

88.8 

89.4 

89.5 

89.5 

69 

>z 

800 

61.5 

81.7 

85.6 

87.5 

88 . 7 

88.8 

90.0 

90.3 

90.5 

91  .0 

91.1 

91.1 

91 

>z 

700 

61.6 

82.9 

86.5 

88.7 

90.  1 

90.2 

91  .9 

91.7 

91  .9 

92.6 

92.8 

92.  8 

93 

>z 

600 

61.8 

82.7 

86.9 

89.2 

90.8 

90.9 

92.1 

92.5 

92.7 

93.6 

93.7 

93.  7 

93 

>z 

500 

61.8 

82.8 

87.2 

89.6 

91 . 3 

91.5 

93.1 

93.5 

9  3.6 

94  .6 

94.9 

94.9 

95 

>z 

900 

61.8 

83.2 

87.7 

90.2 

92.0 

92.3 

93.9 

94.3 

9  4.5 

95.6 

95.9 

95.  9 

96 

>z 

300 

61.8 

83.2 

87.7 

90 . 3 

92.3 

92.6 

99.5 

94.9 

95.2 

96.2 

96.6 

96.6 

97 

>  = 

200 

61.8 

83.2 

87.7 

90.3 

92.9 

92.7 

95.0 

95.6 

95.9 

97.2 

97.7 

97.7 

98 

>= 

100 

61.8 

83.2 

87.7 

9C  •  3 

92.9 

92.7 

95  .0 

95.6 

9  *  .9 

97.3 

97.8 

97.9 

98 

>  = 

0 

61.8 

83.2 

87.7 

90 . 3 

92.9 

92.7 

95.0 

95.6 

95.9 

97.3 

97.8 

97.9 

98 

TOT] 

I 

I 

J 

I 
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MONTH  :  MAR 
HOUR  :  q3qq  L  S T 


>=5/8 

>  =  1/2 

>=5/16 

>=1/4 

>=0 

27.  2 

27.2 

27.2 

27  .2 

27.2 

27.  A 

27. A 

27.4 

27.4 

27.4 

28.2 

28.2 

28.2 

28  .2 

28  .2 

28.  3 

28.3 

28.3 

28  .3 

28.3 

28.  3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.8 

28.8 

28.8 

28  .8 

28  .8 

2  9.2 

29.2 

29.2 

29  .2 

29.2 

29.  A 

29. A 

29.4 

29  .4 

29.4 

31.  A 

31. A 

31.4 

31  .4 

31  .4 

33.  8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

3  A.  8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

36.  0 

36.0 

36.0 

36.0 

36  .0 

j  7.  7 

77.7 

37.7 

37.7 

37.7 

A3.  0 

43.0 

43.0 

43  .0 

43.0 

A  7  .  1 

47.1 

47.1 

47  .1 

47.1 

54.  1 

54.1 

54.1 

54  .1 

54 .1 

62.  9 

62.9 

62.9 

62  .9 

62  .9 

71.9 

72.0 

72.0 

72  .0 

72.0 

73.  7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

81.4 

81  .5 

81.5 

81  .5 

81  .5 

84.9 

85.0 

85.0 

85  .0 

85.0 

88.<i 

88.5 

88.5 

88  .5 

88  .5 

89.5 

89.7 

89.8 

89  .8 

89-8 

91.1 

91.3 

91.4 

91  .4 

91  •  4 

92.  8 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.  7 

93.9 

94.0 

94.1 

94  .2 

9  A  .  9 

95.2 

95.3 

95  .4 

95.5 

95.  9 

96  .2 

96.2 

96  .4 

96 .5 

96.6 

97.1 

9  7.4 

97  .6 

97  .8 

97.  7 

98.5 

98.7 

99 .1 

99 .5 

97.9 

98.7 

98.9 

99  .4 

99 .8 

97.  9 

98.7 

98.9 

99  .4 

100  .0 

TOTAL  NO.  OF  OBS  : 


10  39 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


□16201  :  KEFLAvIK,  ICELAND  LAT.  :  63  S9N  LONG.  :  22 

PER  100  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED  '  . -  -  -  . .  . 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  i 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>T6 

>=  3 

>  =2  1/2 

TM 

II 

A 

>=1  1/2 

>=1  1/6 

>  =  1 

>=3/6 

>=5/  8 

>  =  1/2 

UNLIHIT 

20.2 

22.1 

22.  1 

22.1 

22. 1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.2 

22.? 

22.2 

22.2 

>-20000 

20.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.6 

22.6 

22.  6 

22.6 

>=1 8000 

21.3 

23.3 

23.  3 

23.3 

23.  3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.6 

2  3.6 

23.6 

23.4 

>=16000 

21.6 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

>=16000 

21.7 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23  .8 

23.8 

23.8 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

>=12000 

21.9 

26.1 

26. 1 

26.1 

26. 1 

26.1 

26  .1 

26.1 

26.1 

26 .2 

26.2 

26.2 

24.2 

>=10000 

22.  3 

26.6 

26.6 

26.6 

26.7 

26.7 

26  .7 

26.7 

26.7 

26.8 

26.8 

26.8 

24.8 

>=  9000 

22.6 

26.9 

26.9 

26.9 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

>z  8000 

25.0 

27.3 

27.3 

2  7.3 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

>=  7000 

27.  1 

29.9 

29.9 

30.0 

30. 2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.6 

30.6 

30.4 

30.4 

>=  6000 

28.  1 

31.3 

31.3 

31.6 

31.6 

31.6 

31  .6 

31.6 

31.6 

3!  .7 

3T.7 

3  r.  7 

31  .7 

>=  5000 

29.5 

32.9 

32.9 

33.0 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.6 

33.6 

33.4 

33.4 

>=  6500 

29.7 

33.8 

33.8 

33.9 

36.1 

36.1 

36 .1 

36.1 

36.1 

36.3 

36.3 

34.  3 

34.3 

>=  6000 

36.3 

39.7 

39.9 

60. 1 

60.3 

60.3 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

40.6 

40.6 

>=  3500 

37.0 

63.1 

63.3 

63.6 

63.9 

63.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.2 

66.2 

44.2 

44.2 

>=  3000 

62.5 

50.6 

50.8 

51.2 

51.6 

51.6 

51  .7 

51.7 

51.7 

51  .8 

51.8 

51.8 

51  .8 

>=  2500 

68.2 

59.1 

59.7 

60.6 

61.2 

61.2 

61  .6 

61.6 

61.7 

6 1  .8 

61.8 

61.8 

61.6  ' 

>=  2000 

56.0 

68.1 

68.8 

69.6 

70.5 

70.5 

70.9 

71.2 

71.3 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

>=  1800 

56.6 

69.3 

70.7 

71.6 

72.5 

72.5 

73.1 

73.6 

73.5 

73.8 

73.8 

73.  8 

73.9 

>=  1500 

57.8 

76.8 

76.7 

78. 1 

79. 3 

79.3 

80.3 

80.6 

80.7 

81.1 

81.1 

81.1 

81.3 

>=  1200 

58.5 

76.5 

79.0 

80.9 

82.2 

82.3 

83.7 

86.1 

86.2 

86.6 

86.7 

84. 7 

85.0 

>=  1000 

59.7 

78.7 

81.7 

86.3 

85.8 

85.9 

87.8 

88.3 

88.3 

88.8 

89.0 

89.  0 

89.4 

>=  900 

59.8 

78.8 

81.9 

86 . 6 

86.6 

86.5 

88.3 

88.8 

88.9 

89.6 

B9.6 

89.6 

90.0 

>=  800 

60.0 

79 .6 

82.8 

85.5 

87.7 

87.8 

89.6 

90.  1 

90.2 

90.7 

90.9 

90.  9 

91.4  , 

>=  700 

6C.  1 

79.9 

83.6 

86.3 

88.5 

88.6 

90.5 

91.0 

91.2 

91 .7 

9  1  .8 

9  1.8 

92.3 

>=  600 

60.  1 

80.1 

83.6 

86.5 

88.9 

89.0 

91  .2 

91.7 

91.9 

92  .6 

92.9 

92.  9 

93.5 

>=  500 

60.  1 

80.2 

83.7 

86.9 

89.8 

89.9 

92.1 

93.0 

93-2 

96.1 

94.6 

94. 4 

95.,' 

>=  600 

60.2 

80.5 

86. 1 

87.6 

90.6 

90.5 

92.8 

96.  D 

96.2 

95.1 

95.6 

95.  7 

96.  7 

>=  300 

60.2 

80.5 

86. 1 

87.6 

90.6 

90.5 

92.9 

96.2 

96.6 

95.6 

96.2 

96.  3 

97  .4 

>=  200 

60.2 

80.5 

86.1 

87.5 

90.6 

90.  7 

93.1 

96.6 

96.6 

95.7 

96.5 

96.7 

96.0 

>=  100 

60.2 

80.5 

86.  1 

87.5 

90.6 

90.  7 

93.1 

96.6 

96.7 

95  .9 

96  .8 

97.  C 

98.3 

>=  0 

60.2 

80.5 

86.1 

87.5 

90.6 

90.7 

93.1 

96.6 

96.7 

95.9 

96.8 

9  7.0 

98.3 

total 


! 


S9N  LONG.  :  22  3Sw  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  MAR 
HOUR  :  0600  LST 


/4 

>-  5/  8 

>:T7?~^57I6 

>-T79 

V-  0  ' 

•  2 

22.  2 

22.2 

22.2 

22  .2 

22  .2 

.6 

22.6 

22.6 

22-9 

22  .6 

22.6 

.4 

2  3.4 

23.4 

23.4 

2  3.4 

23  .4 

.6 

23.  6 

23.6 

23.6 

23  .6 

23.6 

.9 

2l^9~ 

23.T 

53.9 

23.9 

“  73Y9~  ' 

.2 

24.  2 

24.2 

24.2 

24  .2 

24  .2 

.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24  .8 

24  .8 

.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25  .0 

25.0 

.7 

27.  7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

.4 

30.  4 

30.4 

30.4 

30  .4 

30.4 

.7 

sr.7 

31.7 

7T.T 

31.7 

3T.7 

.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33  .4 

.3 

34.  3 

34.3 

34.3 

34  .3 

34 .3 

.6 

40.  6 

40.6 

40.6 

40.6 

40  .6 

.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44  .2 

44  .2 

.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51  .8 

51  .8 

.8 

6  1.8 

61.8 

6  t.b 

6  I  .8 

61  .8 

.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71  .7 

71  .7 

.8 

73.  8 

73.9 

74.0 

74  .0 

7  4  .0 

.1 

81.1 

81.3 

81  .4 

81  .4 

81  .4 

.7 

84.7 

85.o 

85.0 

85 .1 

85.1 

.0 

89.  0 

89.4 

89.5 

89  .6 

89  .6 

.6 

8  9.6 

90.0 

90.1 

90  .2 

90.2 

.9 

90.  9 

91  .4 

91  .5 

9  1  .6 

91  .6 

.8 

9  1.8 

92.3 

92.4 

92.5 

92 .5 

.9 

92.  9 

93.5 

93.6 

93  .7 

93.7 

.4 

94.4 

95.2 

95.3 

95  .5 

95.5 

.6 

95.  7 

96.7 

96.8 

97  .1 

97.1 

.2 

96.  3 

97.9 

97.6 

98.0 

98.0 

.5 

96.7 

98.0 

98.4 

98  .9 

99.0 

.8 

97.  C 

98.3 

98.7 

99  .3 

99.6 

.8 

97.0 

98.3 

98.8 

99  .5 

100  .0 

TOTAL 

NO.  OF 

06S  : 

10  30 

2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAI.  :  63  59N  LONG.  :  22  3' 

PER  1 00  OF  RECORO  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=5 

>  =  4 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

UNLIMIT 

19.4 

21  .4 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

21  .5 

21.5 

2  1.5 

21.6 

2  1  .6 

21.6 

21 .7 

>=20000 

20.8 

23.0 

23.  1 

23.  1 

23.  1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.2 

23.2 

23.2 

23.3 

>  =  1 8000 

21.6 

24 . 1 

24. 7 

24 . 2 

24 . 2 

24.2 

24.2 

24.2 

24.2 

24.3 

24.3 

24.  3 

24.4 

>=16000 

21.7 

24.3 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24 .4 

24.4 

24.4 

24.5 

24.5 

24.5 

24.6 

>=14000 

21.8 

24.4 

24.5 

24.5 

24 . 5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.6 

24.6 

24.6 

24.7 

>=12000 

22.2 

24.8 

24.9 

24 . 9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

25.0 

25.0 

2  5.  G 

25.1 

>=10000 

22.9 

25.6 

25.7 

25.7 

25.7 

25.  7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.8 

25.8 

25.8 

25.9 

>=  9000 

23.6 

26 . 3 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26 .4 

26.4 

26.4 

26.5 

26.5 

26.5 

26.6 

>=  8000 

27.2 

30.3 

30.5 

30.5 

30. 5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

30.6 

3  0  •  6 

30.6 

30.7 

>=  7000 

30.9 

34.7 

34.9 

34.9 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

3  5.0 

35.1 

35.1 

35.  1 

35.2 

>=  6000 

32.0 

36.0 

36.2 

36 . 2 

36. 3 

36.3 

36  .3 

36.3 

36.3 

36 .4 

36.4 

36.4 

36.5 

>=  5000 

33.5 

37.7 

37.9 

38.0 

38.  1 

38.1 

38  .1 

38.1 

38.1 

38.2 

38.2 

38. 2 

38.3 

>=  4500 

33.9 

38.7 

39.  1 

39.2 

39.  3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.4 

39.4 

39.4 

39.5 

>=  4000 

37.8 

43.8 

44.3 

44.4 

44 . 6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44 . 7 

4  4.7 

4  4.7 

44 . 6 

>=  3500 

40.0 

47.1 

47.6 

47.7 

48.0 

48. a 

48.0 

48.1 

48.1 

48.2 

48.2 

48.2 

48.3 

>=  3000 

43.2 

51.7 

52.  3 

52.6 

53.  1 

53.1 

53.1 

53.2 

5  7.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.4 

>=  2500 

49.5 

60.4 

61.2 

61.6 

62,2 

62.3 

62.3 

62.5 

62.5 

62.6 

6  2  .6 

62.6 

62 .7 

>=  2000 

53.3 

67.8 

69.  1 

69.7 

70.6 

70.8 

71  .0 

71.3 

71.3 

71.5 

7  1  .5 

71.5 

71  .6 

>=  1800 

53.8 

69.0 

70.4 

71.0 

71 .9 

72.  1 

72.4 

72.7 

72.7 

72.9 

72.9 

72.  9 

73.1 

>=  1500 

56.6 

74.0 

75.6 

77.2 

78.6 

78.8 

79.1 

79.4 

79.14 

79.7 

79.7 

79.7 

79.9 

>=  1200 

57.8 

76.3 

78.  1 

80.0 

81.7 

82.  J 

82.7 

83.0 

8  7.0 

83.3 

8  3.5 

83.5 

83.7 

>=  1000 

58.3 

78.2 

80.  4 

82 . 9 

85.2 

85.5 

86  .6 

87.0 

67. C 

87  .5 

87.7 

87.7 

87.9 

>=  900 

58.5 

78.6 

80.9 

83.6 

86.  1 

86.5 

87.6 

88. 1 

88.1 

88.6 

88.8 

88.8 

89.0 

>=  800 

58.8 

79.3 

81.9 

84  .  S 

87.4 

87.8 

69.0 

89.6 

8°.8 

90.4 

90.7 

90.  7 

90.9 

>=  700 

58.8 

79.3 

82.0 

85.2 

88.0 

88.3 

89.8 

90.6 

9  r  •  8 

91.5 

9  1.8 

91.8 

92.0 

>=  600 

58.8 

79.5 

82.  3 

85.5 

88. 3 

88.  7 

9C  .5 

91.4 

9  1.6 

92.5 

92.8 

92.8 

93.0 

>=  500 

58.8 

79.5 

82.5 

85.8 

88 . 8 

69.2 

91.3 

92.4 

92.7 

93.6 

93.9 

93.9 

94.3 

>=  400 

58.8 

79.5 

82.5 

8  6  .  C 

ao 

•O 

• 

89.  7 

92 .0 

93.2 

93.6 

94 .7 

95.3 

95.  3 

95. 8 

>=  300 

58.8 

79 .6 

82.6 

86.3 

89.7 

90.  1 

92 .4 

93.7 

94.1 

95.4 

96.2 

96.2 

96.8 

>=  200 

58. 8 

79.6 

82.6 

86 . 3 

89  .  7 

90.  1 

92.4 

03.7 

94.1 

95.5 

96.5 

96.7 

97.6 

>=  100 

58.8 

79.6 

82.6 

86  .  3 

89.  7 

90.1 

9  2.4 

93.7 

94.1 

95.5 

9  6.5 

96.7 

97.6 

>=  0 

58.8 

79.6 

82.6 

86. 3 

89. 7 

90.  1 

92 .4 

93.7 

94 . 1 

95.5 

96.5 

96.7 

97.6 

>-1 


TOTAL  NO. I 


4 


63  59N  LONG.  :  22  35ta  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  MAR 
HOUR  :  0900  L  ST 


>=  3/9 

>;s/8 

>=1/2 

2  1  .6 

21.6 

21.7 

2  3.2 

2  3.  2 

23.3 

2*4.3 

2*4.  3 

24.4 

2*4 .5 

24.5 

24.6 

2*4.6 

2*4.  6 

2  4.7 

25.0 

25.  C 

25.1 

25.8 

25.8 

25.9 

26.5 

26.5 

26.6 

3  0  •  6 

30.6 

30.7 

35.1 

35.  1 

35.2 

36. *4 

36.4 

36.5 

38.2 

38.2 

38.3 

39.A 

39.4 

39.5 

*4  *4  .  7 

44.7 

44.8 

*48.2 

48.2 

48.3 

53.3 

53.3 

53.4 

6  2  .6 

62.6 

62.7 

7  1.5 

71.5 

71.6 

72.9 

72.  9 

73.1 

79.7 

79.7 

79.9 

83.5 

83.5 

63.7 

87.7 

87.7 

87.9 

88.8 

88.8 

89.0 

90.7 

90.7 

90.9 

9  1.8 

9  1.8 

92.0 

92.8 

92.8 

93.0 

9  3.9 

93.9 

94.3 

95.3 

95.3 

95.8 

96.2 

96.2 

96.8 

96.5 

96.7 

97.6 

9  6.5 

96.7 

97.6 

96.5 

9  6.7 

97.6 

=  5/16 

>=1  /4 

>:n 

21.7 

21  .7 

21  .7 

23.3 

23.3 

23.3 

24.4 

24  .4 

24  .4 

24.6 

24  .6 

24 .6 

24.7 

24  .7 

24 .7 

25.1 

25 .1 

25.1 

25-9 

25  .9 

25 .9 

26.6 

26  .6 

26  .6 

30.7 

30  .7 

30.7 

35.2 

35.2 

35  .2 

36.5 

36  .5 

36 .5 

38.3 

38  .3 

38 . 3 

39.5 

39  .5 

39 .5 

44.8 

44  .8 

44  .8 

48.3 

48.3 

48 .3 

53.4 

53  .4 

53  .4 

62.7 

62.7 

62  .7 

71.7 

71  .7 

71  .7 

73.2 

73.2 

73  .2 

80.0 

80  .0 

80.0 

83.8 

8  3  .8 

83  .8 

88.0 

88  .0 

88  .0 

89.1 

89  .1 

89.1 

91.1 

91  .1 

91 .1 

92.2 

92  .2 

92  .2 

93.2 

93.2 

93.2 

94.5 

94  .6 

94  .6 

96.2 

96  .4 

9  0  .4 

97.3 

97  .5 

97.6 

98.2 

98  .8 

98  .9 

98.5 

99  .2 

99  .4 

9e.S 

99.3 

1Q0.Q 

TOTAL  NO.  OF  "IBS 


1021 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  2, 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  HILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=]  1/2 

>=1  1/4 

>=i 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

UNLIHIT 

19.0 

20.8 

20.8 

20.8 

20.9 

20.9 

20.9 

21.0 

21.0 

21.0 

2  1  .0 

21.0 

21.0 

>=20000 

19.9 

21.9 

21.9 

21 . 9 

22.0 

22.0 

22.0 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

>=18000 

21.8 

23.9 

23.9 

23.9 

24.0 

24.0 

24  .0 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.  1 

24.1 

>=16000 

22.2 

24.4 

24.4 

24.4 

24 .5 

24.5 

24  .5 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

>=14000 

23.0 

25.2 

25.2 

25.2 

25. 3 

25.3 

25.3 

25.4 

2  c  .4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

>=12000 

23.  1 

25.4 

25.4 

25.4 

25.5 

25.5 

25.5 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.  6 

25.6 

>=10000 

23.  7 

26.3 

26.  3 

26. 3 

26.4 

26.4 

26.4 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

>=  9000 

24.2 

26  .9 

26.9 

27.0 

27.1 

27.  1 

27.1 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

>=  8000 

26.8 

29.6 

29.8 

30.0 

30.  1 

30.1 

30.1 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.  2 

30.2 

>=  7000 

29.6 

33.4 

33.7 

33.9 

34.0 

34.0 

34  .0 

34. 1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.  1 

34.1 

>=  6000 

30.8 

35.1 

35.4 

35.6 

35.7 

35.  7 

35.7 

35.8 

35.8 

35  .8 

35.8 

35.8 

35.8 

>=  5000 

31.7 

36.1 

36.4 

36.6 

36. 7 

36.7 

36  .7 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.  e 

36  .8 

>=  4500 

32.  1 

36.9 

37.  1 

37.3 

37.4 

37.4 

37.4 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

3  7.5 

37.5 

>=  4000 

35.4 

4  1  .4 

41.9 

42.2 

42.4 

42.4 

42.4 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.6 

>=  3500 

37.5 

44.5 

45.0 

45.3 

45.7 

45.  7 

45  .7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.8 

>=  3000 

42.2 

50.6 

51.2 

51.6 

52.0 

52.0 

52.0 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.  1 

52.3 

>=  2  SO  0 

47.0 

57.9 

58.7 

59.0 

59.4 

59.4 

59  .4 

59.5 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.9 

>=  2000 

51.9 

66.5 

67.7 

68.5 

69.3 

69.5 

69.6 

69.8 

69.9 

70.1 

70.1 

70.  1 

70.4 

>=  1800 

52.2 

67.4 

69.  1 

70.0 

70.8 

71 . 1 

71.2 

71.4 

71.5 

71.7 

71.7 

71.7 

71.9 

>=  1500 

55.9 

74.0 

76.  3 

77.6 

78.9 

79.4 

79  .6 

79 . 9 

80.0 

80.2 

80.2 

80.  2 

6  0 .4 

>=  1200 

56.9 

76.5 

79.  3 

80.7 

82.  1 

82.6 

82.9 

83.3 

83.4 

83.6 

8  3.6 

83.6 

63.9 

>=  1000 

57.  1 

79.0 

82.0 

e4 . 2 

86.0 

86.5 

87.0 

87.6 

87.8 

88.2 

88.3 

88.  3 

68.7 

>=  900 

57.2 

79.2 

82.3 

84 . 6 

86.6 

87.1 

37.8 

88.4 

88.6 

89.0 

89.1 

89.  1 

89.4 

>=  800 

57.5 

79.7 

82.9 

es.  3 

87.5 

88.  J 

88  .9 

89.5 

89.7 

90.1 

90.3 

90.  3 

90.8 

>=  700 

57.8 

80.2 

83.6 

86 . 2 

88  .6 

89.1 

90.2 

91.2 

9  1  .4 

91  .9 

92.1 

92.  1 

92.6 

>=  600 

57.9 

80.4 

84.0 

86. 7 

89.2 

89.  d 

91  .0 

92.3 

92.4 

93.0 

93.2 

93.2 

93.6 

>=  500 

57.9 

80.5 

84.1 

86.6 

89.6 

90.4 

91.7 

92.9 

93.2 

93.7 

94.? 

94.2 

94 . 7 

>=  400 

57.  9 

80.7 

84.  3 

87. C 

90.0 

90.8 

92.2 

93.5 

9  3.8 

94 . 7 

95.5 

9  5.5 

96 .0 

>=  300 

57.9 

80.9 

84.5 

87.2 

90 . 2 

91.1 

92.6 

93.9 

94.3 

95.4 

96.6 

96.6 

97.3 

>=  200 

57.9 

80.9 

84.5 

87.2 

90.  2 

9  1.1 

92.6 

94.0 

9  4  •  *4 

95.7 

97.0 

97.  1 

97.8 

>=  10o 

57.9 

80.9 

84.5 

87.2 

90.2 

91.1 

92  .6 

94.0 

9  4.4 

95.7 

97.0 

97.  1 

98 . 1 

>=  0 

57.9 

80.9 

84.5 

87.2 

90.2 

91.1 

92  .6 

94.0 

94.4 

95.7 

97.0 

97.  1 

98 . 1 

total 


L»T.  :  63  59N  LONG.  :  22  356  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  MAR 
HOUR  :  1?00  L  ST 


>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

>=5/16 

>=i  /4 

D 

li 

A 

21.0 

2  1  .0 

21.0 

21 .0 

21.0 

21  .0 

21  .0 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22  .1 

22 .1 

24.1 

24.1 

24.  1 

24.1 

24.1 

24 .1 

24 .1 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24  .6 

24  .6 

25.4 

25.4 

2  5.4 

25.4 

25.4 

25  .4 

25  .4 

25.6 

25  .6 

25.  6 

25.6 

25.6 

25  .6 

25  .6 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26  .5 

26  .5 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27  .2 

27.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30  .2 

30  .2 

34.1 

34.1 

34.  1 

34.1 

34.1 

34  .1 

34 .1 

35  .8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35  .8 

35  .8 

36.8 

36.8 

36.  8 

36  .8 

36*8 

36.8 

36  .8 

37.5 

37.5 

37.  5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.6 

42.6 

42.7 

42.7 

45.7 

4  S  .  7 

45.7 

45.8 

45.8 

45  .9 

45.9 

52.1 

52.1 

52.  1 

52.3 

52.3 

52.4 

52.4 

59.7 

59.7 

59.7 

59.9 

59.9 

60  .0 

60  .0 

70.1 

70.1 

70.  1 

70.4 

70.4 

70.5 

70 .5 

71.7 

7  1  .7 

71.7 

71.9 

71.9 

72  .0 

72.0 

80.2 

80.2 

80.  2 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

63.6 

83.6 

83.6 

83.9 

83.9 

84  .0 

84  .0 

88.2 

88.3 

88.3 

88.7 

88.7 

88  .8 

88  .8 

89  .0 

89.1 

89.1 

89.4 

89.4 

89  .5 

89.5 

90.1 

90.3 

90.  3 

90.8 

90.8 

90  .9 

90  .9 

91  .9 

92.1 

92.  1 

92.6 

92.6 

92  .7 

92.8 

93.0 

93.2 

93.2 

93.6 

93.6 

93  .7 

93.8 

93.7 

94.2 

94.2 

94.7 

94  .8 

95  .0 

95 . 1 

94 . 7 

95.5 

95.5 

96.0 

96 . 1 

96  .4 

96.5 

95.4 

96.6 

96.6 

97.3 

97.6 

97  .9 

98.1 

95.7 

97.o 

97.  1 

97.8 

98.2 

98  .8 

99  .0 

95.7 

97.0 

97.  1 

98.1 

98.7 

99  .4 

99.7 

95.7 

97.0 

97.  1 

98.1 

98.7 

99  .6 

100  .0 

TOTAL 

NO.  OF 

06S  : 

1023 

I 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  ;  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES! 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

5:1  1/4 

>=r 

>=I7« 

>=5/8 

>  =  1/2 

>  =  5 

UNL IMIT 

19.5 

21.2 

21.2 

21 .2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21  .2 

21  .2 

2  1  .2 

21.2 

21.2 

2 

>=20000 

2C.7 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22  .5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

2. 

>=18000 

22.0 

24  .3 

24.  3 

24.3 

24. 3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

2' 

>=16000 

22.  1 

24.4 

24.4 

24.4 

24 . 4 

24.4 

24  .4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

2' 

>=14000 

22.2 

24.6 

24.6 

24.6 

24. 6 

24.6 

24  .6 

24.6 

24.6 

24  .6 

24.6 

24.6 

24.6 

2i 

>=12000 

22.8 

25.2 

25.2 

2S.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

2! 

>=10000 

23.6 

26.3 

26.3 

26 . 3 

26.3 

26.3 

26  .3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.  3 

26.3 

2< 

>=  9000 

24.0 

26.7 

26.7 

26 . 7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.  7 

26.7 

21 

>=  8000 

26.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

2  9.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.  9 

29.9 

2< 

>=  7000 

29.7 

33.6 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

7 

>=  6000 

30.5 

34.8 

35.2 

35.2 

35.2 

35 .2 

35.2 

35.2 

3?r.2 

35.3 

35 .3 

35.3 

35.3 

3! 

>=  SOOO 

31.7 

36.2 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.8 

36.8 

36.  e 

36.8 

3 1 

>=  4500 

32.6 

37.3 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37  .7 

37.7 

37.7 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

3' 

>=  4000 

35.7 

41  .4 

41.9 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42. C 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

<4; 

>=  3500 

38.8 

45.9 

46.4 

46.4 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

4  t 

>=  3000 

43.7 

52.2 

52.7 

52.7 

52.8 

52.8 

52  .8 

52.8 

52.8 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

5i 

>=  2500 

48.5 

60.0 

61.0 

61 . 1 

61 . 3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

6  1.4 

6  1.4 

61  .4 

f ; 

>=  2000 

53.5 

68.3 

70.2 

70.4 

71.0 

71.1 

71.3 

71.5 

71.5 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

7. 

>=  1800 

54.2 

70.4 

72.  7 

72.9 

73.4 

73.5 

73.8 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.  3 

74.3 

7* 

>=  1500 

56.6 

74.9 

77.5 

78.2 

79.3 

79.4 

80.1 

80.3 

80.3 

80.6 

8  0.6 

80.7 

80.9 

8! 

>=  1200 

57.8 

77.6 

80.6 

81.6 

82.8 

83.0 

83.9 

84.0 

84 . 1 

84  .6 

84.6 

84.7 

64.9 

8‘ 

>=  1000 

58.3 

79.4 

83.3 

84.6 

86.3 

86.6 

87  .5 

87.8 

87.9 

88.5 

88.5 

88.6 

88.8 

81 

>=  900 

56.4 

79.9 

83.9 

85.4 

87.  1 

87.4 

88  .4 

88.8 

88.9 

89.5 

89.5 

89.6 

69.8 

8< 

>=  800 

58.8 

81.0 

85.2 

87.0 

88.6 

88.9 

90 .1 

90.5 

90.6 

91.3 

91.3 

9  1.4 

91  .6 

9] 

>=  700 

58.9 

81.5 

85.8 

87.7 

89.6 

89.9 

91  .3 

91.7 

9  1.8 

92.6 

92.7 

92.8 

93.0 

9. 

>=  600 

58.9 

81.6 

85.9 

88.0 

89.9 

90.3 

92.0 

92.4 

92.5 

93.3 

93.5 

93.6 

93.9 

9. 

>=  500 

58.9 

81.7 

86.1 

88.4 

90.5 

90.9 

92.7 

93.2 

93.3 

94.3 

94.6 

94.  7 

95.0 

9? 

>=  400 

58.9 

81.7 

86.4 

88.8 

91.0 

91.3 

93.4 

94.5 

94.6 

95.8 

96.1 

96.4 

96.8 

>=  300 

58.9 

81.7 

86.4 

88.8 

91  .  1 

91.4 

93.6 

94.6 

94.8 

96.4 

96.8 

97.  1 

97.7 

c  - 

>=  200 

58.9 

81.7 

86.4 

88 . 8 

91.1 

91.4 

93.6 

94.7 

94.9 

96.7 

97.2 

97.5 

98.2 

9 1 

>=  100 

58.9 

81.7 

86.4 

88.8 

91.1 

91.4 

93.6 

94.7 

94.9 

96.7 

97.2 

97.5 

98.2 

9* 

>=  0 

58.9 

81.7 

86.4 

88.8 

91.1 

91.4 

93  .6 

9  4.7 

94.9 

96.7 

97.2 

97.5 

98.2 

9f 

total  no. 


171  FT 


>NG.  :  22  35W  ELEV.  : 

MONTH  :  MAR 
HOUR  :  iSqo  C  ST 


re 

5-172"  5 

-5/T6 

5H/4 

" 

2 

21.2 

21.2 

21  .2 

21  .3 

5 

22.5 

22.5 

22  .5 

22 .6 

3 

24.3 

24.3 

24  .3 

24  .4 

4 

24.4 

24.4 

24  .4 

24  .5 

6 

74.6 

24V6 

24  .6 

ZH  •  / 

2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.3 

26.3 

26.3 

26  .3 

26  .4 

7 

26.7 

26.7 

26  .7 

26  -8 

9 

29.9 

29.9 

29.9 

30.0 

9 

33.9 

33.9 

33  .9 

34  .0 

r 

“35V7 

35  .T 

75.4 

8 

36.8 

36.8 

36  .8 

36  .9 

8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.9 

1 

42.1 

42.1 

42.1 

42  .2 

6 

46.6 

46.6 

46  .6 

46.7 

9 

52.9 

52.9 

52  .9 

53.0 

4 

61  .4 

6  1.4 

61  .4 

61  .5 

8 

71  .8 

7  1  •  8 

71  .8 

71  .9 

3 

74.3 

74.3 

74  .3 

74.4 

7 

80.9 

80.9 

80  .9 

81  .0 

7 

84.9 

84.9 

84  .9 

85.1 

.6 

88.8 

88.8 

88  .8 

89  .0 

.6 

89.8 

89.8 

89.8 

90.0 

4 

91  .6 

91.6 

9  1  .6 

91  .8 

8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.2 

6 

93.9 

93.9 

94  .0 

94  .2 

7 

95.0 

95.0 

95  .2 

95.6 

4 

96.8 

96.9 

97.1 

97  .5 

1 

97.7 

97.8 

98  .0 

98.4 

c 

98.2 

98.2 

98  .5 

99  .2 

5 

98.2 

98.4 

98  .8 

99  .8 

5 

98.2 

98.4 

98  .8 

100  .0 

TOTAL  NO.  OF  OBS 


1028 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  S9N  LONG.  :  22  35! 

PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 
CLASS  s  ALL  WEATHER 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED'  “  '  . .  '  . . .  -  -  - 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS)  , 


VISIBILITY  JSTATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=5 

>r9 

>=  3 

>  =2  1/2 

>r2 

‘=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=S/  8 

>  =  1/2 

>z$' 

UNLIMIT 

18.7 

20.6 

20.6 

2  0*  B 

20.  6 

2D. 6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.7 

20.7 

20.  7 

20.7 

“7 

L 

>=20000 

19.9 

22.1 

22.  1 

22.1 

22.  1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

2 

>=18000 

21.1 

29.1 

29.  1 

29.1 

29 . 1 

29.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.  1 

24.1 

2 1 1 

>=16000 

21.5 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

24.4 

24  .4 

24.4 

24.4 

24.5 

24.5 

24.  5 

24.5 

2‘ 

>=19000 

21.7 

29.6 

29.6 

29.6 

29 .6 

24.6 

24  .6 

24.6 

24.6 

24.7 

24.7 

24. 7 

24.7 

2  < 

>=1 2000 

22.0 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

2  ‘ 

>=10000 

23.1 

26.1 

26.  1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

>-  9000 

23.5 

26*6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26 .6 

26.6 

26.6 

26.7 

26.7 

26.  7 

26.7 

2  fc 

>=  8000 

26.5 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

?l 

>=  7000 

29.6 

39.0 

39.2 

39.2 

39. 3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.3 

34.4 

34.4 

34.4 

34  .4 

3  4 

>=  6000 

30.6 

35.2 

35.9 

35.5 

35.6 

3  5.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.7 

35.7 

35.  7 

35.7 

35 

>=  5000 

31.5 

36.3 

36.6 

36.7 

36.8 

36.  B 

36  .8 

36.8 

36.8 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

?6 

>=  9500 

32.3 

37.5 

37.8 

37.9 

36.0 

38. 0 

38.0 

38.0 

38. 0 

38.1 

38.1 

38.  1 

38.1 

36 

>=  9000 

36.0 

92.7 

93.0 

93.2 

93.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.4 

4  3.4 

4  3.4 

43.4 

<4  5 

>=  3500 

38.3 

96.1 

96.3 

96.6 

96.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46 

>=  3000 

91.3 

50.7 

51.2 

51.8 

52.0 

52.  1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

>=  2500 

96.0 

58.3 

59.  3 

60.0 

60.6 

60.7 

61  .0 

61.0 

61.1 

61  .1 

6  l  .1 

6  1  .  1 

61.1 

6  1 

>=  2000 

51.3 

66.9 

68.5 

b9  •  2 

70.0 

7o*  1 

70.4 

70.7 

70.9 

71.0 

7  1  .0 

71.0 

7i  .0 

71 

>=  1800 

51.8 

68.1 

69.7 

70.5 

71 . 3 

71.4 

71.7 

72. Q 

72.2 

72.2 

72.2 

72.  2 

72.2 

7: 

>=  1500 

59.0 

72.2 

79.7 

76 . 1 

77.9 

77.5 

77.8 

78.3 

7  8.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

7c 

>=  1200 

59.8 

79.6 

77.5 

79.3 

81 . 1 

81  .2 

81  .7 

82.2 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82 

>=  1000 

55.5 

76.5 

79.7 

81.5 

83.7 

84.1 

85.6 

86.2 

86.5 

86  .8 

8  6.9 

86.  9 

87.0 

F  7 

>=  900 

55.5 

76.6 

79.8 

81.7 

89 .  n 

84.4 

86  .0 

86.6 

86.9 

87.1 

87.2 

8  7.2 

87.  J 

8  7 

>:  800 

55.6 

77.7 

81.1 

83.3 

85.9 

86.3 

87.8 

88.5 

88.8 

89.4 

89.5 

89.5 

89.7 

>=  700 

55.8 

78.9 

82.  3 

89.7 

87.  3 

87.  7 

89.6 

90.4 

90. 7 

91  .2 

91.3 

91.3 

91  .6 

9i< 

>=  600 

55.9 

79.0 

83.0 

85.9 

88. 2 

88  ,6 

90.6 

91.3 

91.7 

92  .4 

92.6 

92.6 

93.Q 

0  ' 

>=  500 

55.9 

79.9 

83.5 

86.2 

89.6 

90. 0 

92.3 

93.2 

93.7 

R  4  •  6 

95.0 

95.0 

95.6 

- 

>3  900 

55.9 

79.9 

83.5 

86 . 9 

90. 1 

90.5 

93.1 

94.1 

94.5 

95.6 

96.1 

96.1 

96.7 

'•4 1 : 

>=  300 

55.9 

79.5 

83.6 

86.5 

90.9 

90.  7 

93.5 

94.4 

95.0 

96.3 

96.8 

96.  8 

97.5 

97 

>:  200 

55.9 

79.5 

83.6 

86-5 

90. 9 

90.  7 

93.5 

94.4 

95.0 

96.5 

97.1 

97.  1 

98. G 

<? 

>=  100 

55.9 

79.5 

83.6 

86.5 

90.  9 

90.  7 

93.5 

94.4 

9  5.1 

96.7 

97.3 

97.3 

98.1 

96 

>=  0 

55.9 

79.5 

83.6 

86 . 5 

90.4 

90.7 

93.5 

94  ,4 

9  *  •  1 

96.7 

97.3 

9  7.4 

98.2 

9  6 

TOTAL  NO. 


4 


ONG 


171  FT 


.  :  22  35W  ELEV.  : 

MONTH  :  MAR 
HOUR  :  jfaOO  LST 


-5/8 

5:1/2 

5:5/16 

V:l  /4 

5:0 

20.7 

20.7 

20  .7 

20 .8 

22.  2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.3 

24.  1 

24.1 

24.1 

24  .1 

26.2 

24.5 

24.5 

24.5 

24  .5 

24  .6 

24.  7 

24  .T 

24.7 

26.7 

74  .8 

25.0 

25.0 

25.0 

25  .0 

25.1 

26.2 

26.2 

26.2 

26  .2 

26 .3 

26.  7 

26.7 

26.7 

26  .7 

2b  .8 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30 .1 

34.4 

34.4 

34  .4 

34  .4 

34  .5 

35.  7 

35.7 

35.7 

35.7 

35  .8 

36.9 

36.9 

36.9 

36  .9 

37  .0 

38.  1 

38.1 

38.1 

38  .1 

38  .2 

4  3.4 

43.4 

43.4 

43  .4 

43  .5 

46.  8 

46.8 

46.8 

46  .8 

46  .9 

52.  3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.4 

61.  1 

61 .1 

61.1 

61.1 

61  .2 

71.0 

7i  .0 

71.0 

71  .0 

71  .1 

72.  2 

72.2 

72.2 

72.2 

72  .3 

78.6 

78.7 

78.7 

78  .7 

78.8 

92.6 

82.7 

82.7 

82  .7 

82  .8 

B  6  »  9 

87.0 

87.0 

87.0 

87  .2 

57.2 

87.3 

87.3 

87  .4 

87  .6 

99.  5 

89.7 

89.7 

8  9  .8 

90.1 

91.3 

91  .6 

91.6 

91  .7 

92  .0 

92.6 

93.Q 

93.0 

93.1 

«3.4 

95.0 

95.6 

95.6 

95  .9 

96 .2 

96.1 

96.7 

96.7 

97  .1 

97  .4 

96.  8 

97.5 

97.5 

97  .9 

98  .2 

97.  1 

98.0 

98.1 

98  .5 

99.0 

97.  3 

98.1 

98.2 

98  .9 

99 .5 

97.  4 

98.2 

98.3 

99  .0 

1  00.0 

TOTAL 

NO.  OF 

OPS  : 

1027 

2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  XEFLAV1K,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  2 

PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCE  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>rR 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=!  1/9 

>=1 

>=3/4 

>=5/  8 

>  =  1/2 

UNL IMIT 

22.2 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

2  3.  7 

23.7 

>=20000 

22.5 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

24.0 

24.0 

24.0 

>=18000 

23.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

>=16000 

23.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.  8 

25.8 

>=19000 

29.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.  3 

26.3 

>=1 2000 

29.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26  .7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26*  7 

26.7 

>=10000 

25.0 

27.1 

27.  1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

>=  9000 

25.  1 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.  3 

27.3 

>=  8000 

27.  1 

29.3 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

>=  7000 

30.9 

33.7 

33.9 

39 . 0 

39.0 

39.0 

39  .1 

39.1 

39.1 

39.1 

34.1 

34.1 

34.1 

>=  6000 

31.9 

39 .9 

35.  1 

35.2 

35. 3 

3  5.3 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.4 

35.4 

35.4 

>=  5000 

32.5 

36.9 

36.6 

36. 7 

36.8 

36.3 

36  .9 

3b. 9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

>r  9500 

33.  1 

37.9 

37.8 

37.9 

37.9 

37.9 

38  .0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

>:  9000 

37.2 

92.3 

92.8 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

9  3.2 

93.2 

43.2 

4  3.2 

43.2 

>=  3500 

39.6 

96.7 

97.2 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

47.7 

47.7 

47.7 

>=  3000 

92.6 

50.9 

51.6 

52.0 

52. 1 

52.1 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.  3 

52.3 

>=  2500 

98.2 

59.6 

60.6 

61 .6 

61.8 

61.9 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.  1 

62 . 1 

>=  2000 

52.  7 

67.8 

69. C 

70.6 

70.9 

71.0 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71  .5 

>=  1800 

53.9 

68.9 

70.2 

71.8 

72.  1 

72.2 

72.6 

72.9 

72.9 

73. C 

73.0 

73.0 

73.1 

>=  1500 

56.  3 

73.7 

75.9 

77.6 

78.2 

78.9 

79.0 

79.9 

79.9 

79.5 

79.5 

79.  5 

79.6 

>=  120o 

56.7 

75.6 

77.7 

80.9 

81 . 1 

81.3 

82  .3 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

62.9 

>=  1000 

57.2 

78.6 

81.1 

89.5 

85.7 

85.9 

87.1 

87.6 

87.6 

88.0 

88.0 

88.  C 

68.2 

>=  900 

57.2 

78.7 

81.9 

89.9 

86 . 2 

86.9 

87 .7 

86.2 

88.2 

88.6 

88.6 

88.6 

68.8 

>=  800 

57.9 

79.2 

81.9 

85.6 

87.3 

87.5 

88  .9 

89.9 

89.9 

89.8 

89.8 

89.8 

90.0 

>:  700 

57.5 

79.7 

82.  7 

86 .6 

88 . 6 

88.8 

90.2 

90.7 

90.7 

91.3 

9  1  .4 

91.4 

91  .6 

>  =  600 

57.6 

79.9 

83.  3 

87.9 

69.9 

89.8 

9 1  .6 

92.1 

92.1 

92.7 

92.8 

92.8 

93.2 

>=  500 

57.7 

80.3 

83.8 

88.0 

90.9 

90.9 

93.1 

93.8 

93.8 

99.5 

94.7 

94.7 

95.1 

>=  900 

57.7 

80.7 

89. 5 

88.6 

91.5 

92.1 

99 .7 

95.5 

95.5 

96.2 

96  .4 

9  6.4 

96-9 

>=  3  00 

57.7 

80.7 

89.5 

88 . 8 

91 . 5 

92.  1 

99  .9 

95.9 

96.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.9 

>:  200 

57.7 

80.7 

89  .6 

88  .9 

91 . 6 

92.2 

95.1 

96.1 

96.3 

97.9 

97.7 

97.7 

98.5 

>=  100 

57.7 

80.7 

89.6 

ee  .9 

91  .6 

92.2 

95.1 

96. 1 

96.3 

97.9 

97.7 

97.7 

98.5 

>=  0 

57.7 

80.7 

89.6 

88 . 9 

91.6 

92.2 

95.1 

96 . 1 

96.3 

97.9 

97.7 

97.7 

98.5 

TOTAL  » 


! 


ONG.  :  22  35W  ELFV.  :  171  FT 

MONTH  :  MAR 
HOUR  :  2100  L  ST 


>/  8 

>-1/2 

>-5/1 6 

>=1/4 

>=0' 

!.  7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

i.O 

24.0 

24.0 

24  .0 

24 .0 

>.  5 

25.5 

25.5 

25  .5 

25  .5 

>.  6 

25. 8 

25.8 

25  .8 

25.8 

>.  3 

26.3 

26.3 

26  .3 

26  .  3 

6»- 7 

26.7 

26.7 

26  .7 

26 .7 

1.  2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

1.  3 

27.3 

27.3 

27  .3 

27.J 

».  5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

«.  1 

34.1 

34.1 

34  .1 

34 .1 

5.  A 

35.4 

35.4 

35  .4 

35.4 

>.9 

36.9 

36.9 

36  .9 

36  .9 

3.  0 

38.0 

38.0 

38  .0 

38  .0 

3.  2 

43.2 

43.2 

43.2 

43  .2 

7.7 

47.7 

47.7 

47  .7 

47  .7 

2.  3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

2.  1 

62.1 

62.1 

62 .1 

62 .1 

1.5 

71.5 

71.5 

71  .5 

71  .5 

3.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.! 

9.  5 

79.6 

79.6 

79  .6 

79  .7 

2.  8 

82.9 

62.9 

82  .9 

83  .0 

8.C 

68.2 

88.2 

88  .2 

88  .4 

B.  6 

88.8 

88.8 

88  .8 

89.0 

9.8 

90.0 

90.0 

90  .0 

90  .2 

1.4 

91  .6 

91  .6 

9  1  .6 

91  .8 

2.  8 

93.2 

93.2 

93  .2 

93  .4 

4.  7 

95.1 

95.1 

95  .1 

95.3 

t>  .  4 

96-9 

96.9 

96  .9 

97.1 

7.  3 

97.9 

98.0 

98  .2 

98 .5 

7.  7 

98.5 

98.7 

99.0 

99  .4 

7.7 

98.5 

98.9 

99  .2 

99.8 

7.  7 

98.5 

98.9 

99  .2 

ino  .0 

TOTAL 

NO  .  OF 

OPS  : 

1033 

2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVlK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER _ 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


63  59N  LONG. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

v 

£ 

>  =  6 

>=  5 

>  =  9 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2  > 

=  1  1/9 

>  =  l 

>=5/<t 

>-5/8 

>  =  1/2 

>  =  5/ 

UNLIMIT 

21.1 

23.0 

23.0 

23.0 

23.  1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.  1 

23.2 

23 

>-20000 

21.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.9 

23.9 

23  .9 

23.9 

23.9 

23.9 

24.0 

24.0 

24.0 

24 

>=1 8  DOO 

22.8 

25.1 

25.1 

25.1 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.  2 

25.2 

25 

>-16  ODD 

23.0 

25.3 

25.3 

25.9 

25.9 

25-9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25 

>=1 4  00  o 

23.2 

25.6 

25.6 

25.7 

25.7 

25.7 

25.? 

25.7 

25.7 

25.8 

25.8 

25.  6 

25.8 

25 

>=12000 

23.6 

26.0 

26.0 

26.0 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26 .2 

26-2 

26.  2 

26.2 

26 

>=10000 

29.2 

26.7 

26.7 

26.8 

26.8 

26.8 

26  .8 

26.8 

26.8 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

2 1 

>=  9000 

29.5 

27.1 

27.1 

27.2 

27.2 

27.2 

27  .2 

27.2 

27.2 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27 

>=  8000 

27.  1 

29.8 

29.9 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.1 

30.1 

30.1 

30.1 

30.  1 

30.1 

3  0 

>=  7000 

29.8 

33.9 

33.5 

33.6 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33 

>=  6000 

30.7 

39.6 

39.8 

39.9 

35.0 

35.0 

35  .0 

35.0 

35.0 

35*1 

35.1 

35.  1 

35.1 

35 

>=  5000 

31.9 

35.9 

36.  1 

36.2 

36. 3 

36.3 

36.3 

36.9 

36.9 

36 .4 

36  .4 

36.  4 

36-5 

36 

>=  9  5  00 

32.  6 

37.1 

37.  3 

37.9 

37.5 

37.5 

37.5 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37.6 

37 

>=  9000 

36.3 

92.0 
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1  -  SURFACE  WINDS 
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016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


PERCENT  <  .05 


1 


SURFACE  WINDS 


01  :  KEFlAVIK.  icelano  lat. 

00  OF  RECORO  :  1949-1987 

S  :  ALL  WEATHER 

III ON  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREOUeNCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  > 
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SURFaCI  binds 


:  KEFlAVIH,  ICFLAND 
OF  RECOPO  :  1949-1987 

ALL  WEATHER 
ON  :  NONE  specified 


LAT.  :  fcj  S9  N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  APR 
HOUR  :  C600  L ST 


PERCENTAGE  FREOUFNCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OB'tRVAT IONS > 
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1  -  surface  winds 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1967 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  1 

MONTH  :  APR 
HOUR  :  0900  LS1 


PERCENTAGE  FREOUENCV  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
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TOTAL  NO  .  OF  OBS  : 

1015 

NOtES  : 

*  -  PERCENT  <  .05 

1  -  SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFlAvIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  APR 
HOUR  :  1200  LST 


PERCENTAGE  FREQUfNCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1 

SPEED  (KNOTS) 

1 
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TOTAL  NO 

.  OF  OBS  : 

1  P12 

NOTES  : 

«■  =  PERCENT  <  .QS 


I 


1  -  SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK.  ICELAND  LAT.  :  63  59*  LONG.  :  22  3SW  ELEV.  :  171  FT 

PERIOD  OF  RECORD  s  1949-1967  MONTH  :  APR 

CLASS  :  ALL  WEATHER  HOUR  :  1500  LST 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED  "  -  ~ 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


i 

SPEED  (KNOTS! 

1 
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14.9 

TOTAL  NO 

.  OF  OBS  : 

1015 

NOTES  : 


«  :  PERCENT  <  .05 


1  -  surface  winds 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  F 

MONTH  :  APR 
HOUR  :  1800  L ST 


PERCENTAGE  FREOUfNCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEEO 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 
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TOTAL  NO 

.  OF  OBS  : 

1016 

NOTES  : 

*  =  PERCENT  <  .05 


k*.  i 


i 

X  -  SURFACE  WINDS 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  S  171  F 

MONTH  :  APR 
HOUR  :  2100  LSI 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


I  SPEED  (KNOTS)  I  TOT  AL  I  MEAN 
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1  -  31 

4-61 

7-10  1 

11-161 

17-21 1 
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TOTAL  NO.  OF  OBS  :  1017 

NOTES  : 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  !  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 


PERCENT  <  .05 


I 


1  -  SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  ;  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  APR 

HOUR  :  ALL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 
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.04 

.0 

.0 

2.  3 

10.8 

NNW 

.2 

.6 

.7 

.8 

.3 

.1 

.0* 

.09 

.0 

.0 

.0 

2.  7 

11.1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.r 

.0 

.0 

.0 

.0 

CLM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

2.  3 

.0 

ALL  ‘ 

4.1 

12.8 

20 .5 

30.1 

16.4 

9.9 

3.1 

.8 

.  i 

.0 

.0 

100.  0 

1  3.4 

TOTAL  NO 

.  OF  OBS  : 

8129 

NOTES  : 

*  - 
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CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  S  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LC 

PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  6 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>-l  1/2 

>=1  1/6 

>=1 

>=3/6 

>=5/ 

UNL IMIT 

2C.6 

23.7 

23.7 

23.9 

26.0 

26.0 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

29.1 

26. 

>=2  0000 

21.0 

26.3 

26.  3 

26.5 

26. 6 

26.6 

26  .7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26. 

>=18000 

21.6 

25.1 

25.1 

25. 3 

25.6 

25.6 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25. 

>=16000 

22.0 

25.5 

25.5 

25.7 

25.8 

25.8 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25. 

>=16000 

22.  1 

25.6 

25.6 

25.8 

25.9 

25.9 

26  .0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26. 

>=1 2000 

22.2 

25.7 

25.7 

25.9 

26 . 0 

26.0 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26. 

>=10000 

22.9 

26.6 

26.6 

26.6 

26.7 

26.7 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

2b. 

>=  9000 

23.3 

26.8 

26.8 

26.9 

27.0 

27.0 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27. 

>=  8000 

25.7 

29.2 

29.3 

29.5 

29.6 

29.6 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29. 

>=  7000 

27.5 

31.6 

31.5 

31.7 

31.8 

31.8 

31.9 

31.9 

31.9 

31  .9 

31.9 

31. 

>=  6000 

28.0 

32.0 

32.  1 

32.3 

32.6 

32.6 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32. 

>=  5000 

28.8 

32.9 

33.0 

33.2 

33.3 

33.3 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

3  3.6 

3  3. 

>=  6500 

29.8 

36.1 

36.2 

36.6 

36.5 

36.5 

36  .6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36. 

>=  6000 

36.7 

60 .3 

60.5 

60.8 

60.9 

60.9 

61.1 

61.1 

6  1.1 

61.1 

61.1 

6  1. 

>=  3500 

37.5 

63.9 

66.1 

66.6 

66  .5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

6  6.7 

66. 

>=  3000 

61.0 

69.2 

69.6 

69.9 

50.0 

50.0 

50.1 

5  0  •  1 

50. 1 

50.1 

50.1 

50. 

>=  2500 

6  7.  1 

57.2 

SI.  9 

58.3 

58 . 6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58  .6 

58  .6 

58* 

>=  2000 

53.0 

67.1 

68.0 

68.7 

69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69. 

>=  1800 

56.7 

69  .8 

71.0 

71.8 

72.1 

72.1 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72. 

>=  1500 

57.8 

76.8 

76.3 

77.5 

78.1 

78.1 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78. 

>=  1200 

59.0 

76.8 

78.6 

79.8 

80.6 

80.6 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81. 

>=  1000 

59.7 

78.8 

80.6 

82.5 

83.6 

83.  7 

86  .6 

86.6 

86  .7 

81,. 7 

86.7 

86. 

>=  900 

59.9 

79.2 

80.9 

83.3 

86.5 

86.6 

85.3 

85.5 

85.6 

85.7 

85.8 

85. 

>=  800 

60.2 

80.1 

82.  1 

86 . 7 

86.0 

86.3 

87  .2 

87.6 

87.5 

87.6 

87.7 

87. 

>=  700 

60.  3 

80.6 

82.6 

85.5 

86. 8 

87.1 

88  .6 

88.6 

88.7 

88.8 

88.9 

88. 

>=  600 

b0.5 

80.7 

82.9 

86.3 

87.7 

88.1 

89.6 

89.7 

89.8 

90.0 

90.1 

90. 

>=  500 

60.8 

81.6 

83.8 

87.6 

89.0 

89.6 

91.1 

91  .5 

9  1  .6 

92.0 

92.2 

92. 

>=  600 

60.8 

81.6 

86. 3 

88 . 3 

90.2 

90.7 

92.8 

93.2 

93.3 

93.7 

9  3.9 

96. 

>=  300 

60.9 

81.7 

86.6 

88 . 7 

90.8 

91.3 

93.8 

96.6 

96.7 

95.1 

95.6 

95. 

>=  200 

61.0 

81.9 

86.8 

88.9 

91.1 

91.6 

96.2 

95.2 

95.6 

96.0 

96  .6 

96. 

>=  100 

61.0 

81.9 

86.8 

88.9 

91.2 

91.7 

96  .3 

95.3 

95.6 

96.2 

96.9 

97. 

>=  0 

61.0 

81.9 

86.8 

88.9 

91.2 

91.7 

96  .3 

95.3 

95.6 

96.2 

96.9 

97. 

klG  VS  VISIBILITY 


LAT. 

:  63  59N 

long. 

:  22 

35u  ELEV.  : 

171  FT 

MONTH  :  APR 

-  -  - 

— 

.  - 

--  - 

HOUR 

:  0000  L  ST 

:ncv 

OF  OCCURRENCE 

OBSERVATIONS  1 

STATUTE  MILES) 

?  > 

:1  1/2 

5’:  1  1/6 

5:1 

>:  3  /6 

5:  5/  8 

>  =  1/2 

5:5/1 6 

5:1/6 

5:0 

.  1 

28.1 

26.1 

26.1 

28.1 

26«  1 

26.1 

26.1 

26 .1 

26  .2 

28.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.  7 

26.7 

26.7 

26  .7 

26  .8 

.5 

25. S 

25.5 

25.5 

25.5 

25.  5 

25.5 

25.5 

25  .5 

25  .6 

.  9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.  9 

25.9 

25.9 

25.9 

26 .0 

Pn 

26  .0 

2  6.0 

26 .0 

2  6.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26  .0 

26.1 

26.1 

26.  1 

26.1 

26.1 

26.  1 

26.1 

26.1 

26  .1 

26  .2 

.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26  .8 

26  .9 

.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27. 1 

27.1 

27.1 

2^.1 

27.2 

.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.  7 

29.7 

29.7 

29  .7 

29.8 

*9 

31.9 

31.9 

31  .9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31  .9 

32  .0 

.5 

32.5 

32.5 

32.5 

3  2.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32  .6 

.8 

33.8 

33.6 

33.6 

3  3.6 

3  3.  6 

33.6 

33.6 

3  3  .6 

33.5 

f6 

38.6 

39.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36  >6 

36  .6 

•  1 

81.1 

61.1 

61.1 

61.1 

6  1.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61  .2 

.  7 

99.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66  .7 

66.8 

.1 

50.1 

50. 1 

50.1 

50.1 

50.  1 

50.1 

50.1 

5Q.1 

50.2 

.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58-6 

58.6 

58.6 

58  .6 

58.7 

.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.  2 

69.2 

69.2 

69  .2 

69 .3 

.9 

72.9 

72.6 

72  .6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.5 

.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.  6 

78.6 

78.6 

78  .6 

78  .7 

.1 

81.3 

81.3 

81.3 

8  1.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81  .3 

81  .6 

.8 

89.6 

86  .7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86  .7 

86.8 

5 

85.5 

85.6 

85.7 

8  5.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85  .8 

85  .9 

.2 

87.9 

87.5 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

87  .8 

87  .8 

87.9 

.8 

88.6 

88.7 

88.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89  .0 

89.1 

.8 

89.7 

89.8 

90.0 

90.1 

90.  2 

90.3 

90.3 

90  .3 

90.6 

.1 

91  .5 

9  1  .6 

92.0 

92.2 

92.3 

92.5 

92.5 

92  .5 

92  .6 

.8 

93.2 

93.3 

93.7 

9  3.9 

96.0 

96  .6 

96.6 

96  .5 

96  .6 

.8 

98.6 

96.7 

95.1 

95.6 

95.5 

96.1 

96.1 

96.2 

96  .3 

.2 

95.2 

95.6 

96.0 

96.6 

96.6 

97.3 

97.3 

97  .6 

97  .8 

.  5 

95.3 

95.6 

96.2 

96.9 

97.  1 

97.9 

98.0 

98  .6 

99  .2 

'.3 

95.3 

95.6 

96.2 

96.9 

97.  1 

98.0 

98.2 

98  .9 

1  DO  .0 

total  no.  of  obs  :  1013 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO 
PERIOD  OF  RECORO  :  1969-1987 
CLASS  ;  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  : 


percentage  FREQUENCY  of  occurrence 
IFR0H  hourly  OBSERVATIONS) 


CEILING 

>-10 

>  -  6 

>=5 

>:4 

UNLIHIT 

20.4 

23.5 

23.7 

23.7 

>z 

20000 

20.6 

23.8 

24.0 

24.0 

>z 

18000 

20.8 

24  .4 

2  4.6 

24.6 

>z 

1  6000 

20.9 

24.5 

24.7 

24 . 7 

>z 

14000 

21.2 

24.8 

25.0 

2S.C 

>z 

12000 

21.4 

25.0 

25.2 

25.2 

>z 

10000 

21.5 

25.1 

25.  3 

25.3 

>z 

9000 

21.7 

25.5 

25.  7 

25. 7 

>z 

8000 

23.3 

27.3 

27.5 

27.5 

>z 

7000 

24.9 

29.3 

29.  S 

29.5 

>z 

6000 

2  5.4 

29.9 

30.  1 

30.1 

>z 

5000 

25.9 

30.5 

30.  7 

30.7 

>z 

4  SOO 

26.9 

31.7 

31.9 

31.9 

>z 

4000 

32.4 

38.4 

38.7 

38 . 7 

>z 

3500 

35.7 

42.5 

42.8 

42.8 

>z 

3000 

39.6 

48.5 

48. e 

48.6 

>z 

2500 

47.6 

58.4 

59.  0 

59.0 

>z 

2000 

54.1 

68.7 

69. S 

69.8 

>z 

1  800 

55.0 

70.1 

71.2 

71.5 

>z 

1500 

59.4 

76.3 

78.0 

79.1 

>z 

1200 

60.8 

78.0 

79.9 

81.1 

>z 

1000 

61.7 

79.9 

81.9 

83.2 

>z 

900 

61.9 

80.4 

82.6 

83.8 

>z 

800 

62.1 

81.1 

83.7 

85.1 

>- 

700 

62.  3 

82.0 

84.  7 

86 .6 

>z 

600 

62.3 

82.1 

84 . 9 

86.9 

>z 

500 

62.6 

82.8 

86.0 

88.0 

>z 

400 

62.6 

83.1 

86.5 

88 . 6 

>z 

300 

62.6 

83.2 

86.6 

88.9 

>z 

200 

62.6 

83.2 

86 .6 

88 .9 

>z 

100 

62.  7 

83.3 

86.7 

89.0 

>z 

0 

62.7 

83.3 

86.7 

89.0 

VISIBILITY  (STATUTE  HILES) 


>=3  >=2  1/2  >:2 


23.7 

23.7 

23.7 

24.0 

24.0 

24  .0 

24.6 

24.6 

24  .6 

24 .7 

24.7 

24.7 

25.0 

25.0 

25  .0 

25.2 

25.2 

25.2 

25.4 

25.4 

25.4 

25.6 

25.8 

25.8 

27.6 

2  7.6 

27.6 

29.6 

29.6 

29.6 

30.2 

30.2 

30.2 

30.8 

30.8 

30.8 

32.0 

32.0 

32.0 

38.8 

38.8 

38.9 

42.9 

42.9 

43.0 

48 . 9 

48.9 

49.0 

59.1 

59.  1 

59.2 

69.9 

69.9 

70.0 

71.6 

71.6 

71  .7 

79.2 

79.2 

79.6 

81.4 

81.4 

82  .0 

83.7 

83.7 

84  .4 

84.5 

84.5 

8  5.2 

86.  1 

86.1 

86.8 

87.8 

87.8 

88.6 

88.4 

88.4 

89.3 

89.6 

89.8 

91  .0 

9q.  8 

90.8 

92.5 

91.4 

91.4 

93.4 

91.8 

91.8 

94.1 

91 . 9 

91.9 

94.2 

91 .9 

91.9 

94.2 

>=1  1/2  >=1  1/4  >: i 


23.7 

23.7 

23.8 

24.0 

24.0 

24.1 

24.6 

24.6 

24.7 

24.7 

24.7 

24.8 

25.0 

25.0 

25.1 

25.2 

25.2 

25.3 

25.4 

25.4 

25.5 

25.8 

25.8 

25.9 

27.6 

27.6 

27.7 

29.6 

29.6 

29.7 

30.2 

30.2 

30.3 

30.8 

30.8 

30.9 

32.0 

32.0 

32.1 

38.9 

38.9 

38.9 

43.0 

4  3.0 

43.1 

49.0 

49.0 

49.1 

59.2 

59.2 

59.3 

70.0 

70.0 

7D.1 

71 . 7 

71.7 

71  .8 

79.6 

79.6 

79.8 

82.0 

82.0 

82.2 

e4.5 

84.5 

84 . 7 

85.5 

85.5 

85.7 

67.2 

87.2 

87.6 

8  9  .  C 

89.  1 

89.7 

89.8 

89.9 

90.6 

91.6 

91.7 

92.6 

93.4 

93.5 

94.4 

94,4 

94.5 

95.7 

95.1 

95.2 

96.4 

95.3 

95.4 

96.6 

95.3 

95.4 

96.6 

>:  3/4 

>-5/  8 

>r 

23.8 

23.8 

2 

24.1 

24.  1 

2 

24.7 

24.7 

2 

24.8 

24.  e 

2 

25.1 

25.  1 

2 

25.3 

25.  3 

2 

25.5 

25.5 

2 

25.9 

25.9 

2 

27.7 

27.7 

2 

29.7 

29.  7 

2 

30.3 

30.  3 

31 

30.9 

30.  9 

31 

32.1 

32.  1 

3; 

38.9 

38.9 

3. 

4  3.2 

4  3.2 

4 

49.2 

49.2 

4' 

59.4 

59.4 

5' 

70.2 

70.  2 

7; 

72. C 

72.0 

7; 

8  C  •  0 

80.0 

6( 

82.4 

82.4 

e; 

84.9 

84.9 

e< 

8  5.9 

85.9 

8! 

87.8 

87.8 

r 

89.9 

89.9 

8‘ 

90.6 

90.8 

9( 

92.9 

92. 9 

9; 

95.0 

95.0 

9 

96.5 

96.6 

9< 

97.4 

97.5 

9' 

97.6 

97.7 

9i 

9  7.6 

97.7 

91 

TO' 


L*T.  :  63  59N  LONG.  :  22  35U  ELEV.  :  J71  FT 

MONTH  :  APR 
HOUR  :  0300  L  ST 


>=1 

>=374 

>=5/8 

>  =  1/2 

>  =  5/16 

>=1  /4 

>=0 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

24.1 

24.1 

24.  1 

24.1 

24.1 

24  .1 

24 .1 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24  .7 

24  .7 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24  .8 

24.8 

25. 1 

25.1 

2  5.  1 

25.1 

25.1 

25  .1 

25 . 1 

25.3 

25.3 

25.  3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25  .5 

25.5 

*" 

25.9 

25.9 

25.  9 

25.9 

25.9 

25  .9 

25  .9 

?  7.7 

27.7 

27.  7 

27.7 

27.7 

27  .7 

27.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29  .7 

29  .7 

i 

30.3 

30.3 

30.  3 

30.3 

30.3 

30.3 

30 .3 

30.9 

30.9 

30.  9 

30.9 

30.9 

30  .9 

30  .9 

32.1 

32.1 

32.  1 

32.1 

32.1 

32.1 

32 .1 

*' 

38.9 

38.9 

36.9 

38.9 

38.9 

38  .9 

38  .9 

43.1 

4  3.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43  .2 

1 

49.1 

49  .2 

49.2 

49.2 

49.2 

49  .2 

49  .2 

59.3 

5  9.9 

59.4 

59.4 

59.4 

59  .4 

59  .4 

70.1 

70.2 

70.  2 

70.2 

70.2 

70  .2 

70 .2 

i 

71  .8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72  .0 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80  .0 

80  .0 

82.2 

82.4 

82.  4 

82.4 

82.4 

82  .4 

82.4 

f 

R4 .7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84  .9 

84  .9 

R  5  •  7 

8  5.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87  .8 

87  .9 

1 

99.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89  .9 

90.0 

* 

«G  .6 

90.8 

90.  8 

90.8 

90.8 

90  .8 

90  .9 

92.6 

92.9 

92.  S 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

} 

94 .4 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95 .1 

95.3 

95.7 

96.5 

96.6 

96.8 

96  .8 

96  .9 

97.1 

96.4 

97.4 

97.5 

97.8 

97.8 

98  .0 

98 .2 

96.6 

97.6 

97.7 

98.3 

98.3 

98  .9 

99 .3 

96.6 

97.6 

97.7 

98.4 

98.5 

99  .2 

100 .0 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS  : 

1009 

2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO 
PERIOD  OF  RECORO  :  19*19-1987 
CLASS  ;  A L  L  W  EjATHE R 
CONDITION"  s  NONE  SPECIFIED 


LA  T.  :  6  I  S9N  LONG 


CEILING 

UNLIMIT 
>=20000 
>=18000 
>=16000 
>=I<*000 
>=12000 
>=10000 
>=  9000 
>=  8000 
>=  T  000 
>=  6000 
>=  SOOO 
>=  9500 
>r  *»000 
>=  3  S  00 
>=  3000 
>=  2500 
>=  2000 
>=  1800 
>=  1 500 
>=  1200 
>=  1000 
>=  900 

>=  800 
>=  700 

>=  600 
>=  SOO 
>=  400 

>=  300 

>=  200 
>=  100 
>=  0 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  ISTATUTE  MILES) 

>=3  >  =2  1/2  >  =  2  >  = 1  1/2  >=1  1/4  >:) 


>  =  10 

>  =  6 

17.0 

19.0 

17.  3 

19.6 

17.9 

20.4 

18.5 

21.0 

19.1 

21.6 

19.  3 

21.8 

20.3 

22.9 

20.5 

23.1 

22.6 

25.3 

25.9 

29.3 

26.5 

30.1 

27.2 

30.8 

28.3 

32.2 

32.6 

37.6 

35.3 

41.2 

40.5 

48.1 

45.6 

55.6 

52.2 

65.5 

53.4 

67.1 

58.0 

74.2 

5°.  4 

76.6 

60.0 

78.5 

6C.  2 

79.0 

60. 3 

79.7 

60.4 

80.4 

6  r  •  4 

80.8 

60.4 

80.8 

6  C  .  6 

8  1.2 

60.6 

8  1.2 

60. b 

81.3 

60.6 

81.3 

60.6 

81.3 

>=  5 

>9  4 

19.0 

19.0 

19.6 

19.6 

20.4 

20.5 

21.0 

21 . 1 

21.6 

21.7 

21.8 

21.9 

22.9 

23.0 

23.  1 

23.2 

25.4 

25 . 5 

29.4 

29 . 5 

30.2 

30.3 

30.9 

31.0 

32.  3 

32.4 

37.9 

38  .  l 

41.5 

41.7 

48.6 

48.8 

56.2 

56 . 5 

66.7 

67.0 

68.5 

68.9 

76.  3 

77.2 

78.9 

eo.  3 

81.3 

82.9 

81.9 

83.7 

83.0 

85. 1 

83.9 

86.0 

84.  3 

86 . 5 

84 . 4 

86.6 

85.3 

87.5 

85.3 

87.6 

CO 

LT 

• 

■P 

87.7 

85.4 

87. 7 

85.4 

87.7 

19.0 

19.0 

19.6 

19.6 

20.5 

20.5 

21 .1 

21-1 

21.7 

21.7 

21.9 

21.9 

23.0 

23.0 

23.2 

23.2 

25. 5 

25.5 

29.5 

29.5 

30. 3 

30.3 

31 .0 

31.0 

32.4 

32.4 

38.  1 

38.1 

41.8 

4  1 .8 

48.9 

49.3 

56.6 

56.7 

67.2 

67.3 

69.1 

69.2 

77. S 

77.6 

80.8 

80.9 

8  3.  5 

83.6 

84. 3 

84.4 

65.8 

85.9 

86.7 

86.9 

87.5 

87.7 

88  .  C 

88.3 

89.  3 

89.7 

89.5 

89.9 

89.6 

90.3 

89.6 

°0. 3 

89.6 

90.0 

19.0 

19.0 

19.6 

19.6 

20.5 

20.5 

21.1 

21.1 

21  .7 

?J.  7 

21  .9 

21.9 

23.0 

23.0 

23.2 

23.2 

25.5 

25.5 

29  .5 

29.5 

30.3 

30.3 

31  .0 

31.0 

32.4 

32.4 

38 . 1 

38.1 

4]  .8 

4].g 

49.2 

49.2 

56  .9 

5b. 9 

67.5 

67.5 

69  .4 

69.5 

78.0 

78.2 

ai  .4 

Si.  7 

84  .3 

84.7 

85  .2 

85.6 

86  .8 

87.3 

88.0 

88.5 

86  .9 

89.4 

90.0 

90.4 

91  .6 

92.4 

92.3 

93.4 

92.4 

93.5 

92.4 

93.5 

92.4 

93.5 

19.0 

19.0 

19.6 

19.6 

20.5 

20.5 

21.1 

21.1 

21.7 

21.7 

21.9 

21  .9 

23.0 

23.0 

23.2 

23.2 

25.5 

25.5 

29.5 

29.5 

30.3 

30. 3 

31  .0 

31  .0 

32.4 

32.4 

38.1 

38.1 

4  1.8 

41.8 

49.? 

49.2 

56.9 

56.9 

67.6 

67.6 

69.6 

69.6 

78.3 

78.5 

8  )  .9 

82.  J 

84.0 

85.3 

85.8 

86.2 

87.6 

88.3 

88.8 

89.5 

89.7 

90.4 

90.7 

91.7 

9?. 7 

94.0 

93.7 

95.2 

93.8 

95.4 

93.8 

95.4 

9  7.8 

95.4 

>=3/4 

>=  5/  e 

1  9  .0 

19.3 

1  9.6 

19.6 

20.5 

20.  S 

2  1.1 

21.1 

21.7 

21.7 

2  1  .9 

21.9 

2  3.0 

23.  C 

23.2 

2  3.2 

25.5 

25.5 

29.5 

29.5 

30.3 

30.  3 

31  .0 

3  1.0 

32.4 

32.  4 

38.1 

38.1 

4  1  .8 

4  1.8 

49.2 

49.2 

56.9 

56.9 

67.6 

6  7.6 

69  .b 

69.  6 

78.6 

78.6 

82.2 

82.2 

85. s 

85.5 

86.4 

8  6.4 

88.6 

8  8  .  6 

89.9 

8  9.9 

9  1  .0 

9  1.  C 

92.4 

92.4 

94.7 

94.7 

95.9 

96.0 

96.1 

96.2 

96.1 

96.2 

96.1 

96.2 

>  =  1/. 

19.; 

19.1 

20. 1 
21  . 
21  . 
21  .' 
23.- 

23.1 
25  .  ‘ 

29.  • 

30.  : 
31  .C 
32.  * 

38 . 1 
41  .t 
4  9.; 
56  .  * 
6  7  •  ) 
69.) 

78 . 7 
82.  ? 
6  5.) 

8  6.5 

66 . 7 

9  O.C 

91.3 
92.  c 
95. 

96.7 

97.3 

97.7 

97.8 


TOT  AL 


1 


T.  :  63  59N  LONG.  :  22  35y  CLEV.  :  171  FT 

MONTH  :  *  PR 
HOUR  :  0600  L  ST 


- 1 

>:3/4 

>-  5/  8 

>-1^2 

>-5/16 

>-l  /4 

>^0 

.0 

1  9.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19  .0 

.6 

19.6 

19.6 

19.6 

1  9.6 

19  .6 

19  .6 

.5 

20.5 

20.  5 

20.5 

20.5 

20  .5 

20  .5 

.  1 

21.1 

21.1 

21.1 

21.1 

21.1 

21  .1 

.  7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21  .7 

21.7 

.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21  .9 

21 .9 

.0 

2  3.0 

2  3.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23  .0 

.2 

2  3.2 

23.2 

23.2 

23.2 

2  3  .2 

23*2 

.5 

25.5 

25.  5 

25.5 

25.5 

25  .5 

25.5 

.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29  .5 

29  .5 

.  3 

30.3 

30.  3 

30.3 

30.3 

30.3 

30 .3 

•  C 

3  1  .0 

31.0 

31  .0 

31.0 

31  .0 

31  .0 

.4 

32.4 

32.  4 

32.4 

32.4 

3  2.8 

32  .4 

.  1 

38.1 

38.  1 

38.1 

38.1 

38 .1 

38.1 

•  b 

4  1.8 

4  1.8 

41.8 

4  1.8 

41  .8 

41.8 

•  c 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49  .2 

49  .2 

.9 

56.9 

56.  9 

56.9 

56.9 

56  .9 

56  .9 

.fr 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67  .6 

.6 

69.6 

69.  6 

69.6 

69.6 

69  .6 

69  .6 

.5 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78 .7 

.  1 

82.2 

82.  2 

82.3 

82.3 

82.3 

82 .3 

.3 

85. s 

85.  5 

85.6 

85.6 

85  .6 

85  .6 

.2 

86.4 

86.4 

86.5 

86*5 

86  .5 

86  .5 

.  3 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88  .7 

88  .8 

.5 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90  .0 

90.1 

.4 

9  1  .0 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91  .4 

.7 

92.4 

92.4 

92.9 

92.9 

93  .0 

93.1 

.C 

94.7 

94.7 

95.3 

95.3 

95  .4 

95  .5 

.2 

95.9 

96.0 

96.7 

96.7 

96  .8 

97  .0 

•  4 

96.1 

96.2 

97.3 

97.3 

97  .5 

98 . 1 

.4 

96.1 

96.2 

97.7 

97.8 

98  .2 

99.3 

.4 

96.1 

96.2 

97.8 

97.9 

98  .4 

1  00 .0 

TOTAL 

NO.  Of 

OPS  : 

1005 

2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVlK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  ;  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

>rlO 

>  =  6 

>=  5 

> -4 

ro 

i< 

/s 

UNLIMIT 

1  7.2 

18.8 

18.8 

18.9 

18.9 

>- 

20000 

17.6 

19.5 

19.5 

19.6 

19.6 

>- 

1  8000 

ie.9 

20.9 

20.9 

21.0 

21 .0 

>z 

16000 

19.4 

21.3 

21.3 

21.4 

21.4 

>'= 

14  000 

19.9 

21.8 

21.8 

21.9 

21.9 

>r 

1  2000 

19.9 

21.8 

21.8 

21.9 

21 . 9 

>r 

10000 

20.6 

22.5 

22.5 

22.6 

22.6 

9000 

21.2 

23.1 

23.  1 

23.2 

23.2 

8000 

23.6 

2S.6 

25.6 

25.7 

25*7 

>- 

7000 

26.2 

28.9 

28.9 

29 .0 

29.0 

>- 

6000 

27.  3 

30.1 

30.  1 

30.2 

30.2 

>z 

5000 

28.8 

31.7 

31.8 

31.9 

31.9 

>z 

4500 

29.6 

32.5 

32.6 

32.7 

32. 7 

>z 

4000 

34.3 

38.4 

38.8 

39.0 

39.0 

>z 

3500 

36.7 

42.1 

42.6 

42.9 

42.9 

>z 

3000 

41.1 

47.8 

48.  3 

48.6 

48.6 

>z 

2500 

47.6 

57.2 

58.  1 

58 . 5 

58.5 

>z 

2000 

53.  1 

65.5 

66.6 

67 . 3 

67.5 

>z 

1800 

54.1 

66  .9 

68.0 

68.7 

69.0 

>z 

1SOO 

58.3 

73.0 

74.8 

75.7 

76.1 

>z 

1200 

59.5 

75.8 

77.9 

79.1 

79. 6 

>z 

1000 

60.6 

78.3 

80.7 

82.4 

83.  1 

>z 

900 

60.7 

78.7 

8  1.3 

83.1 

84.n 

>z 

800 

60.8 

79.1 

82.2 

84.0 

64 . 9 

>z 

700 

61.0 

79.6 

83.0 

84.9 

86 . 0 

>z 

600 

61.1 

80.0 

83.7 

85.6 

87. 1 

>z 

500 

61.2 

80.2 

84.0 

86.0 

88. 6 

>z 

400 

61.2 

80.5 

84.3 

86.4 

89. 1 

>z 

300 

6  1.2 

80.6 

84.5 

86.7 

89.9 

>z 

200 

61.2 

80.7 

84,6 

86.9 

90. 1 

>z 

100 

61.2 

80.7 

84.6 

86 . 9 

90. 1 

>z 

0 

61.2 

80.7 

84.6 

86 . 9 

90.  1 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


> -2  1/2 

>z2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>-l 

>-  3/4 

>: 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

1  8  .9 

1 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

1 

21.0 

21  .0 

21.0 

21  .0 

21  .0 

21.0 

2 

21.4 

21  .4 

21.4 

21.4 

21.4 

2  1  .4 

2 

21.9 

21  .9 

21.9 

21.9 

21.9 

2  1  .9 

2 

21.9 

21  .9 

21.9 

2  1.9 

21.9 

21.9 

2 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

2  3.2 

2 

25.7 

25  .7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

2 

29.q 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

2 

30.2 

3D  .2 

30.2 

3  0.2 

30.2 

30.2 

3 

31.9 

31  .9 

31.9 

31.9 

31  .9 

31  .9 

3 

32.7 

32.7 

32.7 

32.7 

32.7 

32.7 

3 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

3 

42.9 

42.9 

43.0 

43.0 

43.0 

4  3  .0 

4 

48.6 

4B  .6 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

4 

58.5 

58  .6 

58.7 

58.7 

58.8 

58  .8 

5 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

6 

69.0 

69.2 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

6 

76.1 

76  .5 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

7 

79.6 

80. 3 

8  0.7 

80.7 

80.9 

80  .9 

8 

83.1 

84.3 

84.8 

84.8 

85.1 

85.1 

8 

84.  J 

85.2 

85.7 

85.7 

86.2 

86.2 

8 

84.9 

86.3 

86.9 

86.9 

87.6 

87.6 

8 

86.2 

87.7 

88.3 

88.3 

89.2 

89.3 

8 

87.4 

8  9.4 

90.0 

90.0 

90.9 

9  1  .0 

9 

89.0 

91  .1 

92.0 

92.0 

93.1 

93.3 

9 

89.6 

91  .8 

93.2 

93.3 

94.7 

95.1 

9 

90.4 

92.6 

94.1 

94.2 

95.8 

96.4 

9 

90.7 

92  .9 

94.4 

94.5 

96.1 

96.8 

9 

90.  7 

92.9 

94.4 

94.5 

96.1 

96.9 

9 

90.7 

92.9 

94  .4 

94.5 

96.1 

96.9 

9 

r 


59N  LONG.  :  22  35N  ELEV.  :  171  PT 

month  i  APR 
HOUR  :  q900  LST 


i/4 

3=5/8 

3=172  > 

:  .9 

18.9 

18.9 

.6 

19.6 

19.6 

.0 

21.0 

21.0 

:  .4 

21.4 

21  .4 

t  .9 

21.9 

21.9 

t  .9 

21.9 

21.9 

’  .6 

22.6 

22.6 

*.2 

23.2 

23.2 

-.7 

25.7 

25.7 

9.0 

29.0 

29.0 

:  .2 

30.2 

30.2 

}  .9 

31.9 

31.9 

^.7 

32.  7 

32.7 

9.3 

39.0 

39.0 

3  .0 

43.0 

43.0 

8.7 

48.7 

48.7 

a  .a 

58.8 

58.8 

17 .6 

67.8 

67.8 

Ls 

b9.  5 

69.6 

6.8 

76.8 

76.9 

0  .9 

80.9 

61.0 

6.1 

85.  1 

85.2 

'6.2 

86.2 

86.3 

7.6 

87.6 

87.8 

9.3 

89.3 

89.5 

1  .0 

91. C 

91.2 

7.3 

93.  3 

93.5 

5.1 

95.  1 

95.4 

6.4 

96.  5 

97.0 

6 .8 

96.9 

97.4 

6  .9 

97.  1 

97.9 

6.9 

97.  1 

97.9 

TOTAL 

=  5/16 

3=1/4 

3=0 

18.9 

18  .9 

18.9 

19.6 

19  .6 

19.6 

21.0 

21  .0 

21  .0 

21.4 

21  .4 

21  .4 

21.9 

21.9 

21  .9 

21.9 

21  .9 

21  .9 

22.6 

22.6 

22.6 

23.2 

23.2 

23  .2 

25.7 

25.7 

25  .7 

29.0 

2  9.0 

29.0 

30.2 

30.2 

30  .2 

31.9 

31  .9 

31  .9 

32.7 

32.7 

32.7 

39.0 

39  .0 

39 .0 

43.0 

4  3.0 

43.0 

48.7 

48.7 

48  .7 

58.8 

58.8 

58  .8 

67.8 

67.8 

67  .8 

69.6 

69  .6 

69  .6 

76.9 

76  .9 

76 .9 

81.0 

81.0 

81  .0 

85.2 

85  .2 

85  .2 

86.3 

86  .3 

86 .3 

87.8 

8  7  .8 

87  .8 

89.5 

89  .5 

89.5 

91.2 

91  .2 

91  .2 

93.5 

93.5 

93.5 

95.5 

95  .5 

95  .5 

97.1 

97.1 

97.3 

97.6 

97  .6 

98  .2 

98.3 

98  .4 

99  .7 

98.4 

98  .5 

100.0 

NO.  Of 

OPS  : 

987 

w 


2  -  CEIL  I NG  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  :  63  59N  LONG. 

PERIOD  OF  RECORO  S  1989-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
f  CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

I 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILI T Y  «  ST ATUTE  MILE S  ) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=5 

>  =  9 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=11/2 

>=  1  1/8 

>  =  1 

>=3/8 

>=5/8 

UNLIMIT 

15.9 

17.6 

17.7 

17.7 

17.8 

17.8 

17.8 

17.8 

17.8 

17.8 

1  7  .8 

17.8 

>=2  0000 

16.9 

19.0 

19.1 

19.1 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.  2 

>=18000 

18.5 

20.6 

20.7 

20.7 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

2  o»8 

20.8 

20.8 

20.  8 

>=16000 

18.7 

20.8 

20.9 

20.9 

21.0 

21.0 

21.0 

21.0 

21.0 

21.0 

2  1  .0 

21.0 

>=19000 

19.3 

21  .9 

21.5 

21.5 

21 . 6 

21.6 

21  .6 

21.6 

21.6 

21  .6 

2  1.6 

21. 6 

>=12000 

19.5 

21.6 

21.7 

21.7 

21.8 

21.8 

21  .8 

21.8 

2  1  .8 

2i  .8 

21.8 

21.8 

>=10000 

19.8 

21.9 

22.0 

22.0 

22.1 

22.1 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

>=  9000 

20.6 

22.7 

22.8 

22.8 

22.9 

22.9 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

2  3.0 

>=  8000 

23.2 

25.8 

25.9 

25.9 

26.0 

26.0 

26 .1 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

>=  7000 

25.7 

28.5 

28.6 

28.6 

28.7 

28.7 

28  .8 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.  9 

>=  6000  " 

26.6 

29.5 

29.6 

29 .6 

29. 7 

29.7 

29  .8 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

>=  5000 

27.6 

30.6 

30.7 

30.7 

30. 8 

30.8 

30  .9 

31.0 

31.0 

31 .0 

31.0 

31.0 

>=  9500 

28.6 

31.7 

31.8 

31.8 

31.9 

31.9 

32.0 

32.1 

32.1 

32.1 

32.1 

32.  1 

>=  9000 

32.2 

36  .0 

36.  1 

36.1 

36.2 

36.2 

36.3 

36.8 

36.9 

36.8 

36.9 

36.  8 

>=  3500 

39.7 

39.9 

39.5 

39.5 

39.6 

39.6 

39.7 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.  8 

>=  3000 

39.5 

96.2 

96.  3 

96.5 

96.6 

96.6 

86  .7 

86.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.  8 

>=  2500 

'9  6 . 5 

59.9 

55.  1 

55.9 

55.5 

55.5 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.  8 

>=  2000 

52.7 

69.2 

69.5 

65.1 

65.9 

65.9 

65  .6 

65.8 

b  5 . 8 

65.9 

65.9 

65.9 

>=  1800 

59.9 

66.5 

67.0 

67.6 

68.2 

68.2 

68.9 

68.6 

6  8.6 

68.7 

68.7 

68.  7 

>=  1500 

58.1 

72.9 

73.5 

79  .2 

75.2 

75.3 

75.6 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.  1 

>=  1200 

60.  1 

75.6 

77.1 

78.0 

79.2 

79.9 

79.9 

80.3 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

>=  1000 

61.5 

78.8 

81.1 

82.3 

83.9 

e9. 1 

89.8 

85.3 

85.3 

85.5 

85.5 

85.  5 

>=  900 

61.5 

79.0 

81.5 

82.9 

89.6 

88.8 

85  .6 

86.2 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

>=  800 

61.8 

80.1 

82.9 

89.3 

86.2 

86.9 

87  .8 

88.1 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

>=  700 

62.  1 

81.0 

89.0 

85.9 

87.7 

87.9 

88.9 

89.9 

90.1 

90.5 

90.6 

90.  6 

>=  600 

62.  3 

81.5 

89.5 

86.2 

88.8 

89.1 

90.3 

91.8 

9  1  .6 

92.1 

92.2 

92.  2 

>=  500 

62.5 

81.9 

85.0 

86.7 

89.8 

90.1 

91  .6 

92.8 

93.0 

93.5 

9  3.6 

93.6 

>=  900 

62.5 

82.1 

85.2 

87.0 

90. 3 

90.6 

92.8 

93.8 

98.0 

99.5 

98.9 

9(4.9 

>=  300 

62.5 

82.1 

85.  3 

87.3 

90.9 

91.2 

9  3.3 

95.0 

9  5.3 

95.8 

96.8 

96.  6 

>=  200 

62.5 

82.1 

85.3 

87 . 3 

90. 9 

91.2 

93.5 

95.2 

95.5 

96.1 

96.8 

97.  0 

>=  100 

62.5 

82.1 

85.  3 

87.3 

90.9 

91.2 

93.5 

95.3 

95.6 

96.2 

97.1 

97.  3 

>=  0 

62.5 

82.1 

85.  3 

87  .  3 

90.9 

91.2 

93.5 

95.3 

95.6 

96.2 

97.1 

97.3 

f 

I 


4 


171  FT 


,r, .  ;  22  3SN  ELEV.  : 

MONTH  :  APR 
HOUR  :  1200  LST 


f 

>n/2 

>=5/16 

>  =  1/4 

>'=  0 

L 

17*8 

17.8 

17  .8 

17.8 

6 

19.2 

l’*2 

19  .2 

19.2 

b 

20.8 

20.8 

20  .8 

2o.8 

h 

21  .0 

21.0 

21  .0 

21  .0 

t 

21.6 

21.6 

21  .6 

21  .6 

r 

21  .8 

21.8 

21  .8 

21  .8 

p 

22.2 

22.2 

22.2 

22  .2 

3 

23.0 

23.0 

23  .0 

23.0 

2 

26.2 

26.2 

26  .2 

26.2 

9 

28.9 

28.9 

28  .9 

28.9 

9 

29.9 

29.9 

29.9 

29  .9 

C 

31  .0 

31.0 

31  .0 

31  .0 

kl 

32.1 

32*1 

32.1 

32  .1 

'4 

36.4 

36.4 

36  .4 

36  .4 

F 

39.8 

39.8 

39  .8 

39.8 

8 

46.8 

46.9 

47  .0 

47  .0 

8 

55.8 

55.9 

56  .0 

56.0 

? 

65.9 

66-0 

66  .1 

66 .1 

T 

68.7 

68.8 

68  .9 

68  .9 

l 

76.1 

76.2 

76  .3 

76.3 

5 

80.6 

8  0  •  T 

80  .8 

80 .8 

5 

85.6 

8  5.7 

85  .8 

85.8 

,5 

86.6 

86.7 

86  .8 

86.8 

.  6 

88.7 

88.8 

88  .9 

88  .9 

6 

90.8 

90.9 

91  .0 

91  .0 

,  2 

92.4 

92.5 

92  .6 

92  .6 

.  6 

94.0 

94.1 

94  .2 

94  .2 

,  9 

95.4 

95.5 

95  .6 

95  .6 

,  6 

97.3 

97.4 

97.5 

97  .6 

3 

97.9 

98.3 

98  .4 

98  .6 

3 

98.2 

98.7 

98  .8 

99 .5 

7 

98.2 

98.8 

99  ,0 

100  .0 

total  no.  of  oes 


9  94 


T 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  8  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  S9N  LONG.  : 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 

f  CONDITION  :  NONE  SPECIFIED  .  . .  '  ~  ~ 

i 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  JSTATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>=  3 

>  =  2  1/2 

>=2 

~5“=i  1  /  2^ 

=  1  174 

>=1 

>=3/4 

>=57  8 

>  =  1  / 

UNLIMIT 

16.4 

18.3 

18.3 

18.3 

18 . 3 

18.3 

18.3 

18.3 

18.3 

18.3 

18.3 

18.  3 

18. 

>-20000 

18.0 

20.1 

20.  1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.  1 

20. 

>=18000 

19.6 

21  .9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21  .9 

21.9 

21.9 

21. 

>=16000 

20.2 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.  5 

22. 

>=14000 

20.5 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22  .8 

22.8 

22.8 

22 . 8 

2  2.8 

22.8 

22. 

>=12000 

20.7 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.  0 

23. 

>=10000 

2  1.2 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23. 

>=  9000 

21.7 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24. 

>=  8000 

24.3 

26.7 

26.7 

26 . 7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26. 

>=  7000 

26.7 

29.8 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29. 

>=  6000 

27.5 

30.7 

30.  8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.6 

30.8 

30. 

>=  5000 

28.9 

32.2 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32. 

>=  4  500 

29.3 

32.7 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32. 

>:  4000 

33.7 

37.5 

37.7 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37. 

>=  3500 

35.5 

40.4 

40.7 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40. 

>=  3000 

40.0 

47.2 

47.6 

48.0 

48.3 

48.3 

48  .3 

48.3 

4  8.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48. 

>=  2500 

46.9 

56.4 

57.2 

57.6 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

56.0 

58.0 

58.0 

58. 

>=  2000 

54.4 

66*6 

67.6 

68.1 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

6  8*6 

68*8 

68.8 

68.8 

68. 

>=  1800 

56.0 

69.0 

70.0 

70.5 

70.8 

70.8 

71  .0 

71 .0 

71.2 

71  .2 

71.2 

71.2 

71. 

>=  1500 

60.5 

75.3 

76.7 

77.4 

78.0 

78.0 

78.4 

78.6 

78.8 

78.6 

78.8 

78.8 

78. 

>=  1200 

61.8 

77.8 

79.5 

80.3 

81.0 

81.0 

81  .5 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

8  1.9 

62. 

>=  1000 

63.5 

80.6 

82.7 

83.9 

84 . 7 

84.7 

85  .2 

85.4 

65.7 

85.8 

85.8 

85.8 

86. 

>=  900 

63.8 

81.1 

83.2 

84.4 

85.2 

85.3 

85.8 

66.2 

86.5 

86.6 

86.6 

8  6*6 

66. 

>=  800 

64.1 

81.9 

84.2 

65.6 

86.  7 

86.8 

87.3 

87.7 

88.0 

88.1 

86.1 

88.1 

68. 

>=  700 

64.  1 

82.1 

84.5 

66.2 

87.8 

87.9 

88  .6 

89.0 

89.3 

69.4 

89.4 

89.4 

69. 

>=  600 

64.1 

82.9 

85.5 

87.6 

89,5 

89.6 

90.6 

91.0 

91.3 

91  .6 

91.6 

91.6 

91  . 

>=  500 

64.1 

83.3 

86.1 

88.4 

90.4 

90.5 

91  .8 

92.5 

92.8 

93.2 

93.2 

93.2 

93. 

>=  400 

64.1 

83.7 

86*6 

89.6 

91.7 

91.9 

93.7 

94.4 

94.9 

95.5 

95.5 

95.6 

96. 

>R  300 

64. 1 

83.8 

86.9 

89.8 

92.3 

92.5 

94  .4 

95.2 

95.7 

96.4 

96.6 

96.  7 

97. 

>=  200 

64.1 

83.8 

86.9 

89.8 

92.3 

92.5 

94  .5 

95.3 

96.0 

96.7 

9  7.0 

97.2 

97. 

>=  100 

64.  1 

83.8 

86.9 

89.8 

92.  3 

92.5 

94  .5 

95.3 

96.0 

96.7 

97.0 

97.2 

98. 

>=  0 

64.  1 

83.8 

86.9 

89.8 

92.  3 

92.5 

94  .5 

95.3 

96.0 

96.7 

97.0 

97.3 

98. 

TOTA 


63  59N  LONG.  :  22  35M  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  APR 
HOUR  :  1500  LSI 


5/1 

>-3/4 

5=5Z8 

>;i/2 

7^5/16 

>-I  /4 

-ynr- 

18. 

?c. 

21  m 

18.3 

18.  3 

18.3 

18.3 

18.3 

18.3 

20.1 

20.  1 

20.1 

20.1 

20 .1 

20 .1 

27  • 

2  1  .9 

21.9 

21.9 

21.9 

21  .9 

21  .9 

22.5 

22.  5 

22.5 

22.5 

22.5 

2  2.5 

;a22*8 

22.  T 

22.8 

72.8 

22“.B 

7riB 

2  3. 

2  3.0 

23.  0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

24.0 

24.0 

24  .o 

29  .0 

24  .0 

>S:«26-7 

26.  7 

26.7 

26.7 

26  .7 

26.7 

30. < 

29.9 

29.  9 

29.9 

29.9 

29  .9 

29  .9 

32  . 

30.8 

30.  8 

~30.B 

30.8 

30.8  ~ 

30.8 

32. 
37  . 

3  2.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32  .4 

32  .4 

,32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

14  0  • 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37  .8 

37  .8 

4  k  - 

•*0.9 

40.  9 

40.9 

40.9 

40  .9 

40  .9 

FA  i4^4 
^  c  .  * 

48.4 

48.4 

48.4 

48  .4 

48  .4 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

7  1  % 

b  8 . 8 

68.8 

68.9 

68.9 

68  .9 

68  .9 

76  . 

7  1  .2 

71.2 

71.3 

71.3 

71  .3 

71 .3 

8  2  • 

7  8.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78  .9 

78  .9 

P  f  . 

o  1  .9 

81.9 

82.0 

82.0 

82 .1 

82.1 

85-e 

85.8 

86.0 

86.0 

86  .1 

86 .1 

86  • 

.8  6  .6 

86.6 

86.8 

86.8 

86  .9 

86  .7 

8  9  * 

68.1 

88.  1 

88.3 

88.3 

88  .4 

88.4 

6  9.9 

89.4 

89.6 

89.6 

89  .7 

89  ,7 

9  1.6 
<5  1 

91.6 

91  .8 

91.8 

92  .0 

92.0 

96  • 

v3.2 

93.2 

93.5 

93.5 

93.8 

93.9 

<57.1 

.^•5 

95.6 

96.1 

96.1 

96  .4 

96  .6 

T9  6  •  6 

Q  7  .  < 

"6.  7 

97.3 

97.3 

97.6 

97.8 

98.1 

98 

9  7.0 

7  7.0 

97.  2 

97.9 

97.9 

98  .2 

98  .6 

97.2 

98.0 

98.0 

98.5 

99 . 1 

r 7  *n 

97.  3 

98.1 

98  .2 

99  .0 

100  .0 

4 

.  OF 

< 

TOTAL 

NO.  OF 

OB'S  : 

999 

2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICE  LA  NO 
PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  UEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5 9N  LONG.  : 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>=  3 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES! 

>=2  1/2  >=?  “>=1  1/2  >=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=  5/  P 

>  =  li 

UNLIMIT 

18.5 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

2  0.2 

20.  2 

21.2 

20  i 

>=20000 

19.0 

21  .2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21  .2 

21.2 

21.2 

21  .2 

2  1  .2 

21  - 

>=18000 

20.  1 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22j 

>=16000 

20.6 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

23  a 

>=14000 

20.  7 

25.0 

23. C 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.o 

23.0 

23.0 

23.0 

23.  C 

23. 

>=12000 

21.0 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23  .4 

7  3 .4 

2  3.4 

?  3  - 

>=10000 

21.8 

24.4 

24.4 

24.4 

24 .4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

24.4 

2  4  4 

>=  9000 

22.1 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

2  4.7 

2  4.7 

24  , 

>=  8000 

24.6 

27.4 

27.6 

27 . 6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

2  7. 

>=  7000 

28.4 

31.8 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32*2 

32.2 

32*2 

3?  . 

>=  6000 

29.  1 

32.5 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

3  4.5 

3  f 

>=  5000 

50.5 

34.1 

34.5 

34.5 

34. 5 

34.5 

34.5 

34.5 

34.5 

34.5 

34.5 

•*4|  , 

>=  4500 

50.9 

34.6 

35.1 

35.1 

35.  1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.  1 
38.3 

>=  4000 

5  3.  1 

37.9 

38.3 

38 . 3 

38. 3 

38.3 

3B  .3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38  . 

>=  5500 

55.8 

41.4 

41.8 

41.8 

41 . 8 

41.8 

41.8 

41.8 

4  1.8 

4  1 . 8 

4  1.8 

4  1 . 8 

4l_. 

>=  3000 

59.9 

47.4 

48.2 

48.2 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

4  6.4 

48.5 

48.5 

46.  c 

48- 

56  . 

>=  2500 

4  S  .  5 

54.8 

55.9 

56.0 

56. 3 

56.3 

56  .4 

56.4 

56.4 

56.6 

56  .6 

56.6 

>=  2000 

51.8 

65.1 

66.9 

67.1 

67.6 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

68.0 

6  8.0 

6  8.0 

f>8  . 

>=  1800 

55.8 

67.8 

70.0 

70.3 

70.8 

70.8 

71  .0 

71.3 

71.3 

71  .5 

71.5 

71.5 

71  • 

>=  1500 

57.3 

73.0 

75.6 

76. 1 

76.7 

76.7 

76  .9 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

7  7.4 

77 . 

>=  1200 

59.0 

76.1 

78.9 

79.5 

80.  6 

80.6 

80.9 

81.3 

81.3 

Si  .5 

8  1.6 

8  1.5 

61  • 

>=  1000 

59.8 

77.8 

81.3 

82.1 

83.7 

83.7 

84  .2 

84.6 

84.6 

84.9 

84.9 

8  4.9 

B5  t 

>=  900 

59.8 

78  .0 

81.8 

82.7 

84.4 

84.4 

85.1 

85.6 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

86  • 

>=  800 

60.3 

78.9 

83.3 

84 . 6 

86  «  £• 

86.6 

87.5 

88.1 

88.1 

88.4 

88.4 

88.4 

ee. 

>=  700 

60.8 

79.5 

84.0 

85.6 

87.6 

87.6 

88  .5 

89.2 

89.2 

89.7 

89.7 

89.7 

8  9. 

600 

60«  ? 

79.8 

84.5 

86.1 

88. 1 

88.  1 

89.3 

90.1 

90.1 

90.6 

90.7 

90.  7 

90  . 

>=  500 

60.8 

80.4 

85.3 

87.0 

89.6 

89.6 

90.9 

91.9 

9  1  .9 

92.4 

92.5 

92.5 

92. 

>=  400 

6  1.0 

80.8 

85.8 

87.7 

90.6 

90.6 

92.2 

93.6 

93.7 

94  .6 

94.8 

9  4.6 

95  • 

)-  3  Ou 

61.0 

80.8 

85.8 

87.7 

90. 6 

90.8 

92.7 

94.1 

94.5 

95.7 

96.3 

96.3 

97  . 

>=  200 

6  1.0 

80.8 

85.9 

87.8 

90.7 

90.9 

93.0 

94.5 

94.9 

96.2 

96.9 

96.9 

97  . 

>=  100 

61.0 

80.8 

85.9 

87.8 

90.7 

90.9 

93.0 

94  .5 

95.1 

96.4 

97.2 

97.2 

98  . 

>-  0 

6  1*0 

8  0*8 

85.9 

87.8 

90.7 

90.9 

93.0 

94.5 

95.1 

96.4 

97.? 

9  7.? 

98 . 

TOTI 


171  FT 


:  22  35W  ELE¥.  : 

MONTh  :  APR 
HOUR  :  1800  LSI 


>:l/2  >-5/16  > - I /A  i:r 


totAL  NO.  OF  OPS 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVlK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORD  :  19*19-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION":  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  : 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
1FR0M  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  -  8 

>=  3 

VISIBILITY  (STATUTE  HILES) 

>  =  2  1/2  >=  2  >=11/2  >  =  1  1/4 

>  =  1 

>=3/8 

>=5/  8 

>  =  1 

UNL I M I T 

20.  1 

23.1 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.3 

23.3 

23.3 

23.8 

23.8 

23.8 

23 

>=20000 

20.5 

23.6 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.8 

23.8 

23.8 

23.9 

23.9 

23.9 

23 

>=1  8000 

21.1 

28  .6 

28.7 

28 . 7 

28.7 

28.7 

28  .8 

28.8 

28.8 

28.9 

28.9 

28.9 

28 

>=16000 

21.8 

28.9 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.1 

25.1 

25.1 

25.2 

25.2 

25.2 

25 

>=1  <*000 

21.5 

25.0 

25.  1 

25.1 

25.1 

25.  1 

25  .2 

25.2 

25.2 

25.3 

25.3 

25.3 

25 

>=12000 

21.9 

25.8 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.6 

25.6 

25.6 

25.7 

25.7 

25.  7 

25 

>=10000 

22.8 

26.3 

26.9 

26.8 

26.9 

26.8 

26  .5 

26.5 

26.5 

26.6 

26.6 

26.6 

26 

>=  9000 

27.8 

27.1 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.3 

27.3 

27.3 

27.8 

27.8 

27.8 

27 

>=  8000 

25.8 

29.2 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29  .8 

29.8 

29.8 

29.5 

29.5 

29.5 

29 

>=  7000 

28.1 

32.5 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.7 

32.7 

32.7 

32.8 

32.8 

32.8 

32 

>=  6000 

28.7 

33.2 

33.3 

33.  3 

33.  3 

33.3 

33.8 

33.8 

33.8 

33.5 

33.5 

33.5 

33 

>=  5000 

29.8 

38.2 

38.  3 

39  .  3 

38.  3 

38.3 

38  .8 

38.8 

38.8 

38.5 

38.5 

3**.  5 

38 

>=  tsoo 

30.6 

35.7 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

36.0 

36.0 

36.0 

36.1 

36.1 

36.  1 

36 

>=  9  000 

35.0 

9  1  .6 

82.1 

92.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82 

>=  3500 

37.3 

85.0 

85.5 

85.6 

95.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85 

>=  3000 

39.8 

98.8 

99.8 

89.6 

89.8 

89.8 

89.9 

50.1 

5  D  .  1 

50.2 

50.2 

50.  2 

5D 

>=  2500 

85.3 

56.6 

57.8 

57.7 

57.9 

57.9 

58.0 

58.1 

58.1 

58.2 

58. 2 

56.2 

5fi 

>=  2000 

51.7 

67.0 

68.5 

69. 1 

69.3 

69.8 

69.6 

69.7 

69.7 

70. D 

70.0 

70.  0 

70 

>  =  1800 

52.7 

68.9 

70.8 

71.0 

71.3 

71.4 

71  .6 

71.7 

71.7 

72.0 

72.0 

72.0 

72 

>=  1500 

55.8 

73.9 

76.  1 

77.0 

77.5 

77.6 

77.9 

78.1 

7F.1 

78.8 

78.8 

78.8 

78 

>=  1200 

56.9 

75.9 

78.6 

79.9 

80.  7 

80.8 

81 .1 

8  1.8 

e  i  .8 

8 1  .8 

8  1.8 

81.8 

81 

>=  1000 

57.3 

78.3 

81.5 

83.1 

89.  1 

89.2 

88  .7 

85.0 

85.0 

85.6 

85.6 

8  5.6 

85 

>=  900 

57.6 

78.7 

81.9 

83.9 

88.9 

85.0 

85.5 

85.8 

85.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86 

>  =  800 

58.0 

79.3 

83.0 

85.8 

86.8 

86.5 

87.5 

87.9 

87.9 

88.6 

88.6 

88.6 

68 

>=  700 

58.2 

79.9 

83.8 

86.3 

87.5 

87.6 

88.7 

89.1 

89.1 

89.8 

89.8 

89.8 

89 

>=  600 

58.2 

80.2 

88.6 

87.2 

88.5 

SB. 6 

89  .8 

90.3 

90.3 

91  .0 

91  .D 

91.1 

91 

>=  500 

58.2 

80.6 

85.  3 

88 . 0 

89.6 

89.7 

91  .2 

92.1 

92.1 

92.9 

92.9 

93.  1 

93 

>=  800 

58.2 

80.7 

85.5 

88 . 5 

90.5 

90.6 

92.2 

93.8 

93.8 

98.2 

98.2 

98.8 

98 

>=  300 

58.2 

80.8 

85.7 

88 . 8 

90.8 

91.0 

92.8 

98.2 

98.3 

95.1 

95.2 

95.8 

95 

>=  200 

58.2 

80.8 

85.7 

89.0 

91 . 1 

91.3 

93.3 

98.8 

95.1 

96.2 

96.5 

96.  7 

97 

>=  100 

58.2 

80.8 

85.7 

89 . 0 

91  .  1 

91.3 

93  .3 

98.8 

95.1 

96.3 

96.7 

96.9 

97 

>=  0 

58.2 

80.8 

85.7 

89 . 0 

91.1 

91.3 

93.3 

98.8 

95.1 

96 . 3 

96.7 

96.  9 

97 

TCT 


63  59n  LONG.  :  22  35*  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  APR 
HOUR  :  210Q  lST 


>=  3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

2  3.4 

2  3.  4 

23.4 

23.9 

23.9 

23.9 

29.9 

24.  9 

24.9 

25.2 

25.2 

25.2 

2  5.3 

2  5.3 

25.3 

25.7 

25.7 

25.7 

26.6 

26.6 

26.6 

27.4 

27.4 

27.4 

29.5 

29.5 

29.5 

32.8 

32.8 

32.8 

33.5 

33.  5 

33.5 

34.5 

31*.  5 

34.5 

36.1 

36.  1 

36.1 

42.3 

42.3 

42.3 

45.9 

45.9 

45.9 

50.2 

50.  2 

50.2 

56.2 

58.2 

58.2 

70.0 

70.0 

70.0 

72.0 

72.0 

72.0 

78  .4 

78.  4 

78.4 

8  1  .8 

81.8 

81  .8 

85.6 

85.6 

85.6 

86.4 

86.  4 

86.4 

8  8.6 

88.6 

88.6 

89.8 

89.8 

89.8 

9  1  .0 

91.1 

91.1 

92.9 

93.  1 

93.2 

94.2 

94.4 

94  .7 

95.2 

95.4 

95.8 

96.5 

96.  7 

97.1 

96.7 

96.  9 

97.4 

9  fc  .  7 

96.  9 

97.4 

total 


=  5/16 

>=1/4 

>=0 

23.4 

23.4 

23.4 

23.9 

23.9 

23.9 

24.9 

24  .9 

24  .9 

25.2 

25  .2 

25  .2 

25.3 

25.3 

25.3 

25.7 

25  .7 

25 . 7 

26.6 

26  .6 

26  .6 

27.4 

27  .4 

27  .4 

29.5 

29  .5 

29.5 

32.8 

32  .8 

32  .6 

33.5 

33.5 

33.5 

34.5 

34  .5 

34  .5 

36.1 

36  .1 

36 .1 

42.3 

42.3 

42.3 

45.9 

45  .9 

45  .9 

50.2 

50  .2 

50.2 

58.2 

58  .2 

58.2 

70.0 

70.0 

70  .0 

72.0 

72.0 

72.0 

78.4 

78  .4 

78  .4 

81.8 

81  .8 

81  .9 

85.6 

85  .6 

85  .7 

86.4 

86  .4 

86.5 

88.6 

88  .6 

88  .7 

89.8 

89  .8 

89 .9 

91.1 

91  .1 

91  .2 

93.3 

93.3 

93.4 

94.8 

94  .8 

94  .9 

96.0 

96  .1 

96  .2 

97.4 

97  .9 

98  .2 

97.8 

98  .4 

99 .1 

97.9 

98  .6 

100  .0 

0.  OF 

OBS  : 

997 

?  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1989-1987 
CLASS  i  ALL  UEA THER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  ;  63  S9N  LONG.  : 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
I FR OH  HOURLY  OBSERVATIONS) 


ceiling 

>=10 

>  =  6 

>=  5 

>  r  9 

>£  3 

UNLIMIT 

18.  3 

20.5 

20.6 

2  c«  6 

20.7 

>r 

20000 

18.9 

21.8 

21.8 

21.5 

21 .5 

>= 

18000 

19.8 

22.5 

22.6 

22.6 

22.7 

>= 

16000 

20.2 

22.9 

23.0 

23.0 

23  .  1 

>- 

19000 

20.5 

23.3 

23.  3 

2  3.8 

23.8 

>= 

12000 

20.7 

23.5 

23.5 

23.6 

23.6 

>= 

10000 

21.9 

28.1 

28.2 

29 . 2 

28. 3 

>= 

9000 

21.8 

29.6 

29.  7 

28 . 7 

28. 8 

>r 

8000 

28.1 

27.1 

27.2 

27.2 

27.2 

7000 

26.7 

30.2 

30.  3 

30.8 

30.8 

>- 

6000 

27.8 

31.0 

31.1 

31  .2 

31.2 

>r 

5000 

28.9 

32.1 

32.  3 

32.3 

32.8 

>= 

8500 

29.2 

33.2 

33.3 

33.8 

33.8 

>- 

8000 

33.5 

38.5 

38.8 

38.9 

38.9 

>: 

3500 

36.1 

92.0 

82.  3 

82.5 

82.5 

>  = 

3000 

80.2 

87.9 

88.3 

88.5 

88.7 

2500 

86.5 

56.8 

57.  1 

57.8 

57.5 

>= 

2000 

52.9 

66.2 

67.3 

67.8 

68.  C 

>= 

1800 

58.3 

68.3 

69.5 

70.0 

70.9 

>= 

1500 

58.1 

78.1 

75.9 

76.8 

77.3 

>= 

1200 

59.5 

76.6 

78.6 

79.7 

80.5 

>  = 

1000 

60.5 

78.9 

81.9 

82.8 

83.8 

>= 

900 

60. 7 

79.3 

81.9 

83.5 

69.6 

>: 

800 

6C.9 

80.0 

83.  1 

88.9 

86.1 

>= 

700 

61.1 

80.6 

83. P 

85.6 

87.2 

>= 

600 

61.2 

81.0 

88.8 

86 . 5 

88.2 

>= 

500 

61.3 

81  .8 

85.0 

87.3 

89.3 

>- 

900 

61.9 

81.7 

85.5 

87.9 

90.  3 

>z 

300 

6  1.8 

81.8 

85.6 

88.2 

90.8 

>- 

200 

61.8 

81.8 

85.6 

88.3 

90. 9 

>= 

100 

61.9 

81.8 

85.  7 

88.3 

91.0 

>- 

0 

61.8 

81.8 

85.7 

88 . 3 

91 .0 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


> =2  1/2 

>-2 

>  =  1  1/2 

>=1  1/8 

>  =  1 

>=3/8 

20.7 

20.7 

20.7 

20.7 

20.7 

2  0.7 

21.5 

21  .5 

21.5 

2  1.5 

21  .6 

21.6 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

2  3.8 

23.8 

23.9 

23.8 

23.8 

23.8 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

28.3 

28.3 

29.3 

29.3 

28.3 

28.3 

29.8 

29  .8 

28.8 

28.8 

28.8 

28.8 

27.2 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

30.8 

3D. 9 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

31.2 

31.3 

31.3 

31.3 

31  .3 

31.3 

32.8 

32  .8 

32.8 

32.8 

32.5 

32.5 

33.8 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

36.9 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

82.5 

82  .6 

82.6 

92.6 

92.6 

92.7 

88.7 

88.8 

8S.8 

88*8 

88.9 

88.9 

57.5 

57.6 

57.7 

57.7 

57.8 

5  7.8 

68.  1 

68.2 

68.3 

68.3 

66  .9 

68.8 

70.8 

70.6 

70.7 

70.7 

70.8 

70.9 

77.3 

77.7 

77.9 

77.9 

78.0 

78.1 

80.5 

8  1  .0 

81.3 

8  1.9 

81.5 

8  1  .6 

83.9 

89.5 

88.9 

88.9 

85.2 

85.3 

89.6 

85  .8 

85.8 

85.8 

86.1 

86.2 

86.2 

87.1 

87.6 

87.7 

88.1 

88.2 

87.8 

88.8 

89.0 

89.1 

89.6 

89.7 

86.8 

89.6 

90.2 

90.3 

90.9 

9  1  .0 

89.5 

91.1 

91  .8 

9  2.0 

92.7 

92.9 

90.6 

92.8 

93.9 

9  3.6 

98.5 

98.8 

91.1 

93.2 

98.8 

98.6 

95.6 

96.1 

91.2 

93.5 

98.8 

95.1 

96.1 

96.7 

91.3 

93.5 

98.8 

95.1 

96.2 

96.9 

91.3 

93.5 

98.8 

95.1 

96.2 

96.9 

>=5/  8 

>  =  1/2 

20.  7 

20. ; 

21.6 

21  .6 

22.  7 

22.7 

2  3.  1 

23.1 

23.8 

23.8 

23.  6 

23.7 

28.3 

28.3 

28.8 

28.8 

27.  3 

27.3 

30.  5 

30.5 

31.  3 

31.3 

32.5 

32.5 

33.  5 

33.5 

39.0 

39.0 

82.7 

82.7 

88.9 

88.9 

57.8 

57.8 

68.8 

68.5 

70.  9 

70.9 

78.  1 

78.1 

81.6 

81.6 

85.  3 

65.3 

86.2 

66.3 

88.  2 

88.3 

89.7 

89.8 

91.1 

91.2 

92.9 

93.1 

98.  8 

95.2 

96.  2 

96.7 

96.9 

97.6 

97.  1 

97.9 

97.  1 

98.0 

7 CT  AL 


LONG. 


22  35W 
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016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO 
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016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  NEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 
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016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5  9  N  LONG.  :  22  J5W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  MAY 
HOUR  :  1200  LST 
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NNE 

.  1 

2.2 

3.9 

4.4 

2.8 

1.5 

.2 

.  1 

•  c 

.0 

.  0 

15.2 

13.2 

NE 

.5 

1.7 

3.6 

2.6 

.3 

.2 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

9.  0 

9.9 

ENE 

.4 

.8 

1  .0 

1.5 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.  4 

10.8 

E 

.  1 

.5 

1  .  1 

1.4 

.4 

.3 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.9 

13.0 

ESE 

.  1 

.  1 

1  .0 

1.9 

1  .6 

1  .1 

.6 

.0 

.  0 

.0 

.0 

6.3 

17.3 

SE 

.1 

.1 

1.0 

3.3 

2.7 

2.1 

.6 

.0 

.0 

.0 

.  0 

9.8 

17.7 

SSE 

.2 

.4 

1.3 

2.8 

1  .1 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.4 

13.5 

S 

.0 

.3 

1  .5 

2.5 

1.1 

.6 

.  1 

.0 

•  c 

.0 

.  0 

6.  1 

14.4 

SSW 

.0 

.2 

1  .  1 

3.1 

1.0 

.2 

.  1 

.G 

.0 

.0 

.  0 

5.5 

14.0 

sw 

.0 

.7 

.9 

2.0 

.5 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.  0 

4.5 

13.1 

WSW 

.  I 

1.0 

.6 

1.7 

.4 

.3 

.0 

.0 

.  P 

.0 

.  0 

4.0 

1  1.8 

w 

.  7 

.6 

1.2 

1.4 

.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

4.  1 

1  1  .2 

WNW 

.0 

.5 

1.3 

.8 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

3.  0 

10.7 

NU 

.2 

.5 

.9 

.4 

.3 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

2.2 

9.3 

NNW 

.  1 

.1 

.2 

1.1 

.5 

.  1 

.0 

.  1 

.0 

.0 

.  D 

2.  1 

14.8 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.D 

.0 

.  0 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

CLM 

.c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

1.4 

.0 

ALL 

2.3 

11.1 

27-1 

34.9 

15.7 

8.7 

2.5 

.3 

•  0 

.0 

.  0 

1C0.0 

13.3 

TOTAL  no 

.  Of  obs  : 

1046 

NOTES  : 
4  x 


PERCENT  <  .05 


1 

1  -  SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FI 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987  MONTH  :  MAY 

CLASS  :  ALL  WEATHER  HOUR  :  1S00  LST 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1 

SPEED  (KNOTS) 

1 

TOTAL  | 

KEAN 

16  PT.I 

1  -  31 

4  -  6l 

7-10  I 

11-16  1 

17-211 

22-271 

28-331 

34-401 

41-471 

48-551 

>-  56  1 

t  i 

WIND 

DIR.  1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SPEED 

N 

.  1 

.9 

2.3 

“.2 

2.8 

1  .6 

.5 

.1 

.0 

.0 

•  0 

12.  5 

15.5 

NNE 

.4 

.8 

3.6 

4.0 

2.6 

1.4 

.  3 

.0 

.0 

.1 

.  0 

13.2 

14.0 

NE 

.2 

1.2 

1  .4 

2.0 

.6 

.  3 

.  1 

.  1 

.0 

.0 

.  0 

5.8 

12.1 

ENE 

.2 

.7 

1.2 

.9 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

3.  5 

10.3 

E 

.4 

.7 

.6 

.9 

•  6 

.6 

.0 

.□ 

.0 

.0 

.0 

3.6 

12.8 

ESE 

.  1 

.  1 

.  5 

1.4 

1  .6 

.9 

.8 

.  3 

.  0 

.0 

.0 

5.7 

19.3 

SE 

.0 

.5 

1.2 

3.7 

2.5 

1  .7 

.6 

.  1 

.D 

.0 

.  0 

10.  3 

16.6 

SSE 

.  I 

.5 

1.8 

3.4 

1.1 

.5 

.  1 

.0 

.C 

.0 

.0 

7.4 

13.5 

S 

.  1 

.5 

1  .  3 

3.1 

.6 

•  4 

.  1 

.0 

.D 

.0 

.  0 

6.  0 

13.1 

ssw 

.c 

.5 

.8 

2.3 

1  .2 

.2 

.  1 

.D 

.C 

.0 

.  0 

5.  1 

14.2 

su 

.3 

.  3 

1.2 

2.5 

.3 

.  3 

.  1 

.0 

.r 

.0 

.  n 

8.0 

12.2 

usw 

.  1 

.4 

1  .2 

2.2 

.4 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

.  0 

4.6 

13.1 

u 

.2 

1  .6 

1  .8 

1.8 

.3 

.  1 

.0 

.0 

.  r 

.0 

.  n 

5.8 

9.5 

WNW 

.  1 

.9 

1.7 

1.6 

.3 

.1 

.0 

.0 

.c 

.0 

.  0 

4.  7 

10.2 

NW 

.  1 

.4 

.8 

.7 

.2 

.  1 

.0 

.□ 

.  c 

.0 

.0 

2.  2 

10.9 

NNW 

.0 

•  4 

1  .  1 

1.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.r 

.D 

.0 

3.  1 

1  1.6 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.□ 

.0 

.0 

.c 

.0 

.  0 

.0 

.0 

CLM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.  c 

.0 

.0 

1.5 

.0 

ALL 

2.3 

10.1 

22 .5 

36.1 

15.6 

8.3 

2.8 

.6 

.r 

.1 

.0 

100.0 

13.5 

TOTAL  NO 

.  OF 

OBS  : 

1043 

NOT  e;S  : 


PERCENT  <  .05 


1  -  SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59n  LONG.  :  22  55y  ELEV.  :  171 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987  MONTH  :  MAY 

CLASS  :  ALL  WEATHER  HOUR  :  1800  L$T 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREOUEnCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1 

16  PT.I 

1  -  31 

<*  -  61 

7-10  1 

11-161 

SPEED  (KNOTS) 
17-211  22-271  28 

-331 

34-401 

41-471 

48-551 

1 

>-  56  1 

TOTAL  1 

*  1 

MEAN 

WIND 

DIR.  1 

1 

1 

1 

1 

I 

• 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SPEED 

N 

“VC 

1.4 

2 . 3 

5.2 

3.1 

1  .2 

.4 

.  1 

.  1 

.0 

.  0 

13.8 

14.8 

NNE 

.0 

1.0 

2.2 

3.0 

2.9 

1 .0 

.  1 

.  1 

.0 

.0 

.  0 

10.  2 

14.5 

NE 

.  3 

1.3 

1  .8 

1.5 

.9 

.2 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.  0 

6.  1 

10.8 

ENE 

.4 

1.1 

.8 

1.1 

.2 

.  1 

.0 

.0 

.  (■ 

.0 

.  0 

3.6 

8.8 

E 

.  1 

.6 

.5 

.9 

.7 

.  3 

.  □ 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

12.9 

ESE 

.0 

.6 

.9 

1.8 

1  .3 

1  .2 

.2 

.  1 

•  0 

.0 

.0 

6.  1 

16.1 

SE 

.  1 

.  3 

1  .  1 

3.7 

2  .9 

.  7 

.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

9.  0 

16.1 

SSE 

.P 

.8 

1  .5 

4  ,  C 

1  .4 

.  7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.  5 

13.6 

S 

.  1 

.4 

2.5 

1.9 

1  .4 

.  3 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.  0 

6.  7 

12.8 

ssw 

.0 

.8 

1  .5 

1.7 

1.0 

.  1 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

6.1 

12.0 

sw 

.2 

.  3 

1  .6 

1.7 

.7 

.  3 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

4.8 

12.5 

wsw 

.  1 

.5 

1  .  1 

1.4 

.4 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

3.6 

1  1.5 

w 

.6 

1.5 

1  .5 

1.4 

.3 

.2 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.  7 

9.7 

WNW 

.  1 

1.0 

2.2 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

.  p 

.0 

.0 

4.5 

9.6 

NW 

.  1 

.8 

1  .5 

1.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.0 

0  .8 

NNW 

.  1 

.5 

1  .2 

1.9 

.1 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.  8 

ir.9 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

CLM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

•  0 

ALL 

2.1 

12.7 

24 .2 

33.7 

17.6 

6.4  1 

.  1 

.5 

.  1 

.0 

.  0 

100. 0 

12.7 

TOTAL  NO.  OF  OBS  :  1040 


NOTES 

* 


PERCENT  <  .05 


1 


SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORO  :  1999-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  65  59N  LONG.  :  22  ,j5W  ELEV.  :  >7!  FT 

MONTH  ;  WAV 
HOUR  :  210C  LST 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  V S  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


1 

SPEED  (KNOTS! 

1 

TOT  AL 

Ml  AN 

16  PT.I 

1  -  31 

9-6| 

7-10  1 

11-161 

17-211 

22-271  28 

-331 

39-901 

91-97| 

98-551 

>  -  5  6  1 

l 

WING 

OIR.  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SPFED 

N 

.9 

.6 

3  .  3 

3.0 

2.0 

1  .  1 

.  1 

.0 

.  0 

.0 

.  0 

10.  5 

1  3.2 

NNE 

1.2 

1  .2 

2.9 

1  .8 

1  .  1 

.  3 

.  1 

.  G 

.0 

.  0 
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NE 

.9 

1.3 
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.2 

.0 

.  u 
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.0 
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5.  9 

11.1 

ENE 

.? 

.S 

1  .7 

1  . 1 

.5 

.  1 

.0 

.0 

.  c 

.0 

.  0 

9.9 

1C. 2 

E 

.  3 

1.5 

1  .5 

2.2 

.1 

.  1 

.  1 

.0 

.  r 

.0 

.  0 

5.  8 

ir  .2 
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T 

•  «- 

.6 

1  .3 

2.5 

1  .9 

.6 

.2 

.  1 

r 

.0 

.  c 

6.9 

19.5 

SE 

.2 

.  7 

1  .7 

3.6 

2.1 

1  .  1 

.2 

.  1 

.  D 

.0 

.  c 

9.6 

1  9.6 

SSE 

.9 

1.3 

2 . 1 

2.6 

1  .2 

.2 

.0 

.0 

.  r 

.0 

.  c 

7.8 

1  1  .5 

S 

.  7 

2.9 

1  .7 

2.6 

.  3 

.  2 

.0 

.0 

.0 

•  c 

7.6 

9.5 

SSW 

.  I 

.6 

1  .6 

2.6 

.5 

.0 

.  1 

.0 

.  r 

.0 

.  0 

5.  3 

11.7 

sw 

.0 

1.0 

.8 

1.9 

.3 

.  3 

.2 

.  u 

.  r 

.0 

.  0 

3.  9 

12.1 

WSW 

.9 

.8 

1  .2 

1.0 

.9 

.0 

.0 

.0 

•  r 

.0 

.  0 

3.  7 

9.6 

w 

.  3 

1.7 

.9 

.9 

.0 

.  3 

.  1 

•  Li 

.  r 

.0 

.  n 

9.  1 

9.1 

WNW 

.9 

.7 

1  .5 

.  7 

.  1 

.0 

.0 

•  L 

.  C 

.0 

.  c 

3.  3 

8.8 

NW 

.9 

1.3 

1  .  5 

.5 

.1 

.0 

.0 

•  U 

.  r 

.0 

.  c 

3.  8 

7.5 

NNW 

.  3 

.6 

1  .9 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  r 

.0 

.  0 

3.  1 

8.6 

VAR 

.r 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  (J 

.r 

•  u 

. r 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

CLH 

.c 

.0 

.0 

.0 

.0 

r 

•  w 

.n 

•  b 

#  r 

.c 

.  0 

9.5 

.0 

ALL 

9 . 7 

17.0 

25 .0 

30 .9 

11.7 

5.2  1 

.2 

.  3 

.  r 

.0 

•  Cl 

1  CO.  0 

11.1 

TOTAL  NO 

.  OF  OBS  : 

1  C  9  7 

NOTES  : 

*  =  PERCENT  <  .05 


1 


SURFACE  .HMDS 


G162G1  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 

CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  bl  59N  LONG.  :  22  iSN  ELEV.  : 

MONTH  :  MAY 

HOUR  :  ALL 


PERCENTAGE  FREOUEnC*  OF  HIND 
DIRECTION  VS  SPEEO 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


I  SPEED  (KNOTS)  I  TOTAL  MEAN 


lb  PT  .  | 

1  -  31 

9-6| 

7-10  1 

11-161 

17-211 

22-27 | 

DIR.  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

N 

.  3 

1.8 

2 . 7 

3.6 

l  .9 

.  9 

NNE 

.  7 

l.S 

2.8 

3.9 

2.0 

1  .0 

NE 

.  u 

1.7 

2.2 

1.9 

.8 

.2 

INE 

.  u 

1.9 

1  .6 

1.5 

.5 

.  1 

E 

.  *■ 

1.9 

1  .  S 

1.8 

.6 

.3 

tSE 

.  2 

.  7 

1  .0 

2.0 

1  .9 

.9 

SE 

m  - 

.6 

1  .9 

2.9 

2.1 

1  .  1 

SSE 

.  7 

1  .  1 

1  .9 

2.9 

1  .0 

.6 

S 

,  u 

1.2 

2  .P 

2.2 

.7 

.  3 

SSu 

.2 

.6 

1  .  1 

1.8 

.7 

.  1 

Su 

•  6 

.9 

1  .5 

.9 

.2 

hSH 

7 

. 

.6 

.9 

1.2 

•  5 

.2 

u 

.  T 

1.0 

1  .3 

1.0 

.3 

.  2 

HNH 

■> 

.8 

1  .  1 

.8 

.  1 

.0* 

nh 

.  2 

.6 

1  .  n 

.5 

.2 

.0* 

NNU 

.2 

.5 

.8 

.8 

.2 

.0* 

VAR 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

CL  M 

•  L 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

ALL 

<•  .  » 

16.2 

29  .2 

25.8 

13.3 

b.  1 

28-331 

39-901 

91-971 

98-551 

>-  5  b  1 

t  1 

1  HIND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  SPEED 

.2 

.  1 

.0* 

.0 

.  0 

1  1  .  b 

1  3.0 

.2 

.  1 

.  n 

.09 

.0 

11.9 

1  3.3 

.0* 

.0* 

.  o 

.0 

.0 

7.  3 

10.5 

.r 

.0 

.  D 

.0 

.  0 

S.9 

9.8 

.0* 

.0 

.  o 

.0 

.  0 

b.  2 

10.7 

.9 

.  1 

.  r 

.0 

.0 

6.  7 

15.3 

.  7 

.  1 

.C 

.0 

.0 

8.  7 

15.3 

.  1 

•  up 

.  C 

.0 

.  G 

7.  7 

12.3 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.9 

1  1  .0 

.0* 

.  0 

.  0 

.G 

.0 

9.5 

12.1 

.  1 

.0* 

.  0 

.0 

.  0 

9.0 

1  1.9 

.09 

.0 

.r 

.0 

.0 

3.  6 

1  1.9 

.  1 

•  u 

.r. 

.0 

.  0 

9.2 

1D.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.G 

3.  C 

5.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.  5 

8.8 

.0* 

.0* 

.  D 

.0 

.0 

2.6 

10.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

r\ 

•  - 

.  0 

.0 

.0 

.0 

•  r 

.0 

.  0 

3.  7 

.0 

1.6 

.  3 

.0* 

.0* 

.  0 

iro.o 

1  1  .6 

TOTAL  NC 

.  OF  Op,S  : 

8372 

171 


NOT  E  S 

« 


PERCtNT  <  .05 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N 

PER  1 00  OF  RECORD  :  1909-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 

VISIBILITY  ISTATUTE  MILES! 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  8 

>=  3 

>  =  2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/8 

>  =  1 

>=3/8 

UNLIMIT 

22.7 

25.8 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

>=20000 

23.5 

26.5 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

>=1 8000 

28.1 

27  .3 

2  7.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

>=16000 

28.2 

27.8 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

>=l oOOo 

28.3 

27.5 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27  .6 

27.6 

2  7.6 

27.6 

27.6 

>=12000 

28. S 

27.7 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

2  7.8 

27.8 

27  .8 

>=10000 

28.8 

28.0 

28.  1 

28.1 

28.  1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

>=  9000 

25.3 

28  .8 

28.9 

28 . 9 

28.9 

28.9 

2  8.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

>=  8000 

27.5 

31.3 

31.8 

31.8 

31  •  8 

31.8 

31  .8 

31.8 

3  1  .8 

31.8 

3  1  .8 

>=  7000 

31.8 

36.9 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

>=  6000 

32.2 

38.3 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38  .8 

38.8 

38  .8 

38 .8 

3  0.8 

>=  soot. 

33.2 

39.6 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

3°.8 

39.8 

39  .8 

>=  8500 

38. 3 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81  .2 

8  1.2 

8  1.2 

81  .2 

8  1  .2 

>=  8000 

38.6 

87.0 

87.3 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

8  7.8 

87.8 

8  7.8 

>=  3500 

82.0 

51.6 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

62.0 

52. D 

52.0 

52.0 

52.0 

>=  3000 

86.9 

58.0 

58.5 

58.7 

58.8 

58.3 

58  .9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

>=  2500 

53.2 

66.0 

67.0 

6  7.2 

67.8 

67.8 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

>=  2000 

5  9.6 

78.1 

75.3 

75.6 

75.9 

75.9 

76  .2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

>=  1800 

6C.2 

75.5 

76.  7 

77.0 

77.3 

77.3 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

7  7.6 

>=  1500 

62.5 

79.2 

80.7 

81.2 

81 .5 

81.5 

81  .8 

8  1.8 

8  1.8 

81  .8 

8  I  .8 

>=  1200 

63.8 

81.1 

83. C 

83.8 

88 . 2 

88.2 

88  .5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

>=  1000 

63.9 

83.0 

85.8 

86.8 

86.9 

87.0 

87.8 

87.8 

87.8 

87. n 

87.8 

>=  900 

68.0 

83.8 

85.8 

86.9 

87.5 

87.6 

88  .1 

88. 1 

88.1 

88.1 

88  .1 

>=  800 

68.3 

88.8 

87.0 

88.3 

89.  1 

89.1 

B  9 . 6 

89.6 

89.6 

89.6 

89. b 

>=  700 

68.8 

88.8 

87.5 

89. 1 

90. 1 

90.2 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

>=  600 

68.7 

85.6 

88.5 

90.5 

91  .8 

91.9 

92.5 

92.5 

92.5 

92.7 

92.6 

>=  500 

68.8 

85.9 

89.0 

91.1 

92.8 

92.6 

93.9 

98.2 

98.3 

98.5 

98.6 

>=  800 

68.9 

85.9 

89.2 

91.6 

93. 3 

93.5 

95.2 

95.8 

9  5.5 

95  .9 

96.0 

>=  300 

65.1 

86.2 

89.5 

91.9 

93.6 

«3.3 

95  .5 

95.9 

96.0 

96.6 

96.7 

>=  200 

65.  1 

86.2 

89.5 

91.9 

93.6 

93.9 

95.7 

96.2 

96.3 

96.9 

97.1 

>=  100 

65.1 

86.2 

89.5 

91.9 

93.6 

93.9 

95  .7 

96.3 

96.8 

97 . 1 

97.8 

>=  0 

65.1 

86.2 

89.5 

91 .9 

93.6 

93.9 

95  .7 

96.3 

96.8 

97.1 

97.8 

LONC- 


=  5/8 

?S.  5 

26.6 
27.0 

27.5 

27.6 

27.8 
28.1 

28.9 
3  1.0 
3  7.  D 
38.0 
39.  F 
0  1.2 
0  7.0 
52.0 
58.  <3 
6  7.6 
76.2 

77.6 
9  1 .  8 
80.  5 
87.0 
98.1 

89.6 

90.8 

92.8 

90.6 
96. 
96. 

9  7.3 

97.6 

97.6 


->1  f) 


LAT  . 


4  >:1 

25.5 

26.6 

27.4 

27.5 

27.6 

27.8 

28.1 

28.9 

31.4 
37.0 
38  •  4 

39.8 

41.2 

47.4 
52.0 

58.9 

67.6 

76.2 

77.6 

81.8 

94.5 

87.4 

88.1 

89.6 

90.8 

92.7 

94.5 
95  .9 

96.6 

96.9 

97.1 

97.1 


:  63  59N  LONG.  :  22  35*  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  MAV 
HOUR  :  0000  L ST 


>=3/4 

>-  5/  8 

25.5 

25.  5 

26.6 

26.  6 

27.4 

27.4 

27.5 

27.5 

27.6 

27.  6 

27  .8 

27.8 

28.1 

28.1 

28.9 

28.9 

3  1  .4 

31.4 

37.0 

37.0 

38*4 

38.4 

39.8 

39.  e 

4  1  .2 

41.2 

47.4 

4  7.4 

52.0 

52-0 

58.9 

58.9 

6  7.6 

6  7.  6 

76.2 

7b.  2 

77.6 

77.  6 

8  1  .8 

8  1.8 

84.5 

84. 5 

8  7.4 

87.4 

88.1 

88.  1 

89.6 

89.6 

90.8 

90.  8 

92.8 

92.  8 

94.6 

94.6 

96.0 

96.  0 

96.7 

96.7 

97.1 

97.3 

97.4 

97.6 

97.4 

97.6 

>-1/2 

>-5/16 

25.5 

25.5 

26.6 

26  .6 

27.4 

27.4 

27.5 

27.5 

27.6 

27.6 

27.8 

27.8 

28.1 

28.1 

28.9 

28.9 

31.4 

31.4 

37.0 

37.0 

38.4 

38.4 

39.8 

39.8 

41.2 

41  .2 

47.4 

47.4 

52.0 

52.0 

58.9 

58.9 

67.6 

67.6 

76.2 

7fe.2 

77.6 

77.6 

81.8 

81.8 

64.5 

84. 5 

87.4 

e7.4 

8a.  1 

88.1 

69.6 

89  .6 

90.8 

90.8 

92.8 

92.8 

94.6 

94.6 

96.0 

96.0 

96.7 

9  6  •  7 

97.6 

97.9 

98.2 

98.5 

98.2 

98.5 

>  =  1  /4 

>;n 

25  .5 

25.5 

26  .6 

26  .6 

27  .4 

27  .4 

27  .5 

27.5 

27  .6 

27.6 

27  .8 

27.8 

28.1 

28 .1 

28  .9 

28  .9 

31  .4 

31  .4 

37  .0 

37  .0 

38  .4 

38 .4 

39  .8 

39  .8 

<ll  .2 

41  .2 

47  .4 

47  .4 

52  .0 

52  .0 

58  .9 

58  .9 

67.6 

67.6 

76  .2 

76  .2 

77  .6 

77  .6 

81  .8 

81 .8 

84  .S 

84  .5 

87  .4 

87  .4 

88  .1 

88 .1 

89  .6 

89  .6 

90  .8 

90  ,8 

92  .8 

92  .6 

94  .6 

94  .6 

96  .0 

96  .0 

96  .7 

96  .8 

98  .0 

98  .2 

99  .0 

99 .4 

99  .0 

100  .0 

TOTAL  NO.  OF  OPS  :  1032 


2  -  CEILING  J S  VISIBILITY 


016201  :  KEELAVIK,  ICELANO 
PERIOD  OF  RECORD  :  1  9*49-1987 

_  CLASS_^  ALL  WEATHER 

f  CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  ;  63  S  9N  LONG.  : 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENcE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=S 

>  =  4 

>=  3 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>=2  1/2  >  =  2  >=l  1/2  > : l  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/9 

>-l  , 

UNL IMIT 

21.9 

29.2 

29.  3 

24  .  3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.4 

24.5 

24.5 

24  .5 

2  4  .  5 

24 

>=20000 

2  2.6 

25.0 

25.1 

25. 1 

25.1 

25.  1 

25.1 

25.2 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25 

>=18000 

23.2 

25.8 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

26.0 

26.1 

26.1 

26.1 

26.  1 

26 . 

>=16000 

23.3 

25.9 

26.0 

26.0 

26 .0 

26.0 

26.0 

26.1 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

2  6  ' 

>=19000 

23.  3 

25.9 

26.0 

26.0 

26 . 0 

26.0 

26.0 

26.1 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26  . 

>=12000 

23.7 

26.9 

26.5 

26 . 5 

26.5 

26.5 

26  .5 

26.6 

26.7 

26.7 

26.7 

2  6.7 

26 . 

>=10000 

29.9 

27.2 

27.3 

27.3 

27.  3 

27.3 

27.3 

27.4 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27. 
26 . 

>=  9000 

29.9 

27.7 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.9 

28.0 

28.0 

ze  .o 

28.0 

>=  8000 

27.9 

30.7 

30.8 

30.8 

30. 8 

30.8 

30.8 

30.9 

3  1.0 

31.0 

3  1  .0 

3  1  .  C 

3  1  . 

>=  7000 

30.  3 

39.8 

39.8 

34.8 

34 . 9 

34.9 

34.9 

35.0 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35 . 

>=  6000 

31.1 

35.9 

36.  1 

36. 1 

36.  2 

36.2 

36.2 

36.3 

36.4 

36 .4 

36.4 

36.4 

36. 

>=  5000 

32.9 

37.5 

37.7 

37.7 

37.8 

37.8 

37  .8 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

3  7.4 

3  7  . 

>=  *4  500 

33.5 

38.6 

38.8 

38.8 

38.9 

38.9 

38  .9 

39.0 

39.1 

39.1 

39.1 

39.  1 

39, 
45 « 

>=  9000 

37.9 

99.8 

45.  1 

45.  1 

45.3 

45.3 

45.3 

45.4 

45.5 

45.5 

45.5 

4  5.5 

>=  3500 

90.9 

99.5 

49.8 

49.8 

SO.O 

50.0 

50.0 

50.1 

50.2 

50.2 

50.2 

5  0.  2 

60  . 

>=  3000 

96.5 

56.2 

56.  5 

56 . 6 

56.8 

56.6 

56  .8 

57.1 

5  7.2 

57.2 

57.2 

5  7.2 

57  . 

>=  2500 

51.9 

63.8 

64.  1 

64.2 

64.4 

64.4 

64  .5 

64.8 

64.9 

64  .9 

64  .9 

64.9 

64  . 

>=  2000 

5 P.  3 

73.1 

73.6 

73.7 

73.9 

73.9 

74  .0 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

7  4.? 

74. 
76  . 

>=  1800 

59.  l 

79.4 

75.  1 

75.3 

75.5 

75.5 

75.6 

75.9 

76.0 

76.0 

76. D 

7  6.0 

>=  1500 

62.9 

79.3 

80.3 

80.5 

80.  7 

80.7 

80  .8 

81.2 

81.3 

81.3 

8  1.3 

8  1.3 

£  1  . 

>=  1200 

63.5 

82.2 

83.3 

83.7 

84 . 0 

84.0 

84.3 

84 . 7 

64.8 

84.8 

84.8 

84.8 

64  . 

>=  1000 

69 . 7 

89.8 

86.  3 

86.7 

87.2 

87.2 

87.6 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

68  . 

>=  900 

69.9 

85.5 

87.  1 

87.6 

88.  1 

88.1 

88  .5 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

8  9.0 

99  • 

>=  800 

6  5.3 

86.9 

88.4 

89.0 

89.6 

89.6 

9r  .o 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90  . 

>=  700 

65.9 

86.7 

88.8 

89.6 

90. 7 

90.7 

91  .2 

91.6 

91.7 

91 .7 

9  1.7 

9  1.7 

4  1  . 

>=  600 

65.8 

87.3 

89.8 

90.6 

92.2 

92.2 

92.8 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

<T  "  , 

>=  500 

65.9 

87.9 

90.  1 

91.4 

92.9 

92.9 

93  .7 

94.3 

9  4.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94  . 

>=  900 

65.9 

87.5 

90.2 

91.5 

93.6 

93.7 

94  .6 

95.4 

95.5 

95.9 

96.0 

9  6.0 

96  . 

>=  300 

6  5.9 

87.6 

90.3 

91.7 

93.9 

94.0 

95.2 

96.2 

96.4 

97.0 

97.3 

9  7.3 

9  7  . 

>=  200 

65.9 

87.6 

90.4 

91.8 

94.0 

94.  1 

95.5 

96.5 

96.7 

97.4 

97.7 

9  7.7 

96  . 

>=  100 

6  5.9 

87.6 

90.4 

91.9 

94  .  1 

94.2 

95.5 

96.6 

96.8 

97.5 

97.8 

9  7.8 

98  « 

>=  0 

65.9 

87.6 

90.4 

91.9 

94  .  1 

94.2 

95  .5 

96.6 

96.8 

97.5 

97.8 

9  7.8 

98. 

TOT  ( 


59N  LONG.  :  22  358  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  MAY 
HOUR  :  o300  LST 


4 

>=5/8 

>  =  1/2 

>=5/16 

>=1  /4 

>=0 

5 

24.5 

24.5 

24.5 

24  .6 

24  .6 

3 

25.3 

25.3 

25.3 

25  .4 

25  .4 

1 

26.  1 

26.1 

26.1 

26  .2 

26  .2 

2 

26.2 

26.2 

26.2 

26  .3 

26.3 

2 

26.2 

26.2 

26.2 

26  .3 

26 .3 

7 

26.7 

26.7 

26.7 

26  .8 

26.8 

5 

27.5 

27.5 

27.5 

27  .6 

27  .6 

0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.1 

28 .1 

C 

31.0 

31  .0 

31.0 

\  31.1 

31  .1 

1 

35.  1 

35.1 

35.1 

'  35  .2 

35 .2 

4 

36.4 

36.4 

36.4 

36  .5 

36 .5 

9 

37.9 

37.9 

37.9 

38  .0 

38.0 

1 

39.  1 

39.1 

3’.1 

39  .2 

39  .2 

5 

45.5 

45.5 

45.5 

45  .6 

45  .6 

2 

50*  2 

50.2 

50.2 

50  .3 

50 .3 

,2 

57.  2 

57.2 

57.2 

57  .3 

57.3 

,9 

64.9 

64.9 

64.9 

65  .0 

65.1 

,3 

74.  3 

74.3 

74.3 

74  .4 

74 .5 

■  C 

76.0 

76.0 

76  .0 

76 .1 

76  .2 

,3 

81.3 

81.3 

81.3 

81  .4 

81  .5 

,8 

84.8 

84.8 

84.8 

84  .9 

85 .0 

,1 

88.1 

88.1 

88.1 

88  .2 

88 .3 

89.  0 

89.0 

89.0 

89 .1 

89  .2 

5 

9Q.  5 

90.5 

90.5 

90  .6 

90 .7 

,7 

91.7 

91.7 

91.7 

91  .8 

91  .9 

.  3 

93.  3 

93.4 

93.4 

93  .5 

93  .6 

6 

94.6 

94.7 

94.7 

94  .8 

94  .9 

.  G 

96.  0 

96.1 

96.1 

96  .2 

96 .3 

3 

97.  3 

97.4 

97.4 

97  .6 

97  .8 

7 

9  7.7 

98.2 

98.3 

98  .5 

98  .7 

.8 

97.8 

98.3 

98.4 

98  .9 

99.2 

>8 

97.8 

98.3 

98.4 

99 .1 

l  no  .0 

TOTAL 

NO.  OF 

OpS  : 

1033 

2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  XEELAVIK,  I C  £  LA  NO 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  6  3  5  9N  LONE.  ;  2  2  l 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCF 
(FROH  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

>  =  10 

UNLIMIT 

20.6 

>:2 0000 

21.4 

>  =  1 8000 

21.9 

>=16000 

22.  1 

>=i400C 

22.4 

>=1 2000 

22.6 

>=10000 

23.4 

>=  9000 

24.0 

>=  8000 

26.4 

>=  7000 

30.0 

>=  6000 

31.1 

>=  5000 

32.4 

>=  4500 

33.8 

>=  4000 

38.2 

>=  3500 

41.9 

>=  3000 

47.0 

>=  2500 

52.6 

>=  2000 

59.1 

>=  I 600 

60.4 

>=  1500 

64.? 

>=  1200 

65.9 

>=  1000 

67.  3 

>=  900 

67.  3 

>=  800 

67.6 

>=  700 

64.  1 

>=  600 

68.3 

>=  500 

68.4 

>=  400 

68.4 

>=  300 

68.5 

>=  200 

68.5 

>=  100 

68.5 

>=  0 

68.5 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


>-6 

>=  5 

>r4 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>-l  1/2 

>=1  1/4  >=i 

>=3/4 

>=5/  8 

>-1/2 

22.0 

22.0 

22.1 

22.  1 

22.1 

22  .2 

22.2 

22.2 

22.2 

22 .2 

22.2 

22.2 

22.9 

22.9 

23.0 

23.0 

23.0 

23.1 

23.1 

27.1 

23.1 

2  3.1 

2  3.  1 

23  1 

2  3.7 

2  3.  7 

23.8 

23.9 

23.9 

24.0 

24.0 

24. p 

24.0 

24.0 

24.0 

24 . 0 

23.9 

2  3.9 

24  .  C 

24.  1 

24.1 

24  .2 

24.2 

24.2 

24.2 

24.2 

24.2 

24 .2 

24.3 

24.3 

24 . 4 

24 . 5 

24.5 

24  .6 

24  .6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.5 

24.5 

24 . 6 

24.7 

24. 7 

24.8 

24.8 

24.8 

24.6 

24.8 

24.8 

24 , 8 

25.3 

2  5.3 

25.4 

25.5 

25.5 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

2  5.6 

25.6 

25.6 

25.9 

25.9 

26.0 

26  .  1 

26.1 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

2  8*5 

28.5 

28.6 

28.  7 

28.7 

28.8 

28.8 

28.8 

28.8 

28.6 

28.8 

28 .8 

33.1 

3  3.1 

33.2 

33.3 

33.3 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

73.5 

33.5 

34.5 

34.5 

34.6 

34 . 8 

3  4.5 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

3  5.0 

35.0 

36.0 

36.1 

36 . 2 

36 . 4 

36.4 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36  .6 

36.  6 

3  6  »  £> 

37.8 

37.9 

38  .  C 

38.2 

38.2 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38 . 3 

4  3.4 

43.6 

43.8 

44. C 

44.0 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

48.5 

48.7 

48 . 9 

49.  1 

49.1 

49  .4 

49.4 

49.4 

49.4 

4  9.4 

4  9.4 

49.4 

55.4 

55.7 

55.9 

56. 1 

5b.  1 

56.4 

5b  .4 

56 . 5 

56.4 

5  6.4 

56.4 

56.4 

6  2.8 

6  3.2 

63.5 

63.7 

63.7 

64 .1 

64.1 

64.1 

64.1 

6  4.1 

64.1 

64 . 1 

7  1  .Q 

7  1.6 

71.9 

72.  1 

72.2 

72  .6 

72.7 

72.7 

72.8 

7  2.8 

7  2.8 

12 .8 

73.2 

73.9 

74.  3 

74.5 

74.6 

75.0 

75.) 

75. 1 

75.2 

75.2 

75.  2 

75.2 

78.3 

79.2 

79.6 

80. 1 

80. 2 

60.8 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

8  1.1 

P  1  . 2 

8  0.7 

82.2 

82.9 

83.5 

8  3.5 

84  .2 

84.  M 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

64.6 

8  3.6 

85.3 

86.  C 

86.8 

8b. 9 

87  .6 

87.8 

87.8 

87  .9 

87  .9 

87.9 

88.0 

84.2 

85.8 

86  .  7 

87.6 

87.7 

de  .5 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

8  B.  8 

88.9 

85.3 

8  7.5 

e8.6 

89.5 

89.6 

90.7 

90.9 

90.9 

91  .0 

9  1  .0 

91.0 

91  .  1 

8  6.3 

8  8.6 

89  .9 

90.8 

90.9 

92.0 

9  2.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92 . 5 

86.7 

89. C 

9C.4 

91.4 

91.5 

93.0 

93.2 

93.7 

93.6 

93. b 

9  3.6 

93 . 7 

8  7.3 

ei.  p 

91.2 

92.6 

92.9 

94  .6 

95.2 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95 . 8 

8  7.5 
87.6 

9  G  .  C 
90.2 

91.6 

91.8 

93.2 

93.7 

93.5 

94.0 

99  .4 
96  .0 

96.0 

96.7 

96.1 

96.8 

96.5 

97.1 

96  .6 
97.2 

9b.  6 
97.2 

96.7 

97.4 

8  7.6 

90.2 

9  1.8 

93.7 

94.0 

96.0 

9b.  7 

96.9 

97 .6 

9  7.9 

97.5 

98.3 

8  7.6 

90.2 

«1  .  8 

93.7 

04. 1 

96 . 1 

96.6 

97.1 

97.8 

98.2 

98.2 

98.6 

8  7.6 

90.  2 

91.6 

93.7 

°4.  1 

96 .1 

96 .8 

97.1 

97.8 

98.2 

98.2 

98.6 

total  nc 


171  FT 


lonp. 


22  35W  ELEV.  : 

MONTH  :  HAT 
HOUR  :  0600  LST 


>-S/  8 


72-2 
2  3*  1 

24.0 
24.  2 

24.  t 

24.8 

25.  fc 

26.  2 

28.8 
33.5 
35.0 

36. 8 

38.3 
4  4.2 

49.4 

56.4 

64.1 

72.8 
75.  2 
8  1.1 

84.5 

97.9 
88.8 
9  1.0 

92.4 
9  3.6 
95.7 

96.6 

97.  2 

97.9 

98.2 

98.2 


>-1/2  >-5/16 


22.2 

22.2 

23.1 

23*1 

24.0 

24.0 

24.2 

24.2 

24.6 

24.6 

24.8 

24.8 

25.6 

25.6 

26.2 

26.2 

28  .8 

28.8 

33.5 

33.5 

35. Q 

35.0 

36.6 

36.6 

38.3 

78.3 

44.2 

44.2 

49.4 

49.4 

56.4 

56.4 

64.1 

64.1 

72.8 

72.8 

75.2 

75.2 

81.2 

81.2 

84 .6 

84 .6 

88.0 

88.0 

68.9 

88.9 

91  .1 

ol.l 

92  .5 

92.5 

93.7 

03.7 

9S.8 

95.8 

96.7 

9b. 7 

97.4 

97  .4 

98.3 

98 . 3 

98  .6 

98.8 

98.6 

06.8 

>^1  /4 

>:0 

22  .2 

22.3 

23.1 

23  .2 

24  .0 

24.1 

24  .2 

24 .3 

24  .6 

24  .7 

24  .8 

24 . 9 

25  .6 

25  .7 

26  .2 

26  .3 

28  .8 

28  .9 

33  .5 

33  .6 

35  .0 

35 .1 

36  .6 

36 .7 

38  .3 

78  .4 

44  .2 

44  .3 

49  .4 

49 .5 

56  .4 

56  .5 

64  .1 

64  .2 

72  .8 

72  .9 

75  .2 

75.3 

81  .2 

81.3 

64  .6 

84  .7 

64.0 

f>8 .1 

88.9 

89  ,0 

91  .1 

91.2 

92  .5 

92  .6 

93.7 

93  .8 

95  .8 

95  .9 

96  .7 

96  ,8 

97  .4 

o  7  .5 

98  .3 

98  .6 

99  .0 

99  .5 

99 .1 

ino  .0 

TOt*L  no.  Of  085 


10  17 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  tf-T.  :  63  59N  LONG.  : 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES! 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  r  4 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/  « 

>  = 

UNLIMIT 

20.  7 

21.9 

21.9 

21  .9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21  .9 

2  1  .9 

21.9 

2 

>=20000 

21.8 

23.1 

23.  1 

23.1 

23.  1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.  1 

2 

>=1 8000 

23.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

2 

>=16000 

23.  3 

25.3 

25.  3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

2 

>=14000 

23.5 

25.5 

25.5 

25. 5 

25.5 

25.5 

2S  .5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

2 

>=12000 

23.6 

25 . 7 

25.  7 

25.7 

2  5.7 

25.  7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.  7 

2 

>=10000 

24.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

2< 

>=  9000 

24.5 

26  .7 

26.  7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.  7 

2i 

>=  8000 

27.5 

30.0 

30.0 

30 .0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

3  Q.o 

30.  0 

31 

>=  T  000 

31.7 

35.0 

3S.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

3! 

>=  6000 

32.4 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35 .8 

35.8 

35.8 

3! 

>=  5000 

33.9 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.3 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

3 

>=  4500 

34.9 

39.1 

39.  1 

39.1 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

39.2 

3« 

>=  4000 

38.5 

43.7 

43.7 

43.7 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

4  3.8 

43.8 

4  3.8 

4  3.8 

4: 

>=  3500 

4  1.2 

47.0 

47.0 

47.0 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

4' 

>=  3000 

45.7 

53.1 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.6 

5  3.6 

53.6 

53.6 

5  3.6 

5: 

>  =  2500 

52.4 

61.7 

62.  1 

62.  1 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62  .4 

62.4 

62.4 

61 

>=  2000 

59.1 

70.9 

71.6 

71.6 

71.9 

71.9 

72.0 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.  2 

71 

>=  1600 

60.6 

72.7 

73.5 

73.5 

73.9 

73.9 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.  1 

71 

>=  1500 

65.  3 

79.5 

80.8 

81.2 

81.6 

81.6 

81.7 

81.8 

6  1  .8 

81.9 

82  .c 

82.0 

e; 

>=  1200 

67.3 

83.0 

84.5 

85.0 

85.5 

85.5 

85  .6 

85.7 

85.7 

85.8 

85.9 

85.9 

8! 

>=  1000 

68.5 

85.6 

87.3 

87.9 

88.4 

88.4 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

85 

>=  900 

68. S 

86.3 

88.0 

88.6 

89.  3 

89.3 

89.6 

89.7 

89.7 

89.9 

90. 0 

90.0 

9C 

>=  300 

69.  3 

87.6 

89. 7 

90.3 

91 . 2 

91.3 

91  .6 

91.7 

91.7 

91.9 

92.0 

92.0 

92 

>=  700 

69.5 

88.2 

90.  6 

91 .4 

92.  3 

92.4 

93.0 

93.3 

93.3 

93.5 

93.6 

9  3.6 

93 

>=  600 

69.8 

89.0 

91.4 

92.4 

93.6 

93.7 

94  .5 

94.8 

9«.8 

95.0 

95.1 

95.  1 

95 

>=  500 

69.8 

89.2 

91.6 

92.7 

94.  1 

94.2 

95.0 

95.4 

95.4 

95.7 

’5.8 

95.8 

9! 

>=  400 

69.9 

89.6 

92.  1 

93.5 

95.0 

95.4 

96  .6 

97.0 

97.2 

97.8 

98.1 

98.1 

9( 

>=  300 

69.9 

89.8 

92.4 

93. 8 

95.4 

95.9 

97.1 

97.5 

97.7 

98.3 

98.6 

98.6 

9{ 

>3  ZOO 

69.9 

89.8 

92.4 

93.8 

95.4 

95.9 

97  .2 

97.7 

9  7.9 

98.5 

98.9 

98.9 

95 

>=  100 

69.9 

89.8 

92.4 

93.8 

95.4 

95.9 

97.2 

97.7 

97.9 

98.5 

98.9 

98.9 

95 

>=  0 

69.9 

89.8 

92.4 

93.8 

95.4 

95.9 

97.2 

97.7 

97.9 

96.5 

98.9 

98.9 

95 

101 


LONG.  :  22  35N  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  HAT 
HOUR  :  0900  L  ST 


>:  5/ f  y:T/r  5:5  716  ?=T74  5-  IT 


21.9 
23.  1 
25.0 
25.3 

2  5  .  "5 

25.  7 
26.2 

26.  7 
30.0 
35.0 

3  S.  8 

37.8 
39.  2 
9  3.8 
97.2 

53.6 

62.9 
72.  2 
79.  1 
82.0 
85.  9 
89.  0 

90.0 
92.0 
93.  6 
95.  1 

95.8 
98.  1 

98.6 

98.9 
98.9 
98.9 


21.9 

23.1 
25.0 

25.3 

“  25.5 

25.7 

26.2 

26.7 
30.0 
3S.0 

35.8 

37.8 

39.2 

93.8 

97.2 

53.6 

62.9 

72.2 

79.1 
82.0 

85.9 
89.0 
90.0 
92.0 

93.6 

95.1 
95.8 

98.1 

98.6 

99.2 

99.3 

99.3 


21.9 

21 

.9 

23.1 

23 

.1 

25.0 

25 

.0 

25.3 

25 

.3 

25.5 

25  .5 

25.7 

25 

.7 

26-2 

26 

.2 

26.7 

26 

.7 

30.0 

30 

.0 

35.0 

35 

.0 

35.8 

35 

.8 

37.8 

37 

.8 

39.2 

39 

.2 

93.8 

93 

.8 

97.2 

97 

.2 

53.6 

53 

.6 

62.9 

62 

.4 

72.2 

72 

.2 

79.1 

79 

.1 

82.0 

82 

.0 

85.9 

85 

.9 

89.0 

89 

.0 

90.0 

90 

•TT 

92.0 

92 

.0 

93.6 

93 

.6 

95.1 

95 

.1 

95.8 

95 

.8 

98.1 

98 

.1 

98.6 

98 

.6 

99.2 

99 

.2 

99.3 

99 

.5 

99.3 

99 

.5 

21  .9 

23.1 
25.0 

25 .3 

25  .5 

25.7 

26  .2 
26  .  7 
30  .0 
35  .0 

35.8 
37  .8 
39  .2 

93.8 

97.2 

53.6 
62  .4 
72  .2 

79.1 
82.0 
85  .9 
89  .0 
90.0 

92  .0 

93  .6 

95.1 

95.6 

98.1 

90.6 

99.3 
9  V  .7 

100  .0 


TOTAL  NO.  OF  OBS  :  1029 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEEL  ft VI K (  ICELAND 
PER IOO  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  : 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CIlLING 

>  =  in 

>  =  6 

>=  5 

>:9 

>=  3 

VISIBILITY  1STATUTE  MILES) 

>=2  1/2  >=2  >= 1  1/2  >=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

UNLIMIT 

20.  3 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

2  2.8 

>=20000 

21.3 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

?  3  .ft 

>=18000 

22.  1 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.  D 

25. D 

>=16000 

>=1400o 

22.6 

23.2 

25.5 

26.1 

25.5 

26.1 

25.5 
26 . 1 

25.5 

26.1 

25.5 

2  6.1 

25.5 

26.1 

25.5 

26.1 

25.5 

26.1 

25.5 
26 . 1 

25.5 

?h  .  1 

>=12000 

23.3 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

>=1 0000 

23.  7 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26  .6 

26.6 

26.6 

26.6 

-6 

>=  9000 

23.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

>=  8000 

26.9 

29.8 

29.8 

29  .8 

29 .8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

2  9.fi 

>=  7000 

30.8 

39.9 

39.9 

39.9 

34.9 

34.9 

34  .9 

34.9 

34.9 

3 <4  .9 

34.9 

>=  6000 

31.7 

36.0 

36. 0 

36.  C 

36.0 

36.0 

36  .0 

36.0 

36.0 

36 .0 

3  6  .n 

>=  5000 

33.0 

37.7 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

3  7.fi 

>=  9  500 

33.9 

36 .8 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

36.9 

38 .9 

3  ft  .9 

>:  9000 

it§  j 

91.9 

92.0 

82. G 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

4  2  .  o 

4  2.0 

>=  3500 
>=  3000 
>=  2500 

38.8 

95.9 
53.  I 

95.1 
52.5 

62.1 

95.2 

52.6 

62.9 

85.3 

52.8 

62.6 

45.3 

52.8 

62.6 

45.3 

52.8 

62.6 

45.3 

52.8 

62.6 

45.3 

52.8 

62.6 

45.3 

52.8 

62.6 

45.3 

52.8 

62.6 

45.3 
52.8 
62  .6 

>=  2000 

6  1  •  <? 

72.5 

72.9 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

7  3  .6 

>=  1800 

62.0 

73.9 

79.8 

79.9 

75.  1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

>=  1500 

66.9 

81.1 

81.9 

82.9 

82.7 

82.  7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

8  2.8 

>=  1200 

68.9 

85.2 

86.9 

87.0 

87.  3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

8  7.4 

>=  1000 

70.  1 

87.5 

89.0 

89.6 

90.  1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

9C  .3 

9  n .  3 

>:  900 

7  0  •  6 

88.9 

90.  3 

91.0 

91.5 

91.5 

91.7 

91.8 

9  1.8 

9j  .9 

91.9 

>=  800 

70.9 

89  .6 

91.6 

92 . 8 

93.  1 

93.2 

93.6 

93.7 

93.7 

93.8 

9  3.8 

>=  700 

7  1  •  l 

90.0 

92.2 

93.0 

93.9 

94.0 

94  .6 

94.7 

94.7 

94.8 

9  4.8 

>-  600 

71.3 

90.3 

92.  7 

93.6 

94.8 

94.9 

95  .6 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

>=  500 

71.5 

90.5 

92.9 

99.2 

95.7 

95.8 

96.5 

96.8 

96.9 

97.1 

9  7.1 

>=  900 

7  l  •  $ 

90.5 

92.9 

94.9 

96.0 

96.1 

97.1 

97.6 

97.7 

98.0 

9  8.3 

>=  300 

71.5 

90.5 

92.9 

99 . 9 

96.  1 

96.2 

97.3 

97.9 

98.0 

98.4 

98.8 

>=  200 

7  1  •  5 

90.5 

92.9 

94.9 

96.  1 

96.2 

97.3 

97.9 

98.0 

98*6 

9  9.1 

>3‘**  100 

71.5 

90.5 

92.9 

99.9 

96.1 

96.2 

97.3 

98.0 

98.2 

98.8 

99.3 

>-  0 

7  J  •  5 

90.5 

92.9 

99 . 4 

96.  1 

96.2 

97.3 

98.0 

98.2 

98  .8 

99  .4 

>=5/8  >  =  1/ 


22.8 

22. 

23.8 

23. 

2  5.0 

25. 

25.  5 

25. 

26.  1 

26. 

26.  2 

26. 

26.  6 

26. 

26.  9 

26. 

29.  8 

29. 

34.9 

34. 

36.0 

36. 

37.8 

37- 

38.9 

38. 

42.0 

42. 

45.3 

45. 

52.8 

52. 

62.6 

62. 

73.6 

73.1 

75.2 

75. 

82.  8 

82.1 

87.  4 

87.' 

90.3 

90. 

91.9 

9l.‘ 

93.8 

93. ( 

94.8 

94 .1 

95.9 

95.' 

97.1 

97. 

98.3 

98  .< 

98.8 

99.1 

99.  1 

99. 

99.3 

99.1 

99.4 

99. 

TOT  Al 


:  63  S9N  LONG.  :  22  35N  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  ML Y 
HOUR _ :  1200  L S T 


>=3/9 

>=5/8 

>  =  1/2 

22  .8 

22.8 

22.8 

23.8 

23.  8 

23.8 

25.0 

25.0 

25.0 

25.5 

25.  5 

25.5 

i  26.1 

26.  1 

26.1 

26  .2 

26.  2 

26.2 

26.6 

26.6 

26.6 

26.9 

26.  9 

26.9 

29.8 

29.  8 

29.8 

39.9 

39.9 

39.9 

36.0 

36.0 

36.0 

37.8 

37.8 

37-8 

'  38.9 

38.9 

38.9 

<*2.0 

92.0 

92.0 

<*5.3 

95.  3 

95.3 

52.8 

52.8 

52.8 

6  2.6 

62.6 

62.6 

73.6 

73.6 

73.6 

75.2 

75.2 

75.2 

82.8 

82.8 

82.8 

87.9 

87.9 

87.9 

90.3 

90.  3 

90.3 

9  1.9 

9  1.9 

91.9 

9  3.8 

93.  8 

93.8 

99.8 

99.8 

99.8 

95.9 

95.9 

95.9 

97.1 

97.1 

97.1 

98.3 

98.  3 

98  .9 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.  1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99  .<♦ 

99.  9 

99.7 

TOTAL 


>=5/16 

>=1/9 

>=0 

22.8 

22.8 

22 .8 

23*8 

23.8 

23.8 

25.0 

25  .0 

25  .0 

25.5 

25  .5 

25.5 

26. 1 

"26 .1 

26 .1 

26.2 

26  .2 

26.2 

26.6 

26  .6 

26.6 

26.9 

26  .9 

26  .9 

29.8 

29  .8 

29.8 

39.9 

39  .9 

39  .9 

36.0 

36.0 

36  .Q 

37.8 

37  .8 

37 .8 

38  .9 

38  .9 

38-9 

92.0 

92  .0 

92.0 

95.3 

95.3 

95.3 

52.8 

52  .8 

52  .6 

62.6 

62.6 

62  .6 

73.6 

73.6 

73  .6 

75.2 

75  .2 

75.2 

82.8 

82.8 

82  .6 

87.9 

87  .9 

87.9 

90.3 

90.3 

90 .3 

92 .0 

92.0 

92  .0 

93.9 

9  3  .9 

93  .9 

99.9 

99  .9 

99  .9 

96.0 

96  .0 

96  .0 

97.2 

97  .2 

97  .2 

98.5 

90.5 

98.5 

99".  1 

99  .1 

99.1 

99.5 

99  .5 

99.6 

99.8 

99  .8 

99.9 

99.9 

99  .9 

100  .0 

NO.  OF 

OBS  : 

10  19 

T 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


0162QI  S  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  ;  63  59N  LONG. 

PERIOD  OF  RECORD  s  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
t  CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  ISTATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>=4 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2  “> 

=  1  1/4 

>=1 

>=3/4 

>=5/  8 

UNL IMIT 

19.7 

21.8 

21.9 

22.0 

22. 1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.  1 

>=20000 

20.9 

23.2 

23.3 

23.4 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

>=1 8000 

21.7 

24  .4 

24.5 

24.6 

24 . 7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.  7 

>=16000 

22.0 

24.7 

24.8 

24 .9 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

>=14000 

22.6 

25.3 

25.4 

25.5 

25.6 

25.6 

25  .6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

>=12000 

22.8 

25.5 

25.6 

25.7 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25. e 

25.8 

25.8 

25.8 

>=10000 

22.9 

25.6 

25.7 

25.8 

25.9 

25.9 

25  .9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

>=  9000 

23.2 

26.0 

26.  1 

26.2 

26.  3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

>=  8000 

26.2 

29.1 

29.3 

29.4 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.  5 

>=  7000 

29.7 

33.4 

33.6 

33.7 

33.8 

33.8 

33  .8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

>=  6000 

3C.4 

34.1 

34.3 

34 .4 

34. 5 

34.5 

34  .5 

34.5 

34.5 

34.5 

34. S 

34.  5 

>=  5000 

32.  1 

35.9 

36.  1 

36.2 

36 . 3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.  3 

>=  4500 

32.8 

37.1 

37.  3 

37.4 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

>:  4000 

36.4 

42.0 

42.2 

42-4 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

>=  3500 

38.7 

4  5.6 

45.9 

46.1 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

>=  3000 

44.2 

52.0 

52.5 

52.7 

52.8 

52.3 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

>=  2500 

51.9 

61  .6 

62.  1 

62.4 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

6  2.6 

62.6 

>=  2000 

59.4 

71.0 

72.0 

72.5 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

>=  1600 

60.  1 

72.2 

73.2 

73.6 

73.7 

73.3 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

>=  1500 

64.8 

79.2 

80.  3 

80.9 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

>=  1200 

66.9 

82.8 

84.3 

85.0 

85.  3 

85.3 

85  .5 

85.6 

85.6 

85*6 

8  5.6 

85.6 

>=  1000 

68.0 

85.2 

87.2 

88.2 

88.7 

88.8 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

>=  900 

68.3 

85.7 

88.1 

89.1 

89.7 

89.8 

90.1 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

>:  800 

68.7 

86.7 

89.4 

9t.  .  7 

91 . 5 

91.6 

92.0 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.  5 

>=  700 

68.8 

87.1 

90.4 

91 . 7 

92.7 

92.8 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

>=  bOO 

69.  1 

87.6 

90.9 

92.4 

93.5 

93.6 

94  .3 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

94. 9 

>=  500 

69.4 

88.  Q 

91.3 

92.9 

94.5 

94.7 

95  .6 

96.3 

96.3 

96.5 

96.6 

96.6 

>=  400 

69.4 

88.2 

91.6 

93.2 

94.  P 

95.0 

96  .0 

96.7 

96.7 

97.2 

97.3 

97.  3 

>=  300 

69.4 

88.2 

91.6 

93.3 

94.9 

95.1 

96.1 

96.9 

96.9 

97.6 

9  8.2 

98.  2 

>=  200 

69.4 

88.2 

91.6 

93. 3 

94 .9 

95.1 

96.1 

97.0 

97.0 

97.8 

98.6 

98.7 

>=  100 

6°. 4 

88.2 

91.6 

93.3 

94 . 9 

95.1 

96.1 

97.0 

97.0 

97.8 

98.7 

98.8 

>=  0 

69.4 

88.2 

91.6 

93. 3 

94 . 9 

95.1 

96 .1 

97.0 

97.0 

97.8 

98.7 

98*8 

63  S9N  LONG.  :  22  35W  ELEV .  :  171  FT 

HONTH  :  HAY 

_ _ HOUR _ :  j500  LST 


>=3/4  >=5/  8  5=1/2  >-5/16  >=I  /9  >=  n 


22.1 

22.  1 

22.1 

23.5 

23.5 

23.5 

2  4.7 

29.  7 

29.7 

25.0 

25.0 

25.0 

25.6 

25.6 

25.8 

25.8 

25.8 

25.9 

25.9 

25.9 

26.3 

26.3 

26.3 

29.5 

29.  5 

29.5 

33.8 

33.8 

33.8 

39.5 

34.5 

39.5 

36.3 

36.3 

36.3 

37.5 

37.5 

37. S 

92.5 

92.5 

92.5 

96.2 

96.  2 

96.2 

52.8 

52.8 

52.8 

6  2.6 

62.6 

62.6 

72.7 

72.7 

72.7 

73.8 

73.8 

73.8 

81.2 

81.2 

81.2 

85.6 

85.6 

85.6 

89.5 

89.5 

89.5 

90.5 

90.5 

90.5 

92  .5 

92.  5 

92.6 

93.8 

93.8 

93.9 

99.9 

99.9 

95.0 

96.6 

96.  6 

96.8 

97.3 

97.3 

97.6 

98.2 

98.  2 

98.5 

98.6 

98.7 

99.1 

98.7 

98.8 

99.2 

98.7 

98*8 

99.2 

22.1 

22 .1 

22 .1 

23.5 

23.5 

23.5 

24.7 

24  .7 

24  .7 

25.0 

25  .0 

25.0 

75.S 

25  .T" 

7S.T 

25.8 

25  .8 

25  .8 

25.9 

25  .9 

25  .9 

26.3 

26  .3 

26 .3 

29.5 

29  .5 

29  .5 

33.8 

33  .8 

33.8 

34.5 

34  .5 

34  .  5 

36.3 

36  .3 

36 .3 

37.5 

37.5 

37-5 

42.5 

42  .5 

42  .5 

46.2 

46  .2 

46  .2 

52.8 

52.8 

52  .8 

62.6 

62  .6 

62.6 

72.7 

72  .7 

72.7 

73.8 

73.8 

73.8 

81.2 

81  .2 

81  .2 

85.6 

85  .6 

85  .6 

89.5 

89  .5 

89.5 

90.5 

90.5 

90.5 

92.6 

92  .6 

92  .6 

93.9 

93.9 

93.9 

95.0 

95  .0 

95  .0 

96.8 

96  .8 

96  .8 

97.6 

97  .6 

97  .6 

98.5 

98  .5 

98.5 

99.1 

99  .3 

99.3 

99.3 

99  .8 

99  .9 

99.3 

99  .8 

100  .0 

TOfAL  NO.  OF  OPS  :  1017 


?  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFlAvIK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORD  ;  1949-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG 


CEILING 

UNL I  NIT 
>=2  0000 
>=18000 
>=16000 
>=19000 
>=12000 
>=10000 
>=  9000 
>=  8000 
>=  7000 
>=  6000 
>=  5000 
>=  4500 
>=  4000 
>=  3500 
>=  3000 
>=  2500 
>=  2000 
>=  1800 
>  =  1500 
>=  1200 
>=  1000 
>=  900 

>=  800 
>=  700 

>=  600 
>=  500 

>=  400 

>=  300 

>=  200 
>=  100 
>=  0 


PERCENT  A6f  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
1FR0M  HOURLY  OBSERVATIONS! 

VISIBILITY  1STATUTE  MIlES) 

>=1  1/4  >z  l 


>  =  10 

>  =  6 

20.6 

23.0 

21.5 

24.1 

22.5 

25.5 

22.7 

25.7 

23.  3 

26.3 

23.6 

26.5 

24.5 

27.4 

25.3 

28.2 

28.3 

31.7 

32.0 

36.8 

32.8 

37.7 

34.0 

38.9 

35.1 

40.2 

38.2 

44.0 

4  1.1 

47.7 

46.5 

54.4 

54.1 

64.4 

6  C  •  0 

72.3 

60.9 

73.3 

64.  S 

78.9 

66.4 

82.3 

67.  1 

84.8 

67.  3 

85.5 

67.7 

86.4 

68.1 

87.4 

68.1 

87.5 

68. 1 

87.7 

68.1 

87.9 

6  8.1 

87.9 

68.1 

87.9 

68.  1 

87.9 

68.1 

87.9 

>=  5 

>  T4 

23.0 

23.1 

24.  1 

24.2 

25. 5 

25.6 

25.7 

25.9 

26. 3 

26.5 

26.5 

26 . 7 

27.4 

27.6 

28.2 

28.4 

31.7 

31.9 

36.8 

37.1 

37.7 

38.0 

38.9 

39.3 

40.2 

40 . 7 

44.1 

44 . 5 

47.8 

48 . 3 

54.6 

55.2 

64.8 

65.4 

72.8 

73.4 

73.  7 

74.4 

79.7 

80.6 

83.5 

84.6 

86.4 

87.7 

87.3 

88.6 

88.2 

89.8 

89.4 

91.1 

89.6 

91 . 3 

90.  1 

92.1 

90.  3 

92.4 

90.  3 

92.4 

90.  3 

92 . 4 

90.  3 

92.4 

90.  3 

92.4 

23.1  23.1 

24.2  2 4.2 

25.6  25.6 

25.9  25.9 

26.5  26.5 

26.7  26.7 

27.6  27.6 

28.4  28.4 

31.9  31.9 

37.1  37.1 

38.0  38.0 

39.4  39.4 

40.8  40.8 

44.6  44.6 

48.5  46.5 

55.4  55. 4 

65.6  65.6 

73.7  73.7 

74.8  74.8 

81 . 1  81.1 

85.3  85.3 

88.8  88.8 

89.7  89.7 

91.1  91.1 

92.6  92.6 

<53.2  93.2 

94.1  9.2 

94.6  94.7 

94.7  94.8 

94 . 7  94.8 

94 . 7  94. a 

94.7  94.8 


>  =  ? 

>=  1  1/2 

23.1 

23.1 

24  .2 

24.2 

25.6 

25.6 

25.9 

25.9 

26  .5 

26  .  S 

26.7 

26.7 

27.6 

27.6 

28.4 

28.4 

31  .9 

31.9 

37.1 

37.1 

38  .0 

38.0 

39  .4 

39.4 

40.8 

40.8 

44  .6 

44.6 

48.5 

48.5 

55.4 

55.4 

65.6 

65.6 

73.9 

73.9 

75.n 

75.0 

81.3 

81.3 

85.5 

85.5 

89.2 

89.3 

90.1 

90.2 

91  .5 

9  l  .6 

93.3 

93.5 

94  .0 

94.3 

95.2 

96.6 

96.2 

96.7 

96.3 

97.0 

96  .4 

97.1 

96.4 

97.1 

96  ,4 

97.1 

2  3.1 

23.1 

24.2 

24.2 

25.6 

25.6 

25.9 

25.9 

26.5 

26.5 

26.7 

26.7 

27.6 

27.6 

2e.4 

28.4 

3  1.9 

31.9 

37.1 

37.1 

38.0 

38.0 

39.4 

39.4 

40.8 

40.8 

44.6 

44.6 

48.5 

48.5 

55.4 

55.4 

65.6 

65.6 

73.9 

73.9 

75.0 

75.0 

8  1.3 

81.3 

85.5 

85.5 

89.3 

89.4 

90.2 

90.3 

91  .7 

91  .8 

9  3.6 

93.7 

94.4 

94.5 

9  s.  .  8 

96.0 

96.9 

97.1 

97.1 

97.6 

97.4 

98.0 

9  7.4 

98.1 

9  7.4 

98.1 

>=  3/4 

>=  5/  8 

25.1 

23.  1 

24  .2 

24.2 

25.6 

25.  6 

25.9 

25.  9 

26.5 

26.5 

26.7 

26.7 

27.6 

27.6 

28.4 

28.4 

3  1.9 

31.9 

37.1 

37.  1 

38.0 

38.0 

39.4 

39.4 

40.8 

40.8 

44.6 

44.6 

48.5 

48.  5 

55.4 

55.4 

6  5*6 

65.6 

73.9 

73.9 

75.0 

75.  0 

8  1.3 

8  1.3 

85.5 

85.5 

89.4 

89.4 

90.3 

90.  3 

9  1  .8 

91.8 

9  3.7 

93.  7 

94.6 

94.6 

96.1 

96.  1 

97 

9  7.4 

97.9 

97.9 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.  5 

.  :  22 


>  =  1/2 

23.1 

24.2 

25.6 
25.9 

26.5 

26.7 
2  7.6 

28.4 
31  .9 

37.1 
38.0 

39.4 

40.8 

44.6 

48.5 

55.4 

65.6 
7j.9 
75.0 

81.3 

85.5 

89.4 
90.3 
91  .9 

93.7 

94.6 

96.1 

97.5 
98.0 

98.5 

99.1 
99.1 


total  n 


3  59N  LONG. 


22  35 U  t  Lt  V  • 
MONTH  : 
HOUR  : 


:  171  FT 

MAY 

1800  LST 


3  /4 

>:5/  8 

>n/2 

>-5/16 

/4 

'.1 

23-  1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

4  .2 

24.  2 

24.2 

2**. 2 

24.2 

24  .2 

5.6 

25.  6 

25.6 

25.6 

25  .6 

25  .6 

S  .9 

25.9 

25.9 

25.9 

25  .9 

25.9 

6.5 

26.  5 

26.5 

26.5 

26  .5 

26.5 

t  .  7 

26.  7 

26.7 

26.7 

26  .7 

26  .7 

7.6 

27.6 

2  7.6 

27.6 

27  .6 

27.6 

8 .4 

28.4 

28.4 

28.4 

28  .4 

28  .4 

1  .9 

31.9 

31  .9 

31.9 

31  .9 

31  .9 

7 . 1 

37.  1 

37.1 

37.1 

37.1 

37 . 1 

r  •  0 

38.0 

38.0 

36.0 

38  .0 

18  .0 

9  .4 

19.4 

39.4 

39.4 

39.4 

39 .4 

G.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40  .8 

40.8 

8  .6 

44.6 

44.6 

44.6 

44  .6 

44  .6 

8.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48  .5 

48.5 

5.4 

55.  4 

55.4 

55.4 

55  .4 

55  .4 

8.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65  .6 

65  .6 

3.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

1  .0 

75.  0 

75.0 

T5.d 

75.0 

75  .0 

1  .3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81  .3 

5.5 

85.5 

85.5 

85.5 

65.5 

65.5 

9.4 

89.  4 

89.4 

89.4 

89  .4 

89  .4 

r  .3 

90.  3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

1  .8 

91.8 

91.8 

91.8 

9  1  .8 

91  .8 

8.7 

93.  7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

4  .6 

94.6 

94.6 

94.6 

94  .6 

94  .6 

6.1 

96.  1 

96.1 

96.1 

96  .1 

96 .1 

7.4 

9  7.4 

97.5 

97.5 

97  .5 

97.5 

7.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98  .3 

98.3 

P.3 

98.3 

98.5 

98.6 

98  .8 

98  .8 

P.5 

98.  5 

99.1 

99.2 

99  .4 

99  .5 

P  .5 

98.5 

99.1 

99.2 

99  .4 

100  .0 

total  no.  of  Ops 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 

CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONOITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  6  3  59N  LONG.  :  22  3 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


TETlTng 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  6 

UNLIHIT 

21.1 

26.2 

26.3 

26.6 

>= 

20000 

22.1 

25.7 

25.8 

25.9 

>= 

18000 

23.2 

27.6 

27.  5 

27.6 

>= 

16000 

23.6 

27.6 

27.7 

27.6 

>= 

16000 

23.9 

28.2 

28.  3 

28.6 

>= 

12000 

26.5 

28.9 

29.0 

29.1 

>= 

10000 

25.  1 

29.5 

29.6 

29.7 

>r 

9000 

25.7 

30.2 

30.  3 

30.6 

>z 

8000 

28.1 

33.0 

33.2 

33.3 

>z 

7000 

32.2 

37.9 

38.1 

38.2 

>= 

6000 

3  2.6 

38.6 

38.6 

38.8 

>= 

5000 

36.6 

60.5 

60.8 

61.0 

>: 

6500 

35.7 

61.9 

62.3 

62. S 

>= 

6000 

39.2 

66.2 

66.  7 

67.0 

>- 

3500 

62.3 

69.9 

50.6 

50.8 

>= 

3000 

67.5 

56.8 

57.6 

57.8 

>= 

2500 

52.7 

66.1 

65.0 

65.6 

>= 

2000 

58.5 

72.3 

73.  7 

76.1 

>= 

1  800 

59.3 

76.1 

75.7 

76.  1 

>r 

1500 

62.2 

78.7 

80.9 

81.5 

>= 

1200 

63.2 

80.6 

83.0 

83.8 

>= 

1000 

66.0 

82.5 

85.9 

87.0 

>z 

900 

66.  1 

82.9 

86.6 

e7.s 

>z 

eoo 

66.5 

83.6 

87.  1 

88.6 

>z 

700 

66.6 

86.3 

87.9 

89.6 

>= 

600 

66.6 

86.5 

88.  1 

89.6 

>z 

500 

66.6 

86.8 

88.6 

90.0 

>z 

600 

66.6 

86.9 

88.5 

90. 3 

>= 

300 

66.7 

85.1 

88.8 

90.6 

>z 

200 

66.7 

85.1 

88.8 

90.6 

>  = 

100 

66.7 

85.1 

88.8 

90.6 

>z 

0 

66.7 

85.1 

88.8 

90.6 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=  1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=  3  /  4 

>  =  S/8 

>  =  1/2 

26.6 

24.4 

24  .4 

24.4 

24.4 

24  .4 

24  .4 

24.  4 

24.4 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.  9 

25.9 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27  .e 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

28.6 

28.4 

28  .4 

28.4 

2  8.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29  .1 

29.1 

29.1 

29.  1 

29.1 

29.7 

29.7 

29  .7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.  7 

29.7 

30. 4 

30.4 

30  .4 

30. 4 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

30.4 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

38 .2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

3e  .2 

38.2 

38.2 

38. 8 

38.3 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

38.8 

41.0 

41.0 

4  1  .0 

41.0 

4  1.0 

41  .0 

4  1  .0 

41.0 

41  .0 

42 . 5 

42.5 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

47.0 

47.0 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.  1 

47.1 

50.8 

50.3 

50  .9 

50.9 

50.9 

50.9 

5D.9 

50.  9 

50. 9 

57.8 

57.8 

58  .0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

65.4 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

74.2 

74.2 

74  .4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

76 . 2 

76.2 

76  .4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

81.9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.  1 

82.1 

84 . 2 

84.2 

84  .5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.  5 

e4 .5 

87.6 

87.6 

88  .0 

88.0 

88.0 

88  .D 

88.0 

88.0 

88.0 

88.  1 

88.1 

88  .6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

89.3 

89.4 

89.9 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.  1 

90.1 

90.6 

90.8 

91  .6 

91.6 

91.6 

91.8 

9  1.8 

91.8 

91  .8 

91.2 

9  1.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.8 

92. B 

92.8 

92.8 

92.  1 

92.3 

93.6 

94.0 

94.0 

94 .4 

94.4 

94.4 

94.4 

92.7 

92.9 

94  .2 

95.0 

95.0 

95  .4 

95.5 

95.5 

95.5 

93.2 

93.4 

y5 .0 

95.9 

96.0 

96.9 

97.2 

97.2 

97.4 

93.  3 

93.5 

95.1 

96.1 

96.2 

97.3 

97.7 

97.7 

98.1 

’3.3 

93.5 

95.1 

96.1 

96.2 

97.3 

97.7 

97.7 

98.3 

93. 3 

93.5 

95.1 

96.1 

96.2 

97.3 

97.7 

97.7 

98.3 

TOTAL  NO, 


I 


171  FT 


59N 


LONG.  :  22  356  ELEV.  : 

MONTH  s  MAY 
HOUR  :  2100  Lj^T 


/8 

>=  S/  8 

>  =  1/2 

.8 

28.8 

28.8 

.9 

25.9 

25.9 

.6 

27.6 

27.6 

.8 

27.8 

27.8 

-.8 

28.  8 

28.8 

'.1 

29.  1 

29.1 

'.7 

29.7 

29.7 

30.8 

30.8 

!.3 

33.3 

33.3 

'.2 

38.  2 

38.2 

i.8 

38.8 

38.8 

1.0 

8  1.0 

81  .0 

?  .6 

82.6 

82  .6 

t  .1 

8  7.1 

87.1 

:  .9 

50.  9 

50.9 

s.o 

58.0 

58.0 

5.6 

65.6 

65.6 

1*  .8 

78.8 

78.8 

b  .9 

76.8 

76.8 

2.1 

82.  1 

82.1 

8.5 

88.5 

88  .5 

8.0 

88.  0 

88.0 

5  .6 

88.6 

88.6 

0.1 

90.  1 

90.1 

1  .8 

91.8 

91  .8 

2.8 

92.  e 

92.8 

8.8 

98.8 

98.8 

5.5 

95.5 

95.5 

7.2 

97.2 

97.8 

7.7 

97.7 

98.1 

7.7 

97.  7 

98.3 

7  .7 

97.7 

98.3 

TOTAL 

=  5/16 

>=1/8 

>=0 

28  .8 

28  .8 

28  .8 

25.9 

25.9 

25  .9 

27.6 

27  .6 

27  .6 

27.8 

27  .8 

27  .8 

28.8 

28  .8 

28  .8 

29.1 

29  .1 

29.1 

29.7 

29.7 

29.7 

30.8 

30.8 

30 .8 

33.3 

33  .3 

33.3 

38.2 

38  .2 

38  .2 

38.8 

38  .8 

38  .8 

81.0 

81  .0 

81  .0 

82.6 

82  .6 

82  .6 

87.1 

87  .1 

87 .1 

50.9 

50.9 

50 .9 

58.0 

58.0 

58 .0 

65.6 

65  .6 

65  .6 

78.8 

78  .8 

78  .8 

76.8 

76  .8 

76  .8 

82.1 

82.1 

82 .1 

88.5 

88  .5 

88  .5 

88.0 

88  .0 

88  .0 

88.6 

88  .6 

88  .6 

90.1 

90 .1 

90 .1 

91.8 

91  .8 

91  .8 

92.8 

92  .9 

92 .9 

98.8 

98  .5 

98.5 

95.5 

95  .6 

95  .6 

97.8 

97  .5 

97  .5 

98.1 

98  .3 

98 .3 

98.8 

99.0 

99.5 

98.8 

99  .0 

100 .0 

NO.  OF 

OPS  : 

1028 

2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  ;  63  5 9 N  LONG.  :  22  3CW 

PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 
CLASS  ALL  WEATHER 
CONOITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>=10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  9 

>=  3 

>  =2  1/2 

V 

ii 

>=1  1/2 

>=1  1/9 

>  =  1 

>=3/9 

>=5/8 

>  =  1/2 

>  =  5  / 1 

UNLIMIT 

20.9 

23.2 

23.2 

23.  3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

2  3.3 

2  3.  3 

23.3 

23-, 

>=20000 

21.9 

29.3 

29.3 

29.9 

29 . 9 

29.9 

29  .9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

2“  •  " 

>=18000 

22.7 

25.5 

25.6 

25.6 

25.7 

25.7 

25  .7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25  .  . 

>=16000 

23.0 

25.8 

25.8 

25.9 

25  .9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

-SC  - 

1  5  • 

>=mooo 

23.3 

26.1 

26.2 

26.2 

26 . 3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.  3 

26.3 

26. ; 

>=12000 

23.6 

26.9 

26.5 

26 . 5 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26  .6 

26  .6 

26.6 

26.6 

26.  c 

>=10000 

29.1 

27.0 

27.0 

27.1 

27.1 

27.  I 

27.1 

27.1 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

22.2 

27.  [ 

>=  9000 

29.6 

27.5 

27.6 

27.7 

27.7 

27.7 

27  .7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.  7 

27.7 

27.  ‘ 

>=  8000 

27.2 

30.5 

30.6 

30.6 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.  7 

30.7 

30.  • 

>=  7000 

31.0 

35.9 

35.9 

35.5 

35.5 

35.5 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.  : 

>=  6000 

31.8 

36.3 

36.9 

36.5 

36.6 

36.6 

36  .6 

36.6 

36  .6 

36.6 

36.6 

36.6 

3b.  ' 

>=  5000 

33.2 

38.0 

38.1 

38.2 

38. 3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

36. ; 

>=  9500 

39.3 

39.3 

39.9 

39.6 

39.6 

39.6 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39. 

>=  9000 

37.8 

99.1 

99. 3 

99 .5 

99 . 6 

99.6 

99  .6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .  ( 

>=  3500 

90.9 

98.1 

98.  3 

98 . 5 

98.6 

98.6 

98.7 

9q.  7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

9R.  1 

>=  3000 

96.2 

59.8 

55.2 

55.9 

55.5 

55.5 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.  7 

55.7 

55.  ' 

>=  2500 

52.7 

63.3 

6  3.9 

69 . 1 

69.3 

69.3 

69  .9 

69.9 

69.9 

69.9 

69  .9 

69.9 

69.9 

6  *♦  .  1  ^ 

>=  2000 

59.9 

72.1 

72.9 

73.3 

73.5 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.  8 

73.8 

73.,f 

>=  1800 

60.9 

73.7 

79.5 

79.9 

75.  1 

75.2 

75.3 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.4s 

>=  1500 

69.1 

79.2 

80.5 

81  .0 

81  .9 

81.9 

8 1  .6 

a1.7 

8  1.7 

81.7 

8  1.7 

81.7 

81.7 

8  I  .  f 

>=  1200 

65.7 

82.2 

83.8 

89 . 5 

89 . 9 

89.9 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

65.3 

es.i 

>=  1000 

66.7 

89.6 

86.6 

87.9 

88  .  1 

88.  1 

88.5 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

86.1 

>=  900 

66.9 

85.3 

87.9 

88.3 

88.9 

89.0 

89  .9 

89.5 

89.5 

89.6 

89. b 

89.  6 

89.6 

s’-i 

>=  800 

67.  3 

86 . 3 

88.6 

89. 7 

90.5 

90.6 

91.1 

91.3 

91.3 

91  .9 

9  1  .9 

91.9 

91  .9 

Q1  -5 

>=  700 

67.5 

86.9 

89.9 

90.6 

91.7 

91 . 3 

92.5 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92."^ 

>=  600 

67.7 

87.3 

90.0 

91.9 

92. 7 

92.8 

93  .6 

93.9 

9  3.9 

99.1 

99.1 

99.  1 

99.2 

Cl4 .  * 

>=  500 

67.8 

87.6 

90.9 

92.0 

93.5 

93.7 

99  .8 

95.2 

95.3 

95  .6 

9  5.6 

95.6 

95.6 

c- ;  .  ’ 

>=  900 

67.8 

87.8 

90.6 

92. 3 

99. 1 

99.3 

95  .6 

96.2 

96.3 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

07.) 

>=  300 

67.9 

87.9 

90.7 

92.5 

99 . 9 

99.6 

96 .1 

96.7 

96.9 

97.5 

97.8 

97.  8 

97.9 

97.9 

>r  200 

67.9 

87.9 

90.8 

92.5 

99.5 

99.7 

96.2 

96.9 

97.0 

97.8 

98.2 

96.2 

98.5 

96  .  J 

>=  100 

67.9 

87.9 

90.8 

92.5 

99.5 

99 . 7 

96.2 

96.9 

97.1 

97.9 

98.3 

98.9 

98.8 

99.  u 

>=  0 

67.9 

87.9 

90.8 

92.5 

99.5 

99.7 

96  .2 

96.9 

97.1 

97.9 

98.3 

98. 9 

98.8 

<59. q 

TOTAL  NO.  Oil 


4 


1 


SURFACE  WINDS 


□16201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5  9  N  LONG.  :  22  i5W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  2UN 
HOUR  :  0000  L ST 


PERCENTAGE  FREOUFNCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


I  SPEED  (KNOTS)  I  TOTAL  I  MEAN 


16  PT.  | 

1  -  31 

4-61 

7-10  1 

11-161 

1 7-21  | 

22-27 | 

28-331 

34-4C 1 

41-47! 

48-551 

>-5b| 

t 

1  WIND 

DIR.  1 

1 

1 

1 

1 
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SURFACE  HINDS 


016201  :  KEFlAVIK,  ICELAND 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 
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SURFACE.  RINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  19*19-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPEC  I  FI  ED 


LAT.  :  63  5 9 N  LONG.  :  22  35  W  ELEV.  :  171 

HONTH  :  JUN 
HOUR  :  0600  L  ST 
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DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFlAvIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 
CLASS  :  ALL  W E A T HE R 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  ;  63  5  9  N  LONG. 


22  35w  ELEV.  :  1  T 1 

MONTH  :  JUN 
HOUR  :  0900  L ST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS* 
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SURFACE  MINDS 


016201  :  KEFlAVIK,  ICELAND 
PER  1 00  OP  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  mEAThER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5 9 N  LONG.  :  22  35U  ELEV.  :  171 

MONTH  :  JUN 
HOUR  :  1200  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 
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SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 

PERIOD  OF  RECORD  :  19*19-198  7 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5  9  N  LONG.  :  22  3SW  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  .UK 
HOUR  :  1500  LST 
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DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 
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1  -  SURFACE  WINDS 
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016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  NONE  SPECIFIED 
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SURFACE  WINDS 


016201  :  KeFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 
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SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  S  6J  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

HONTh  :  JUN 

HOUR  :  ALL 
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2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  s  KEELAvIK,  ICELANO  LaT.  :  63  59N  LONG.  :  22  3 

PER  1 00  OF  REC  ORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 
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90  .4 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

9  Q.  9 

90.9 

>=  500 

60.6 

82.9 

86.5 

88.4 

90.6 

90.  9 

92.0 

92.5 

92.7 

92.9 

92.9 

92.  9 

92.9 

>=  400 

60.6 

82.9 

86.7 

88.9 

91 .6 

91.9 

93.1 

94.3 

94.5 

95 .0 

95.0 

95. 0 

95.0 

>=  300 

60.6 

82.9 

86.7 

89.0 

92.3 

92.6 

94  .2 

95.6 

95.8 

96.5 

96.6 

96.  8 

97.0 

>=  200 

6  0.6 

82.9 

86.7 

89.0 

92.4 

92.7 

94  .4 

95.8 

96.1 

97.2 

97.3 

97.5 

97.9 

>=  100 

60.6 

82.9 

86.7 

89,0 

92.4 

92.  7 

94  .4 

95.8 

96.1 

97.3 

97.5 

97.7 

98.3 

>=  0 

60.6 

82.9 

86.7 

89.0 

92.  4 

92.7 

94  .4 

95.8 

96.1 

97.3 

97.5 

97.7 

98.3 

TOTAL  NO, 


LAT. 


>  =  1 

19.9 

20. 5 
21  .7 
21  .8 
22.0 

22.5 

23.4 

23.7 

26.6 
31  .9 
33.0 
34  .9 

36.3 

42.3 

46.3 

50.5 

57.7 

66.0 

67.9 

74.3 

78.7 

83.6 

84.8 

87.8 

88.8 
90.9 
92  .9 

95. c 

96.5 

97.2 

97.3 
97.3 


:  63  59N  long.  :  22  35u  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  JuN 
HOUR  :  0000  LSI 


>=3/4 

>=5/  8 

>  =  1/2 

19.9 

19.  9 

1  9*9 

20.5 

20.  5 

20.5 

21.7 

21.7 

21.7 

21.8 

21.8 

21  .8 

2  2.0 

22.“B 

22.0 

22.5 

22.  5 

22.5 

23.4 

23.4 

23*4 

23.7 

23.  7 

23.7 

26.6 

26. 6 

26.6 

31.9 

31.9 

31.9 

3  3.0 

JT.  0 

33.13 

34.9 

34.9 

34.9 

36.3 

36.  3 

36.3 

42.3 

42.3 

42.3 

46.3 

46.  3 

46.3 

50.5 

50.  5 

50.5 

57-7 

57.  7 

57.7 

66.0 

66.0 

66.0 

67.9 

67.9 

67.9 

74.3 

74.  3 

74.3 

78.7 

78.  7 

78.7 

83.6 

83.  6 

83.6 

84  .8 

84.8 

84.8 

87.8 

87.8 

87.8 

88.8 

88.8 

88.8 

90.9 

9  o«  9 

90.9 

92.9 

92.9 

92.9 

95.0 

95.  0 

95.0 

96.6 

96.  8 

97.0 

97.3 

97.  5 

97.9 

97.5 

97.7 

98.3 

97.5 

97.7 

98.3 

total 


*=5/16 

>=1/4 

>=fr 

19.9 

19.9 

19 .9 

20.5 

20.5 

20.5 

21.7 

21  .7 

21  .7 

21.8 

21  .8 

21.8 

22.0 

22 .0 

22 .0 

22.5 

22  .5 

22 .5 

23.4 

23.5 

23.5 

23.7 

23  .8 

23.8 

26.6 

26  .7 

26 .7 

31.9 

32  .0 

32 .0 

33 .0 

33.1 

33.1 

34.9 

35  .0 

3b  .0 

36.3 

36  .4 

36  .4 

42.3 

42  .4 

42  .4 

46.3 

46  .4 

46  .4 

50.5 

50  .6 

50.6 

57.7 

57.8 

57.8 

66.0 

66 .1 

66 . 1 

67.9 

68  .0 

68.0 

74.3 

74  .4 

74  .4 

78.7 

78  .8 

78 .8 

83.6 

83  .7 

83.7 

84.8 

84  .9 

84  .9 

87.8 

87.9 

87.9 

88.8 

88  .9 

88  .9 

90.9 

91  .0 

91  .0 

92.9 

93.0 

93.0 

95.0 

95  .1 

95.1 

97.0 

97.1 

97.1 

97.9 

98  .1 

98 .1 

98.3 

98  .8 

99 .3 

98.4 

99  .0 

100  .0 

u. 

o 

• 

o 

OrS  : 

1003 

CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  F  RE3UENC Y  OF  OCCURRENCE 
•FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  <  ST  ATUTE  MILES) 


COLfNG 

>  =  10 

>  =  6 

>=  6 

>T4 

>=  3 

>  =  2  1/2 

>-2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

>  =  5/ 

UNLIMIT 

17.2 

19.1 

19.  1 

19.1 

19. 1 

1  9.  1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.  1 

19.1 

19 

>=20000 

17.9 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19 

>=1 8000 

18.7 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

20.  6 

20.6 

20, 

>=16000 

18.9 

20.8 

20.8 

20.8 

20 . 8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.  8 

20.8 

20, 

>=14000 

19.2 

21.1 

21.1 

21 . 1 

2 1  .  1 

21.1 

21  .1 

21.1 

21.1 

21.1 

21.1 

21.1 

21.1 

21  J 

>=12000 

19.7 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

2  1.6 

21  .6 

21.6 

21.6 

21  .6 

21  J 

>=10000 

20.  3 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22  .4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.8 

72\ 

>=  9000 

20.6 

22.7 

22.  7 

22. 7 

22.7 

22.  7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.  7 

22.7 

22, 

>=  8000 

23.7 

25.9 

25.9 

25.9 

2S.9 

25.  9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25. 

>=  7000 

27.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.  C 

30.0 

3  0  • 

>=  6000 

2  7.8 

31.1 

31 .  1 

31  .  1 

31.  1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31 .1 

31  . 

>=  5000 

29.7 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33  J 

>=  4  500 

30.8 

34.7 

34.7 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.  8 

34 .8 

3*H 

>:  4000 

34.3 

39.4 

39.5 

39.6 

39.7 

39.  7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.  7 

39.7 

39. 

>=  3600 

36.4 

42.6 

42.7 

43.0 

43. 1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.  1 

43.1 

43. 

>=  3000 

40.5 

47.8 

47.9 

48.2 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48  . 

>=  2500 

46.7 

56.3 

56.5 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

S6  .9 

56.9 

56.9 

5b  . 

>=  2000 

53.0 

65.3 

65.8 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66  . 

>=  1800 

54.4 

67.2 

67.8 

68.4 

68.5 

66.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

6  8.' 

>=  1500 

57.5 

72.3 

73.5 

74.4 

74 . 6 

74.  6 

74  .6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.  6 

74.6 

74  . 

>=  1200 

59.3 

75.0 

76.5 

77.8 

78.0 

78.0 

78  .0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.  0 

78.0 

78. 

>=  1000 

6  1.2 

78.4 

80.6 

82.2 

82.  7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82  . 

>=  900 

61.4 

79.4 

81.7 

83.4 

84  .  1 

84.1 

84  .2 

84.2 

84.2 

84.2 

84  .2 

84.2 

64.2 

8  4  . 

>=  800 

62.0 

80.6 

83.0 

84.9 

85.9 

85.9 

66 .1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.  1 

86.1 

88  . 

>-  700 

62.  3 

81.6 

84.4 

86 . 3 

87.  3 

87.3 

87  .6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87. 

>=  600 

62.5 

82.4 

85.9 

88.0 

89.2 

89.2 

89.7 

89.9 

89.9 

9D.0 

90.0 

90.  0 

90.0 

90. 

>=  500 

62.5 

82.8 

86.4 

88.8 

90. 3 

90.  3 

91  .2 

91.6 

91.7 

92.1 

92.1 

92.  1 

92.2 

92  . 

>=  400 

62.5 

83.0 

86.9 

89.5 

91 . 3 

91.5 

92.7 

93.5 

93.7 

94.1 

94  .4 

9  4.4 

94 .5 

94  . 

>=  300 

6  2 . 6 

83.1 

87.0 

89.8 

91 . 8 

92.  1 

93.4 

94.  t 

94.9 

95.6 

96.0 

96.  1 

96  .4 

9  t  . 

>=  200 

62.6 

83.1 

87.  1 

90. 1 

92.2 

92.6 

94 .1 

95.6 

95.9 

96.7 

97.3 

97.4 

98.4 

St  . 

>=  100 

62.6 

83.2 

87.2 

90.2 

92.3 

92.7 

94 . 2 

95.7 

96.0 

96.9 

97.5 

97.6 

98.8 

59  . 

>=  0 

62.6 

83.2 

87.2 

90.2 

92.  3 

92.7 

94.2 

95.7 

9  6.0 

96.9 

97.5 

97.6 

98.9 

99  . 

TOTAL  NO.  C 


long 


171  FT 


JUN 

0  30  0  L  ST 


22  36y  ELEV. 
MONTH 
HOUR 


5/8 


>=1/2  S=5/16  >=1A 


9.  1 
9.  8 
’0.  6 
!0.  8 
*1.1 
>1.6 
>2.8 
>2.  7 
J5.9 
30.  C 

31.1 

33.2 
34.  8 
39.  7 
43.  1 

48.3 
56. 9 
6  6.3 

68.5 

74.6 
78.0 

82.8 

84.2 

86.  1 

87.6 
90.0 

92. 1 
9  4.4 
96.  1 

97.4 

97.6 

97.6 


19.1 

19.8 

20.6 

20.8 

21 . 1 

21.6 

22.4 

22.7 

25.9 
30.0 

31.1 

33.2 

34.8 

39.7 

43.1 

48.3 

56.9 

66.3 

68.5 

74 .6 
78.0 

82.8 

84.2 

86.1 

87.6 
90.0 

92.2 

94 .5 
96  .4 

98.4 

98.8 

98.9 


TOTAL 


19.1 

1  9 .8 

20.6 
20.8 

21.1 

21.6 

22.4 

22.7 

25.9 
30.0 

31.1 

33.2 

34.8 

39.7 

43.1 

48.3 

56.9 

66.3 

68.5 

74.6 
78. Q 

82.8 

84.2 

86.1 

87.6 
90.0 

92.2 
94  .S 

96.4 

98.6 

99.2 

99.3 


NO.  OF 


19.1 

19  .8 

20  .6 
20  .8 
21  .1 
21  .6 

22.4 

22.7 
25  .9 
30  .0 

31.1 

33  .2 

34  .8 

39.7 
43  .1 
48  .3 
56  .9 
66  .3 
68  .5 
74  .6 
78  .0 
82  .8 
84  .2 
86  .1 
87  .6 
90  .0 

92.2 
94  .5 
96  .4 

98  .6 

99  .2 
99  .3 


OPS  : 


>=n 

19  .2 

19  .9 

20  .7 

20 .9 

21  .2 

21.7 
22  .5 
22  -8 
2b  .0 

30 .1 
31  .2 

33.3 
34  .9 

39 .8 
43  .2 
48  .4 

57  .0 

66  .4 
68  .6 

74 .7 

78 .1 
82  .9 
84  .3 

86 .2 

87  .7 

90.1 

92 .3 
94  »b 

96 . 5 

98  .7 

99  .5 

100.0 


1002 
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CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


CAT.  ;  63  59N  LONG. 


22 


35k  I 

*4 


hJ 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURPENCF 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>-6 

>=  5 

>  -  4 

>=  3 

>  -  2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>:5/8 

>-l  /2 

>-5/1 t 

UNLIMIT 

15.5 

16.7 

16.7 

16.7 

16.7 

16.8 

16.8 

16.8 

16.8 

16.6 

16.8 

16.8 

16.8 

16.? 

>=20000 

16.8 

18.1 

18.  1 

18.1 

18. 1 

18.2 

18  .2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

1  8.  2 

18.2 

lb.. 

>=1 8000 

17.5 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

19. Q 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19. C 

>=16000 

17.8 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.3 

19.3 

19.3 

1  °  .  3 

19.3 

19.3 

1  9.  3 

19.3 

19.3 

>=14000 

18.0 

19.4 

19.4 

19.4 

19.4 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.  5 

19.5 

19.5 

>=12000 

18.3 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.6 

19  .8 

19.8 

19.8 

19  .8 

i9.e 

19.6 

19.8 

1  9.t 

>=10000 

18.8 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.  3 

20.3 

20  .  ; 

>=  9000 

19.4 

20.9 

20.  9 

20.9 

20.9 

21.0 

21  .0 

21.0 

2  1.0 

21  .0 

2  1  .0 

2  1  .  C 

21  .0 

21  .  L 

>=  8000 

22.  3 

23.8 

23.8 

23.8 

23.» 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

2  3.9 

23.9 

23.9 

23.5 

>=  7000 

26.1 

28.3 

28. 3 

28 . 3 

28 . 3 

28.4 

28.4 

2  8.4 

2  8.4 

28.4 

28.4 

28.  4 

28.4 

26.4 

>=  6000 

27.6 

30.1 

30.  1 

30. 1 

30. 1 

30.2 

30.2 

30.2 

30  .2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

>=  5000 

29.  1 

31.6 

31.6 

31 .6 

31.6 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

>=  4500 

3  0.  1 

32.8 

32.8 

32.6 

32. 9 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.  C 

33.0 

3  3.0 

>=  4000 

35.0 

39.1 

39.1 

39.1 

39.2 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.  3 

39.3 

39.3 

>=  3500 

37.9 

42.7 

42.8 

42.8 

42.9 

43.0 

43.0 

43.0 

4  3.0 

43.0 

4  3.0 

4  3.0 

43.0 

4  3.C 

>=  3000 

41.9 

48.3 

48.5 

48.5 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

46. 5 

>=  2500 

48.3 

55.8 

56.  1 

56 . 1 

56.3 

56.4 

S6  .4 

56.5 

56.5 

56.5 

56  .5 

5b  •  5 

56.5 

56.5 

>=  2000 

54.9 

64.5 

64.9 

65.2 

65.6 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.c 

>-  1800 

56.6 

66.5 

67.0 

67.4 

67.8 

67.9 

67.9 

68.0 

68. 0 

68.0 

68.0 

68.  C 

68.0 

6  6.2 

>=  1S00 

61.0 

73.8 

74.8 

75.3 

76.2 

76.  3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

7  b  •  w 

>=  1200 

62.3 

75.9 

77.2 

78.0 

78.9 

79.0 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.  3 

79.3 

79.3 

>=  1000 

63.9 

78.6 

80.  3 

81.3 

82.2 

82.3 

82.5 

82.6 

82.6 

82  .8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.  t 

>=  900 

64.5 

79.4 

81.2 

82.2 

83.3 

83.4 

83.8 

83.9 

63.9 

84 . 1 

84.1 

84.1 

64.1 

84.1 

>-  800 

65.5 

81.3 

83.4 

84.6 

85.8 

85.9 

86.3 

86.5 

86.5 

86.8 

86.8 

86.  8 

86.8 

6b  .  f 

>=  700 

66.  1 

82.3 

84.9 

86 . 3 

87.6 

87.7 

88.1 

86.4 

88.4 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

66.. 

>=  6U0 

66.4 

83.5 

86.  1 

87.8 

89.4 

89.5 

90.1 

90.5 

90.5 

90.9 

9  1  .0 

91.0 

91.0 

91  .. 

>=  500 

66.5 

84 . 1 

87.0 

89.4 

91 . 3 

91.4 

92.2 

92.9 

92.9 

93.3 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

>=  400 

66.5 

84.1 

87.6 

90.1 

92.3 

92.5 

93.5 

94.4 

94.7 

95.4 

95.7 

95.8 

95.9 

Q  S  .  5, 

>=  300 

66.5 

84.3 

88.0 

90 . 5 

93.0 

93.3 

94  .7 

95.7 

96.0 

97.0 

97.5 

97.  6 

97.8 

97  . 

>:  200 

66.5 

84.4 

88.3 

90.8 

93. 3 

93.7 

95.2 

96.3 

96.8 

98.0 

98.6 

98.7 

98.9 

P£  .  . 

>=  100 

66.5 

84.4 

88.3 

90.6 

93.  3 

93.7 

95.2 

96 . 3 

96.8 

98.2 

98.9 

99.  o 

99.2 

99.2 

>=  0 

66.5 

84  .4 

88.3 

90.8 

93.  3 

93.7 

95.2 

96.3 

96.8 

98.2 

98.9 

99.  C 

99.2 

99  .  . 

TOTAL  NO.  OF 


4 


>  =  1/2 

>=5/16 

>=1/4 

>=0 

16.8 

16.8 

16  .8 

16  .8 

18.2 

18.2 

18  .? 

16  .2 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

19.3 

19.3 

19  .3 

19 .3 

19.5 

19.5 

19  .5 

19  .5 

19.8 

19.8 

19  .8 

19.6 

20.3 

20.3 

20.3 

20 .3 

21.0 

21.0 

21  .0 

21  .0 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

2  8.9 

28.4 

28  .4 

26  .4 

30.2 

30.2 

30.2 

30  .2 

31. T 

31.7 

31  .7 

31  .7 

33.0 

33.0 

33  .0 

33.0 

39.3 

39.3 

39.3 

39 .3 

43.0 

43. C 

43.0 

43.0 

48.8 

48.8 

48  .8 

48.8 

56.5 

56.5 

56  .5 

56  .5 

65.8 

65.8 

65.8 

6S  .8 

68.0 

68.0 

68.0 

68  .0 

76.4 

76.4 

76  .4 

76.4 

79.3 

79.3 

79  .3 

79 .3 

82.8 

82.8 

82  .8 

82 .8 

84.1 

84.I 

84  .1 

84  .  1 

86.8 

86.8 

86  .8 

86  .8 

88.8 

88.8 

88  .8 

88 .8 

91.0 

91.0 

91  .0 

91  .0 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

95.9 

95.9 

95  .9 

95  .9 

97.8 

97.8 

97  .9 

97.9 

98.9 

98.9 

99  .0 

99.1 

99.2 

99.2 

99  .5 

99 .6 

99.2 

99.3 

99  .7 

100.0 

TOTAL  NO.  OF  085 


0 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVlK,  ICELAND 

PER  1 00  OF  RECORO  :  19*19-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDltlON  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  S9N  LONG.  :  22  3SW  E| 

monI 

houJ 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  8 

>=  3 

>  =2  1/2 

>=  2 

>=1  1/2 

>=1  1/8 

>  =  1 

>=3/8 

>=  5/  8 

>  =  1/2 

>=5/16 

UNL IMIT 

15.8 

17.1 

17.1 

17.1 

17.1 

17.1 

17.1 

17.1 

17.1 

17.1 

17.1 

1  7.  1 

17.1 

17.1 

>=2  0000 

16.6 

18.5 

18.5 

18.5 

18 . 5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

>=1 8000 

17.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

19.3 

1«.3 

19.3 

19.3 

19.  3 

19.3 

19.3 

>=16000 

17.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

1  9.9 

19.9 

19.9 

>=mooo 

1P.0 

20.0 

20.0 

20 . 0 

20.0 

20.0 

20  .0 

20.0 

2C.D 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

>=12000 

18.8 

20.8 

20.8 

20 . 8 

20.8 

20.  8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

>=10000 

18.7 

20.7 

20.7 

20 . 7 

20.7 

20.  7 

20.7 

20.7 

2C.7 

20.7 

20.7 

20.7 

20.7 

2  C .  7 

>=  9000 

19.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21  .8 

21.8 

2  1.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21  .8 

>=  8000 

22.2 

28.5 

28.5 

28 . 5 

28 . 5 

28.5 

28  .5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

>=  7000 

25.6 

28.6 

28.6 

28 . 6 

28.6 

2  6.6 

28  .6 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

26.6 

28.6 

26.6 

>=  6000 

27.0 

30.0 

30.0 

30 . 0 

30.  C 

30.0 

30  .0 

30.0 

3  0 . 0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30. 0 

>=  5000 

28.7 

31.9 

31.9 

31.9 

31.5 

31.9 

31  .9 

31.9 

3  1  .9 

31.9 

31  .9 

31.9 

31.9 

31.9 

>=  8500 

29.7 

33.1 

33.  1 

33.  1 

33.  1 

33.1 

33.1 

33.1 

3  3.1 

33.1 

33.1 

33.  1 

33.1 

33  .  1 

>  =  8000 

33.6 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

3  7.7 

37.7 

37.7 

>=  3  5  DO 

35.8 

80.8 

8  0.8 

80 . 8 

8C  .8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

8  Q.  8 

80.8 

80.8 

>=  3000 

8  p.  9 

87.3 

87.8 

87.8 

87 . 8 

8  7.8 

87.8 

8  7.8 

8  7.8 

87.8 

8  7.8 

8  7.8 

87.8 

8  7.8 

>=  2500 

86.2 

58.8 

58.5 

58 . 5 

58 . 5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

5  8,5 

>=  2000 

53.9 

68 . 1 

68.2 

68.3 

68 . 8 

68.8 

68  .8 

68.8 

68.8 

68 .8 

b8  .8 

68.8 

68  .8 

6  8.8 

>=  1800 

55.5 

66.3 

6  6.8 

66.5 

66.6 

6  6.0 

66  .6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

6  6.6 

>=  1500 

6  1.3 

78.6 

78.6 

78.9 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

7  5.  1 

75.1 

75.1 

>=  1200 

63.7 

78.8 

79.  1 

79 . 5 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

75.7 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.6 

>=  1000 

66.8 

82.3 

8  3.5 

88.0 

88.8 

88.8 

38  .6 

88.6 

B8 .6 

88.7 

6  8.7 

88.7 

88.7 

88.7 

>=  900 

6  6.6 

83.8 

88.  1 

88 . 6 

85.  1 

85.1 

85  .3 

85.3 

65.3 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

8  5.8 

>=  800 

66.9 

88.5 

85.5 

86 . 8 

87 . 2 

87.2 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

8  7.6 

87.8 

87.8 

87.6 

>=  700 

6  7.8 

85.6 

86.9 

88  .  3 

89 . 8 

89.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.5 

90.5 

90.  5 

90.5 

90.5 

>=  600 

67.6 

86 . 1 

87.5 

89 . 1 

Op. 8 

90. o 

9  1  .6 

91.7 

91.7 

91  .6 

9  1.8 

9  1.8 

91 .9 

91.9 

>=  500 

67.6 

86 . 7 

88.2 

90 . 8 

91.9 

92.2 

93.6 

93.8 

9  3.8 

98.0 

98.0 

98.  r 

98 . 1 

98 . 1 

>=  800 

67.7 

8  7.8 

89. 2 

°1  .  5 

93.2 

93.6 

95 . 3 

95.9 

96.0 

96.8 

9  6.8 

96.8 

96.6 

9b  .6 

>=  300 

67.7 

87.8 

89.3 

9  1.8 

93.8 

98.2 

96.3 

97.1 

97.3 

97.9 

9  8.0 

98.0 

98.3 

96.3 

>:  200 

6  7.7 

8  7.8 

89. 3 

91.9 

93 . 9 

98.8 

96  .5 

97.6 

97.9 

98.8 

98.9 

98.9 

99.3 

°9 . 3 

>=  IOC 

67.7 

87.8 

89.3 

9  1.9 

93.9 

58  .  h 

96  .6 

97.7 

98.0 

98 . 9 

99.0 

99.  C 

99.6 

99.6 

>=  0 

6  7.7 

87.8 

89.3 

91,9 

9  3.9 

98 . 8 

96  .6 

97.7 

9  8.0 

96.9 

9  9.0 

9  9.  C 

99.6 

c9 . 6 

total  no.  of  a 


T 


Mi.  :  22  35W  ElEV.  :  171  FT 

MONTH  :  JUN 
HOUR  :  0900  L  ST 


a 

>:l/2 

>r?/16 

>zl  /4 

>;o 

1 

17.1 

17.1 

17  .1 

17.1 

c 

18. 5 

18.5 

18  .5 

18  .5 

19.3 

19.3 

19.3 

19  .3 

‘9 

19.9 

19.9 

19  .9 

19  .9 

G 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

4 

20.9 

20.4 

20  .4 

20  .4 

7 

20.7 

20.7 

20.7 

20 .7 

4 

21.4 

21.4 

21  .4 

21  .4 

C 

24.5 

24.5 

24  .5 

24  .5 

f 

28.6 

28.6 

28  .6 

28.6 

- 

30.0 

30.0 

30.0 

30  .0 

1  5 

31.9 

31.9 

31  .9 

31  .9 

l 

33.1 

33.1 

33.1 

33 .1 

7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

4 

40.4 

40.4 

40  .4 

40  .4 

,  4 

47.4 

4  7.4 

47  .4 

47  .4 

5 

54.5 

54.5 

54  .5 

54  .5 

,  4 

64  .4 

64.4 

64  .4 

64  .4 

,  t 

66.6 

66.6 

66  .6 

66  .6 

1 

75.1 

75.1 

75  .1 

75.1 

s 

79.8 

79.8 

79  .8 

79  .8 

,  7 

94 .7 

84.7 

84  .7 

84.7 

,  4 

85.4 

»  5 .4 

85  .4 

85  .4 

a 

87.8 

87.8 

87  .8 

87  .8 

c 

90.5 

90.5 

90  .S 

90 .5 

- 

91.9 

91.9 

91  .9 

91  .9 

94 . 1 

94 . 1 

94  .1 

94 .1 

,  4 

96.6 

96.6 

96  .6 

96  .6 

98.3 

98.3 

98  .3 

98 .3 

99.3 

99.3 

99  .4 

99 .4 

99.6 

99.6 

100  .0 

100  .0 

, 

99.6 

99.6 

100*0 

100.0 

tct*l 

NO.  OF 

OPS  : 

997 

( 


I 


L 


? 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIh,  I C  E  L  A NO  LAT.  ;  63  S9N  LONG.  :  22 

PER  1 00  OF  RECORO  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  NEATHER 
CONATTION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSEPVAT I ONS I 

VISIBILITY  ISTATUTE  NILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  T6 

>=  7 

>  =  2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/6 

>  =  1 

>  =  3/6 

>=5/8 

>  =  1/2 

UNLIMIT 

17.7 

19.1 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.? 

IV. 2 

1°  .2 

19.2 

19.r 

19.  ? 

1  9-? 

>=20000 

IF.  7 

20.5 

20.6 

20.6 

20.6 

2C.6 

20-6 

20.6 

20.6 

?G  . 6 

2  0.6 

20.  6 

20.6 

>=1 8000 

19.9 

21.8 

2  1.9 

21.9 

21.9 

21.9 

2  1  .9 

21.9 

2  1.9 

21.9 

2  1  .9 

2  1.9 

21.9 

>=16000 

2C.0 

21  .9 

22.0 

22 .0 

22. P 

22.0 

22.0 

?2.D 

2  ?  .  0 

22. C 

2  2 .0 

2  2.  j 

.  2 .0 

>=16000 

20.  1 

22.0 

22.  1 

22.  1 

22.  1 

22. 1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

2  ?  .  1 

22.  1 

22.1 

>=12000 

20. 8 

22 . 7 

22.8 

22 . 8 

22.8 

22.  S 

22.8 

22.6 

6  2.8 

22  .6 

2  2.8 

2  /  .  8 

.2.8 

>=10000 

21.6 

23.6 

2  3.5 

23.6 

27.* 

23.3 

2  7.6 

2  3.6 

2  ’.' 

?  3 . 6 

2  7.8 

i  t  e 

2  3.5 

>:  9000 

21.6 

23.6 

2  1.7 

23.7 

23.7 

2  3.7 

2  7.7 

23.7 

2  3.7 

23.7 

2  ’  .  7 

2  3.7 

2  3.7 

>=  6000 

26.3 

26.6 

26.5 

?fc  .  6 

26  .  B 

?6.5 

26  .5 

?fc  .  5 

26.8 

26 

26  .  r 

26.8 

26  .6 

>=  7000 

28.1 

30.8 

30.9 

30.9 

30 . 9 

30.  > 

30.9 

30.9 

39.9 

30  .V 

3C  .» 

30.6 

5P  .« 

>=  6000 

29.0 

31.8 

31.9 

71.9 

31.9 

’  1  .  V 

3  1  .9 

3  1.9 

3  1  .« 

<  1  .9 

3  1.9 

3  1.6 

31.9 

>=  SOOO 

29.7 

32.5 

32.6 

32.6 

32. 6 

72.3 

32  .6 

’..6 

3  2.6 

32  .b 

12.6 

T/.  * 

>2.6 

>=  6500 

30.5 

33.6 

3  3.6 

31.6 

3».  ‘ 

7  3.6 

3  7.6 

’3.6 

7  7.6 

*3.6 

3  7.6 

7  5.8 

*3.o 

>:  6000 

33.9 

38.0 

3«.2 

38  .  ! 

38 . 6 

7  8.6 

58.6 

3  6.6 

58.6 

>8.6 

18.9 

7».8 

’6.6 

>=  3500 

36.6 

61.1 

6  1.3 

•1.6 

6  1  .  c 

6  1.5 

6  1.8 

6  1.6 

6  1.' 

6  1.8 

6  1.6 

6  1.5 

61.8 

>=  3000 

6  1.1 

67.5 

6  7.7 

6  7.6 

67.0 

6  7.7 

6  7.9 

»  7  .  V 

6^,9 

9  7  ,  9 

6  7,0 

6  7.9 

6  7.9 

>=  2500 

67.9 

56.0 

5  6.2 

5b  .  3 

56 . 6 

'6.6 

56.6 

'6.6 

5  7.6 

8  6.6 

56.6 

6  6.6 

•6.9 

>=  2000 

5«.  1 

66 . 7 

65.  1 

66 . 6 

66  .  ' 

6  5.5 

6'  .5 

65.6 

f  .' 

66.5 

6'  .6 

6  6.' 

f  6.7 

>=  180C 

56.5 

66.5 

66.9 

6  7.6 

6  7.B 

6  7.9 

6  7.8 

6  7.6 

6  7.8 

fc  7  .8 

6  7  .  «, 

b  7  .  8 

#7.6 

>=  1500 

62.5 

76.9 

75.6 

76 . ; 

76  .  t 

76.1 

7  6.? 

7b  .  2 

7  7  .  ? 

7  6.2 

7  6.? 

7  6  •  2 

76  .  , 

>=  1200 

66.6 

78.5 

79.6 

80.1 

80.6 

8'  .9 

*3r  .  7 

*  , 

8.7 

or .  7 

or  .  7 

•  0.7 

80  .  ' 

>=  1000 

66 . 8 

82.9 

86.? 

86.1 

89.  ' 

“5.9 

•  9  .  . 

K  '  .  * 

86.8 

6  6.- 

8  5.<r 

8  6.6 

>=  900 

67  .7 

83.5 

86.8 

85.6 

•6 . 6 

*b.o 

86.8 

"6.0 

6  6,6 

8  6  .6 

8  6.8 

•6.  • 

•6  .‘ 

>=  600 

67.7 

86.6 

86.  ? 

8  7  .  t 

88  .  ' 

«»  .  > 

8»  .9 

*  3  .  V 

6  6,0 

88.9 

6  6.9 

8  0.9 

#*6.9 

>=  7  OC 

6  7.7 

85.3 

8  7.? 

•8.9 

89 . 0 

9t; .  i 

7=  .6 

9  o  .  6 

9 '-.6 

ir  .  7 

97.7 

9,  .  7 

90  .  7 

>=  600 

68.  P 

86.2 

68.  ’ 

90.6 

0  ?  .  *" 

c  •»  f 

<  •  9 

<  »  . 

9  1  •  . 

.  ’  ,  ? 

9  5.’ 

9  ’  .  ’ 

9  3.3 

9  7  ,  i 

>=  500 

68.0 

86.9 

•9.6 

9  2  .  2 

9  6  .  ” 

°«*  *  M 

7‘.' 

7  3.7 

9  '  ,  7 

98.9 

9'.. 

.  o 

8  8,, 

>=  60C 

68.  1 

8  7.6 

90.  ? 

9  3  .  L 

95  .  ' 

*  •  * 

7*  .8 

9  7.. 

V  7  ,  8 

7  7.9 

9  »  . 

9  9,0 

9«  . 

>:  30C 

6».  t 

8  7.6 

90.  7 

9  3.1 

O'  .  . 

'•  ‘  .  4 

7  7.- 

7  7.7 

9  °  ’ 

.8  .6 

9  8.’ 

9  9.7 

8  8.# 

>z  2CU 

6  B  .  1 

8  7.5 

9  0  ,  3 

9  3.,- 

98 . 6 

T1  .  * 

7  7.' 

9-  .  . 

8  “  .  / 

99  . 

9  8  . 

9  .  . 

8  9.* 

>=  1  00 

6'.  1 

8  7.5 

9  ”.  3 

9  3  .  < 

98.6 

f'  l-  .  * 

»  T  ' 

6  „  .  / 

9  6.6 

’9, 

9  . 

9  9.  ’ 

(  V  ,  6 

>=  0 

6°.  1 

•7.5 

9-..  » 

9  7*. 

9  8.*, 

•  1  .  > 

.  #  t  • 

J 

.  *  .  6 

JC  . 

9  9  . 

V  *3  .  P 

’  '  »! 


long. 


>:S/  * 


l’.  2 
20.6 
21.9 
22.0 
2  2.1 
22. 8 
2  5.  c 
2  5.  1 
2b.  ‘ 
5u.  <; 

3 1 .  9 
7  2.6 
M .  *■ 

5<*.  9 
9  l.b 
9  7 . 9 
9  6.9 
b  V  .  f 
4l.1 
T  b  •  7 
•  U.  7 

8  b  .  6 

•b.  • 

It,’ 

9  7 
9  5.  5 
T  .  • 
»■*.'• 
i » .  y 


91,  ’ 


i 9 . 


>  r  \  /  2  ^  /  lb 


1  9«  2 

19.2 

20. b 

20.6 

21  .9 

Z  1  .9 

22. o 

22.0 

Z2.1 

72. 1 

22.6 

22-8 

7  3*b 

2  3.b 

21.7 

2  5.7 

2b  .b 

26  .b 

50. 9 

•0.9 

51  .9 

M  .9 

5?  •  b 

5  2.6 

«3.6 

5  5.6 

58.9 

'8.9 

•1  .*> 

91  .b 

9  7.9 

97.5 

•  b  •** 

bb  .9 

6b. b 

bb.b 

6  7  .b 

7  7  .b 

76 .2 

7  b  .  2 

*0 . 7 

>U.  ' 

8b. e 

8b. 8 

8b  .8 

7».» 

68  .9 

•  8.9 

9[)  •  7 

9(J  .  7 

95.1 

9  5.5 

9b  .  9 

9  S  .9 

98  . 

9  6.0 

V*  .  7 

98.7 

<9  9  .  b 

99  .b 

91  .  b 

9  9.7 

99  ,b 

99  .  7 

fZ  1  /8 

•>--  " 

19  .2 

19  .2 

20  .b 

20  .«* 

21  .9 

21  .’ 

22  .0 

22  .0 

22.1 

22  .  1 

22  .8 

22  .8 

25. b 

23  .b 

25  .7 

21.7 

26  .b 

26  .b 

50  .9 

’0  .9 

51  .9 

31  .<> 

52  .6 

52.6 

5  5  .6 

5  3.6 

58  .9 

’6  .9 

9  1  .* 

91  .b 

9  7.0 

Hi  .2 

bb  .9 

bfc  .  9 

6b  .b 

bb  .  b 

6  7  .b 

67  .b 

7b  .2 

76  .« 

»P.I 

80  .  7 

8b  .8 

•b  .» 

8b  .8 

86  .  ■ 

6  6  .9 

88  .9 

90  .7 

90 . 7 

9  5.’ 

9  3.5 

9*  .9 

9b  .9 

9  8.0 

98  .0 

98.7 

9  1*  .  7 

99  .  7 

79  .  7 

99  .• 

99.9 

99  .» 

1  r  (  .  o 

*  *L  S<- 


cr  ?*.« 


H  °L* 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  3 

PER  100  OF  RFCORD  s  199  9-198  7 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
t  CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

! 

PERCENTAGF  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

O 

f*« 

II 

/\ 

>  =  6 

>=  5 

>  -  9 

>=  3 

>  =  2  1/2 

V 

II 

rsx 

>=i  i/2 

5=1  1/9 

>  =  1 

>=3/9 

>=  5/  8 

>  =  1/2 

UNL I  Ml T 

20.  3 

21.8 

21.9 

22.0 

22.0 

22.0 

22  .0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.  0 

22.0 

>-20000 

21.2 

23.0 

23.  1 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

>=1 8000 

22.7 

29  .9 

29.  5 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29 .6 

>=16000 

23.2 

29.9 

25.0 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.  1 

25.1 

>=19000 

23.5 

25.2 

25.3 

25.9 

25.9 

25.9 

25  .9 

25.8 

2  5.9 

25.9 

25.9 

25.9 

25.9 

>=12000 

29.2 

25.9 

26.0 

26.1 

26. 1 

26.1 

26 .1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.  1 

26.1 

>=10000 

25.3 

27.0 

27.  1 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

>=  9000 

26.0 

27.7 

27.  8 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

>=  8000 

28.8 

30.5 

30.  6 

30.7 

30.7 

30.  7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

>=  7000 

31.9 

39.7 

39.8 

39.9 

39 . 9 

39.9 

39  .9 

39.9 

39.9 

39.9 

39  .9 

39.9 

39.9 

>=  6000 

32.7 

36.0 

36.1 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

3  6.2 

36.  2 

36.2 

>=  SOOO 

33.2 

36.6 

36.7 

36 .8 

36 . 8 

36.8 

36  .8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36-8 

>=  9500 

39.6 

38.3 

38.9 

38.5 

38.5 

38.5 

38  .5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.  5 

38.5 

>r  9000 

37.0 

91.2 

91.9 

91.5 

91.5 

91.5 

9  1  .5 

91.5 

9  1.5 

91.5 

9  1.5 

9  1.5 

91  .5 

>=  3500 

38.5 

93.2 

93.9 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.  5 

93.5 

>=  3000 

93.7 

99.5 

99.8 

99.9 

99. 9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

>=  2500 

50.2 

57.8 

58.  1 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

56.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.  2 

58.2 

>=  2000 

57.2 

66.7 

67.1 

67.3 

f  7.  3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

6  7.  3 

67.3 

>=  1800 

59.  1 

69 . 1 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.  8 

69.8 

>=  1500 

65.6 

78.1 

79.  I 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.  3 

79.3 

>=  1200 

67.6 

81.5 

82.6 

83.0 

83.0 

83.0 

83.J 

8  3.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.  1 

83.1 

>=  1000 

68.8 

89.3 

85.6 

86 . 3 

86.5 

86.5 

86  .7 

86.8 

86.8 

86  .8 

86.8 

86.8 

86.8 

>=  900 

69.0 

89.9 

86.  3 

87.1 

87.5 

87.6 

87  .8 

87.9 

87.9 

87.9 

8  7.9 

87.9 

87.9 

>=  800 

69.6 

86.1 

87.8 

88.6 

89.2 

89.9 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.3 

89.8 

89. B 

>=  700 

69.9 

86.7 

88.7 

89.6 

90.9 

90.6 

91 .1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

>=  600 

70.  1 

87.5 

89.7 

90.8 

92.0 

92.3 

93.2 

93.9 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

>=  500 

70.2 

88.0 

90.  5 

92.2 

93. 7 

99.  J 

95.1 

95.5 

95  .6 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

>=  900 

70.2 

88.2 

91.0 

92.7 

99 . 3 

99.6 

96.3 

96.8 

97.0 

97.6 

97.7 

97.  7 

97.8 

>=  300 

70.2 

88.3 

91.1 

92.8 

99. 6 

99.9 

96  .8 

97.9 

97.6 

98.9 

98.7 

98.  7 

99.0 

>=  200 

70.2 

88.3 

9  1.1 

93.0 

99 . 8 

95.1 

97.0 

97.6 

97.9 

98.9 

99.3 

99.  3 

99.7 

>=  100 

70.2 

88.3 

91.1 

93.0 

99  .8 

95.1 

9  7.0 

97.6 

97.9 

98.9 

99.3 

99.  3 

99.9 

>=  0 

7r.2 

88.3 

91.1 

93.0 

99  .  e 

95.  1 

97.0 

97.6 

97.9 

98.9 

99.3 

99.  3 

99.9 

TOTAL  NO 


63  S9N 


>=3/4“ 

22  .C 
23.2 
2D  .6 

25.1 
2  5  .  D 

26.1 

27.2 
27.9 

30.7 
3D  .9 

36.2 
36.6 

38.5 
D  1.5 
D  3 . 5 
D  9  •  9 

58.2 

67.3 

69.8 

79.3 
83.1 

66.8 
87.9 
6°.3 

91.3 

93.6 

96.0 

97.7 

96.7 

99.3 
99.3 
99.3 


LONG.  :  22  35W  tLEV  .  :  171  FT 

MONTH  :  JUN 
HOUR  :  1500  L  ST 


=5/8>=I/2  >-5/I6  >-I/D  >rrr 


22.0 
2  3.  2 
2D.  6 
25.  1 


26.  1 

27.2 

27.9 
30.7 
3D.  9 
36.  2 

36.6 
38.5 
D  1. 5 
D3.  5 
D  9 . 9 

58.7 
6  7.3 
69.  8 
79.  3 
83.  1 
8  6.8 

87.9 

89.8 

91.3 
93.  6 
96.0 
97.7 

98.  7 

99.  3 

99.3 
99.  3 


22.0 
23.2 
2D. 6 
25.1 


26.1 

27.2 
27.9 

30.7 
3D. 9 

36.2 
36*8 

38.5 

Dl.5 
D  3 .5 
D9.9 

58.2 

67.3 

69.8 

79.3 
83.1 

86.8 

87^9 

89.8 

91 .3 

93.6 
96.0 

97.8 
99.0 

99.7 

99.9 
99.9 


22.0 
2  3»2 
2D. 6 

25.1 

23.4 

26.1 

27.2 
27.9 

30.7 
3D. 9 
T6.2 

36.8 

38.5 
Dl.5 
D  3 . 5 
D  9  •  9 

58.2 

67.3 

69.8 

79.3 
83.1 

86.6 

67.9 

89.8 

91.3 

93.6 
96.0 

97.8 
99.0 

99.7 
100.0 
100.0 


22  .0 
23  .2 
2D  .6 
2S  .1 


26 .1 
27  .2 
27  .9 

30.7 
3D  .9 

36.2 
36  .8 
38  .5 
D  1  .5 
D 3  .5 
D9  .9 

58.2 
67  .3 

69.8 
79  .3 
83.1 
86  .8 
87  ;5T 
89  .8 
91  .3 
93.6 

96  .0 

97  .8 
99  .0 
99  .7 

100  .0 

100-0 


22  .0 
23  .2 
2D  .6 
25.1 


26.1 
27  .2 
2^.9 

30.7 
3D  .9 
36  .2 

36 .8 
38  .5 
D  1  .S 
D3.5 
D9  .9 
58.7 

67.3 
69  .8 

79.3 
83.1 
86  .8 

87.9 
89  .8 

91 .3 
93  .6 

96  .0 

97  .8 
99  .0 
99  .7 

100  .0 
100.0 


25.4  25  .  D 


25".  8  25.4 


TOTAL  NO.  OF  OPS  :  993 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  ;  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22 


PERCENTAGE  FRE8UENCY  OF  OCCURRENCE 
•FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


CEILING  >=10  >"6  >=5 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES! 

>z?  >=2  1/2  >  =  2  >=l  1/2  >;1  1/8 


UNLIMIT 

19.5 

20.5 

20.5 

20*5 

>r 

20000 

20.2 

21.5 

21.5 

21.5 

>= 

18000 

21.6 

22.9 

22.9 

22.9 

>r 

16000 

22.1 

23.5 

23.5 

23.5 

>=14  0(50 

25.5 

23.9 

23.9 

23.5 

>= 

12000 

23.1 

24.6 

24.6 

24.6 

>: 

IOOOq 

24.1 

25.7 

25.7 

25.7 

>z 

9000 

24.8 

26.5 

26.5 

26.5 

>z 

8000 

27.4 

29.7 

29.7 

29.7 

>z 

7000 

32.6 

35.6 

35.6 

35.6 

>z 

6000 

34.0 

37.4 

37.4 

37.4 

>z 

5  000 

35.3 

38.7 

38.7 

38 . 7 

>z 

4500 

36.3 

40  .3 

40.  3 

40. 3 

>z 

4000 

34.  1 

43.5 

43.5 

43.5 

>z 

350c 

40.9 

46.3 

46.3 

46 . 3 

>z 

3000 

45.0 

52.1 

52.2 

52.  * 

>z 

2500 

51.4 

59.7 

59.8 

59 . 8 

>z 

2000 

57.6 

68.0 

68.  1 

68.2 

>= 

1800 

59.2 

70.2 

70.  3 

70.8 

>= 

1500 

64.7 

77.6 

78.2 

78 . 3 

>= 

1200 

67.4 

81  ,S 

82.5 

82.6 

>z 

1000 

69.  0 

84.4 

86.  1 

86.5 

>z 

900 

64.4 

85.1 

86.9 

87.3 

>z 

800 

69.6 

86.1 

98.0 

88.6 

>z 

700 

69.9 

86.7 

ea.  9 

89  .  t 

>z 

600 

69.9 

87.1 

89.4 

90.8 

>z 

500 

69.9 

87.6 

90.4 

92.3 

>z 

400 

69.9 

87.7 

90.  7 

92.7 

>z 

30C 

69.9 

87.7 

90.  7 

92.9 

>z 

200 

69.9 

87.7 

9n.  7 

92.9 

>z 

100 

6  4.9 

87.7 

90.  7 

92.9 

>z 

0 

69.9 

87.7 

90.  7 

92.9 

20.5 

20.5 

2D. 5 

20.5 

20.5 

21.5 

21.5 

21  .5 

21.5 

21.5 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.9 

2  3.9 

22.9 

23.9 

23.9 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

25.7 

25.  7 

25.7 

25.7 

25.7 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

35. 6 

35.6 

35  .6 

35.6 

35.6 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

38.7 

38.  7 

38.7 

38.7 

38.7 

40. 3 

40.3 

40.3 

40.3 

40. 3 

43.6 

43.6 

4  3  .6 

43.6 

8  3.6' 

46 . 4 

46.4 

46  .4 

4  6.8 

86.8 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

bP.P 

68.4 

6f  .4 

68.4 

68.4 

68.4 

70.6 

70.7 

70 .7 

70.7 

70.7 

78 .5 

78.6 

78  .6 

78.6 

78.6 

82.9 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

86.8 

86.  9 

87.3 

87.4 

87.4 

87.6 

87.7 

88  .2 

88.5 

88.5 

89.0 

89.1 

89.6 

90. Q 

90.0 

90.2 

9Q.  i 

91  .2 

92.0 

92.0 

91.8 

91.9 

92  .9 

93.7 

9  3.7 

93 . 4 

93.5 

94 .7 

95.5 

95.6 

94  .  1 

98.2 

95.5 

96.6 

96.7 

94 . 6 

98 .  a 

96  .2 

97.4 

97.5 

94 . 7 

98,9 

96  .6 

97.8 

98.0 

94 . 7 

98,9 

96  .7 

97.9 

9f=.  1 

94 . 7 

98.9 

96 .7 

97.9 

98.1 

>=1 

20.5 

21.5 

22.9 

23.5 

23.9 

26.6 

25.7 

26.5 

29.7 

35.6 

37.6 

38.7 

60.3 

63.6 

66.6 

52.6 

60.0 

68.6 

70. B 

78.7 

83.6 

87.5 

88.6 
9q  .  1 

92.1 

93.8 

95.8 

97.1 

98.1 

98.8 

98.9 
98  .9 


>=3/4 

20.5 

21.5 

22.9 
2  3.5 

23.9 

26.6 

25.7 

26.5 

29.7 

35.6 

37.4 

38.7 

40.3 

43.6 

66.4 

52.4 

60.0 

68.4 

70.8 

78.7 

83.4 

87.5 

88.6 

90.1 

92.1 
9  T  .9 

96.1 

97.6 

98.5 

99.2 

99.3 
99.3 


>=5/  8 

>  =  1/2 

20.5 

20.5 

21.5 

21  .5 

22.  9 

22.9 

23.  S 

23.5 

2  3.9 

23.9 

?4.  6 

24.6 

25.7 

25.7 

26.5 

26.5 

29.  7 

29.7 

35.  6 

35.6 

37.  8 

37.4 

38.  7 

38.7 

8  0.3 

40.3 

8  3.6 

43.6 

8  6.8 

46.4 

52.4 

52.4 

60. C 

60.0 

68.4 

68.4 

70.8 

70.8 

78.7 

78.7 

8  3.4 

83.8 

8  7.5 

6  7.5 

8  8.6 

88,6 

9  D  .  1 

90.1 

92.1 

92.1 

93.9 

93.9 

’6.  1 

96.1 

97.4 

97.5 

98.5 

98.6 

99.2 

99.8 

99.  3 

59. 7 

9  9.3 

99. 7 

TC:T*|.  \ 


63  S9N  LONG.  :  22  3SN  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  JUN 
HOUR  :  1800  LSI 


»=  3/4 

>:5/8 

>-1/2 

20.5 

20.  5 

20.5 

21.5 

2  1.5 

21.5 

22.9 

22.  9 

22.9 

23.5 

23.  5 

23.5 

23.9 

23.9 

23.9 

2"  .6 

?4.  t 

24.6 

25.7 

25.  7 

25.7 

26.  5 

26.5 

26.5 

29.7 

29.  7 

29.7 

35.6 

35.6 

35.6 

37.9 

32.  4 

37.4 

38.7 

38.  7 

38.7 

90.3 

40.  3 

40.3 

4  3.6 

4  3.6 

43.6 

4  6.9 

46.4 

46.4 

52  .4 

52.4 

52.4 

60.  D 

60.  C 

60.0 

6  «  .4 

68.4 

68.4 

7  r .  B 

70.8 

70.8 

7  8.7 

78.7 

78.7 

6  3.4 

8  3.4 

63.4 

8  7.5 

8  7.5 

o  7 . 5 

8  8 .6 

9  6.6 

88.6 

9T  .  1 

90.  1 

90.1 

V?.  1 

92.1 

92.1 

4  T  .9 

9  3.9 

93.9 

96.1 

9  6.  1 

96.1 

4  7.4 

9  7.4 

92.5 

9«  .5 

98.5 

98.6 

79..' 

99.  7 

99.4 

V9 . 3 

99.  3 

99 . 7 

9  4.1 

9  9.3 

99.7 

>-5/16 

>:  1  /4 

>r  o 

20.5 

20  .5 

20 .5 

21  •  5 

21  .5 

?1  .5 

22.9 

22  .9 

22  .9 

23. 

23  .5 

23.5 

23.4 

23  .9 

23  .9 

24.  L 

24  .6 

24  .6 

25.7 

25-2 

25.7 

26.5 

26  .5 

26 .5 

29.7 

29  .7 

29 .7 

35.6 

35  .6 

35  .6 

37.4 

37  .4 

37  .4 

38.7 

38.7 

38 .7 

40.3 

40.3 

"o.J 

4  3.6 

4  3  .6 

43.6 

46.4 

46  .4 

46  .4 

52.4 

52  .4 

42.4 

6C.0 

60  .0 

5C  .0 

68  .4 

68  .4 

66  .4 

70.8 

70  .6 

70  .8 

78.7 

78  .7 

76  .  7 

83.4 

8  3  .4 

•3.4 

87.5 

87  .5 

87.5 

88  .6 

88  .6 

*8  . 6 

90.1 

90 .1 

90 . 1 

«2.1 

42.1 

•2  .  1 

*3.9 

9  3  .9 

93.9 

96.1 

96 .1 

96 . 1 

Q  2  •  5 

9  7.4 

97.5 

98.6 

98  .6 

98  .6 

99.4 

99  .4 

99  .4 

99.8 

99  .8 

99  .8 

99.8 

99  .6 

1  'TO  .u 

9  9  I 


TC,T*l 


NO  .  Of 


OPS  : 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVlK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORO  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  j  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W 

8 

K 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>  =  3 

>  =2  1/2 

II 

A 

>  =  1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

>=4/| 

UNLIHIT 

17.7 

19.3 

19.4 

19.4 

19.4 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

1  9  , 

>=20000 

19.0 

21.0 

21.1 

21.1 

21  .  1 

71.2 

21  .2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21  .2 

2  1 

>=l 8000 

20.5 

22  .6 

22.7 

22.7 

22.7 

22.3 

22.8 

22.8 

22.8 

22.6 

22.8 

22.8 

22.8 

22  J 

>=16000 

20.5 

22.6 

22.  7 

22.7 

22.7 

22.3 

22.3 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.  e 

22.8 

?2i 

>=14000 

20.6 

22.7 

22.8 

22.8 

22.8 

22.9 

22  .9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22. 

>=1 2000 

21.1 

23.4 

23.5 

23.5 

23.5 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.  6 

23.6 

23. 

>=10000 

21.» 

24.1 

24.2 

24.2 

24 . 7 

24.3 

24 .3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.  3 

24.3 

24  . 

>=  9000 

22.4 

24.8 

24.9 

24.9 

24 . 9 

25.0 

25  .D 

25. D 

25. C 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25  , 

>:  8000 

25.5 

28 . 3 

28.4 

28 . 4 

28.4 

28.5 

28  .5 

28.5 

28.5 

23.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28  . 

>=  7000 

29.5 

33.5 

33.6 

33.6 

33.6 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.  7 

33.7 

33  J 

>=  6000 

30.8 

34.9 

35.  C 

35. G 

35.0 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.  1 

35.1 

35. 

>=  5000 

32.7 

36.9 

37.0 

37.  c 

37.0 

77.1 

37.1 

37.1 

3  7.1 

37.1 

37.1 

37.  1 

37.1 

T7. 

>=  4500 

34.5 

38.8 

38.9 

38 . 9 

38 . 9 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39 .0 

39.0 

39.  C 

39.0 

39  , 

>=  4000 

3«.  1 

44  .9 

46.0 

45.  1 

45.1 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

4  5.2 

45.2 

45.2 

45. 

>=  3  SOU 

4  1.6 

48.3 

48.4 

48.6 

48 .6 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

4C  1 

>=  3000 

45.1 

53.3 

53.4 

53.6 

53.6 

53.  7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.  7 

53.7 

4  i  . 

>=  250C 

50.7 

60.2 

60.4 

60 . 6 

60 . 6 

60.  / 

bO  .7 

60.7 

60.7 

60  .7 

60.7 

60.  7 

60.7 

6  C  . 

>  =  2000 

55.9 

67.4 

68.0 

68.  3 

68  .  3 

68.4 

68.4 

68.4 

6  8.4 

6B  .4 

b  8 .4 

68.4 

b  8  .4 

68  . 

>=  1800 

57.? 

69.0 

69. 8 

70 . 2 

70. 3 

70.4 

70.4 

>0.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70. 4 

70.4 

7  0  , 

>=  1500 

60.  3 

73.6 

75.  r 

75.4 

76.  . 

75.  7 

75.7 

75.7 

7  c  .  7 

75.7 

75.7 

75.  7 

75.7 

7  i,  , 

>=  1 7  OC 

67.3 

77.  U 

78.8 

79.  3 

79 . 4 

79.  7 

79.8 

79.8 

79.8 

79  .8 

79.8 

79.8 

79.8 

7  V  . 

>=  1000 

64. 0 

80 . 1 

82.6 

8  3.2 

“3.6 

“3.9 

64  .0 

84.0 

8«  ,r 

84.0 

64.1 

84.1 

84  .  1 

8  4  . 

>  =  VOL 

64  .  <3 

8  1.5 

84.3 

8  5.0 

85.4 

■5.  ) 

84.0 

*5.6 

6‘  .8 

85.9 

86 .0 

86.0 

86.0 

8t  < 

>z  800 

6  *  •  ? 

82.3 

65.4 

86  .  4 

67.1 

87.4 

«7  .5 

87.6 

8  7.6 

87.7 

8  7.8 

*7.8 

87.8 

“  7  . 

>  =  700 

65.7 

83.6 

66.9 

88.1 

89.  1 

84.4 

3  9  .b 

89.7 

69.7 

89.9 

90  .J 

9Q.0 

90 .0 

r 

>  =  600 

6*  .  ■ 

$4.5 

8  7.8 

89.1 

90  .  ' 

90.6 

90  .9 

9  1.0 

9  1  .0 

91.2 

9  1.3 

91.  ! 

91.3 

>-  500 

6  6.0 

85.1 

8«.7 

90 . 7 

91.8 

9  7.2 

4  »  .? 

9  3.4 

9  »  ,4 

93. b 

9  3.7 

9  3.7 

93.8 

‘  •’  . 

>:  401 

66.0 

8  5.2 

89.1 

90 . 9 

97.6 

0  3.1 

94  .? 

94 . 9 

9  4.0 

95.5 

94.7 

95.  7 

95.9 

r.  , 

>  =  3  00 

66.0 

"5.2 

89.1 

90 . 9 

9f.O 

93.  •> 

44  .  9 

°b  .0 

9  f  ,  1 

9b  .9 

9  7.4 

9  7.4 

97.  7 

C  1  , 

>-  .  OL 

t>  fc  •  o 

85.2 

89.1 

90 . 4 

<)>." 

9  3.5 

.n 

9b  .  1 

97.2 

97.4 

9“  .  1 

98.  1 

98.4 

*-  r*  , 

1  no 

M  .  1 

85.2 

89.1 

90 . 4 

9  7." 

9  3., 

4“  .0 

9b  .  1 

96  .2 

97.4 

9  8.3 

96.  3 

98.9 

>  -  c 

8*  .  ° 

8  5.2 

89.1 

9  C  •  9 

O'*  n 

• 

9  '  . 

9“  .0 

9  b  .  1 

9  6.2 

97.5 

98.3 

98.  ' 

98.9 

0*-  . 

( 


’  (  T  AL  N 


4 


b  3  59N  LONG.  :  22  35U  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  JUN 
HOUR  :  2100^LST_ 


:  3/4 

>=5/8 

9  .5 

19.5 

?  1  .2 

21.2 

?  2 .8 

22.  8 

?  2 .8 

22.8 

2  2.9 

2  2.9 

2  3.6 

23.  6 

24.3 

24.  3 

25.0 

25.0 

28.5 

28.5 

33.7 

33.  7 

35.1 

35.  1 

57.1 

3  7  .  1 

39.0 

39.  0 

*5.2 

45.2 

*8.7 

48.7 

>3.7 

53.7 

>0.7 

60.  7 

>8.4 

68.4 

20.4 

70.  4 

15.7 

75.7 

19.8 

79.8 

>4.1 

84.1 

16.0 

86.0 

1  7.8 

8  7.8 

10.0 

90.0 

>1.3 

91.3 

>3.7 

93.7 

>5.1 

95.7 

>  7.4 

9  7.4 

>«  .1 

98.  1 

>8.3 

98.  3 

>8.3 

98.  3 

>  =  1/2 

>=5/16 

19.5 

19.5 

21.2 

21.2 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.9 

22.9 

23.6 

23.6 

24.3 

24.3 

25.0 

25.0 

28.5 

28.5 

33.7 

33.7 

35.1 

35.1 

37.1 

37.1 

39.0 

39.0 

45.2 

45.2 

48.7 

48.7 

53.7 

53.7 

60.7 

60.7 

68.4 

68.4 

70.4 

70.4 

75.7 

75.7 

79.8 

79.8 

84.1 

84.1 

86.0 

86.0 

87.8 

8  7.8 

90.0 

90.0 

91.3 

91.3 

93.8 

93.8 

95.9 

95.9 

97.7 

97.7 

98.4 

98.4 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

total 

NO.  OF 

>=  1  /4 

>=0 

19  .5 

19.5 

21  .2 

21  .2 

22  .8 

22  .8 

22  .8 

22.8 

22  .9 

?2  .  9 

23.6 

23.6 

24  .3 

24 .3 

25  .0 

25  .0 

28  .5 

28.5 

33  .7 

33.7 

35  .1 

35.1 

37 .1 

37.1 

39  .0 

39  .0 

45  .2 

45  .2 

48  .7 

48 .7 

53  .7 

53.7 

60  .7 

60 .7 

68  .4 

68.4 

70  .4 

70 .4 

75  .7 

75 .7 

79  .8 

79 .8 

84  .1 

84 . 1 

86  .0 

86  .0 

87  .8 

87  .8 

90  .0 

90 .0 

91.3 

91  .3 

93  .8 

93  .8 

95  .9 

95  .9 

97  .7 

97.7 

98  .5 

98  .5 

99 .1 

99  .4 

99  .2 

l  no  .0 

OPS  : 

1000 

2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  S9N  LONG.  :  22  35W 

PER  100  OF  RECORD  :  1969-1987 

CLASS  :  ALL  HEATHER  6 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ' 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


ceiling 

>  =  10 

>  =  6 

>:5 

>  r  4 

>=  3 

>  =  2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

>  =  P/1 

UNLIMIT 

17.7 

19.1 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19.2 

19. 

>  = 

>-2 0000 

IP. 6 

20.3 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20. 

>=1 8000 

19.7 

21.5 

21.5 

21 . 5 

21.6 

21.6 

21  .6 

21.6 

2  1.6 

21.6 

2  1  .6 

21.6 

21  .6 

21  . 

■  1 

>=16000 

20.0 

21  .a 

21.8 

21.8 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

2  1.9 

21  .9 

21.9 

21.9 

21.9 

21  . 

2 

>=14000 

20.2 

22.0 

22.0 

22.1 

22. 1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.  1 

22.1 

22. 

2 

>=12000 

20.7 

22.5 

22.6 

22.6 

22.6 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22. 

2 

>=10000 

21.4 

23.3 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23  .4 

23.4 

23.4 

23.4 

2  3.4 

23.4 

23.4 

23. 

l  2 

>=  9000 

21.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24  .0 

24.0 

24.0 

24.0 

24  . 

2 

>=  8000 

24.7 

26.9 

2  7.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27 .0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.  C 

27.0 

27  . 

2 

>=  7000 

28.6 

31.6 

31.7 

31.7 

31.7 

31  .a 

31  .8 

31.8 

3  1.8 

31.8 

31  .8 

31.8 

31.8 

31  . 

2 

>=  6000 

29.7 

33.0 

33.0 

33.  1 

33.  1 

33.  1 

33.1 

33.1 

33.1 

33.1 

33.1 

33.  1 

33.1 

33.' 

2 

>=  SCOO 

31.1 

34.5 

34.5 

34 . 6 

34.6 

34.6 

34  .6 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

34. 

3 

>=  4500 

32.  3 

35.9 

36.0 

36.0 

36.0 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.  1 

36.1 

36. 

2 

>=  4000 

35.9 

40.7 

40.8 

40.8 

40. 9 

41.0 

41  .0 

41.0 

4  1.0 

4  1.0 

4  1  .0 

41.0 

41.0 

4  1  . 

3 

>=  3500 

38.  1 

43.8 

43.9 

44 . 0 

44. 1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

4  4.1 

44.1 

44.1 

44  . 

\ _ 3 

>=  3000 

42.4 

49.4 

49.6 

49.7 

49.8 

49.9 

49  .9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49.9 

49  . 

M 

>=  2500 

4  8.4 

57.1 

57.4 

57.4 

57.6 

67.6 

57  .6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57. 

M 

>=  2000 

54.8 

65.6 

66.  1 

66.3 

66.5 

66.5 

66  .5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.  5 

66.5 

66  . 

>=  1800 

56.  3 

67.6 

68.1 

68 . 4 

68.6 

6  6*6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68  . 

5 

>=  1500 

61.0 

74.6 

75.5 

75.9 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.  3 

76.3 

76. 

6 

>=  1200 

63.0 

78.0 

79.2 

79.8 

80.  1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.  3 

80.3 

8  0. 

t 

>=  1000 

64.9 

81.4 

83.0 

83.9 

84.  3 

84.4 

84.6 

84.7 

84.7 

84  .7 

84  .8 

8  4.8 

84.8 

84  . 

7 

>=  900 

65.  3 

82.1 

84.0 

84.9 

85.5 

85.6 

85  .8 

85.9 

85.9 

86.0 

86  .0 

8  6. 0 

86.0 

86  . 

6 

>=  800 

65.8 

83.3 

8  5.4 

86.6 

87.4 

87.5 

87.9 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

8  8.' 

■ 

>=  700 

66.2 

84.2 

86.6 

87.9 

89.0 

89.  1 

69.6 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90. 

>=  600 

66.3 

84.9 

87.6 

89.2 

90.6 

90.8 

91  .5 

91.8 

91.8 

91  .9 

92.0 

92.0 

92.0 

9  2  . 

■ 

>=  500 

66.4 

85.5 

88.4 

90.5 

92. 1 

92.4 

93.4 

93.9 

9  3.9 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94  . 

5 

>=  400 

66.4 

85.7 

88.9 

91.2 

93.  1 

93.4 

94  .6 

95.4 

95.6 

96.1 

96.3 

96.  3 

96.4 

9b. 

9 

>=  300 

66.4 

85  .8 

89.0 

91.4 

93.5 

93.9 

95.4 

96.5 

96.7 

97.4 

97.7 

97.7 

97.9 

97  . 

>=  200 

66.4 

85.8 

89.  1 

91.5 

93.7 

94. 1 

95.8 

96.9 

97.2 

98.1 

98.5 

98.5 

98.9 

99  . 

>=  100 

66.4 

85.8 

89.  1 

91 . 5 

93.7 

94.1 

95.8 

96.9 

97.2 

98.2 

98.6 

98.7 

99.2 

99  . 

9 

>=  0 

66.4 

85.8 

89.  1 

91.5 

93.7 

94.1 

96.8 

96.9 

97.2 

98.2 

98.6 

98.7 

99.3 

99. 

'y 

TOTAL  NO.  of 


4 


9N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  JUN 
HOUR  :  ALL 


»- 5/ 8  7=1/2  > 

=5715 

7=179 

>=rr 

19. 

2 

1  9«2 

19 

.2 

19  .2 

19.3 

20. 

9 

20.9 

20 

•9 

20  .9 

20 .9 

21. 

6 

21  .6 

21 

.6 

21  .6 

21.6 

21. 

9 

21.9 

21 

.9 

21  .9 

21  .9 

‘22. 

1 

27.1  ‘  ' 

52 

.1 

52.1 

77  .T  ‘ 

22. 

7 

22.7 

22 

.7 

22  .7 

22 .7 

23. 

9 

23.9 

23 

.9 

23.9 

23.9 

29. 

0 

29.0 

29 

.0 

29  .0 

29  .0 

27. 

C 

27.0 

27 

.0 

27  .0 

27.1 

31. 

8 

31  .8 

31 

.8 

31  .8 

31  .8 

3T.T 

53.T 
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016201  :  KEFlAvIK.  ICfLANO 
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A  ’  .  3 

A  3  .  3 

A  3.  ’ 

A  3.  3 

A  !  .  A 

>  =  5000 

A  1 . 8 

A  7 . 7 

A  8 . 2 

A8  .  3 

A  0  •  A 

A  6  .  A 

A0  .a 

A  b  .  A 

A  6  .  A 

A0  .A 

A  6  .  A 

A  8  .  A 

40 . 1 

>  =  2S00 

A  6 . 9 

SA.l 

SA.  7 

6A  .  8 

SA  .  9 

5  A  .  V 

SA  .9 

6A  .  9 

SA  .0 

5a. 9 

5  4  ,o 

5  A  .  5 

66.0 

>=  2000 

SI  .2 

59.7 

60.  A 

60 . 6 

60.9 

60.  V 

60  .9 

60.9 

60.9 

60.9 

b  n ,  9 

6  L  .  9 

.  1  • 

>  =  1800 

S  2 . 2 

61.1 

6  1.9 

62  .  3 

62.  6 

6  2.6 

6  2.6 

6  2  .  b 

67.6 

62.6 

b  2  •  6 

6  2.6 

(  7  .  ’ 

>  =  ISOO 

55.8 

67.3 

68.5 

69  .  C 

69.  A 

69. a 

69  , A 

69. A 

61.A 

69  .A 

b«  .A 

69.4 

6  9.5 

>  =  1200 

S  8.2 

71.7 

73.2 

73.7 

7A.  1 

1 A  .  1 

7A  .  1 

7A.  1 

7A  .  1 

74  .  | 

74  .  1 

74.  1 

74 . ; 

>  =  1000 

60.2 

7A  .9 

77.  1 

77.  7 

70  .  1 

7b.  1 

78  .2 

76.5 

70.3 

70  .  3 

7  0.3 

7  6.  3 

78  .  a 

>=  voo 

60.7 

75. 9 

78.3 

78.9 

79. 3 

79.  3 

79.6 

79.7 

70.7 

79 .7 

79.  , 

79.  7 

79 . 0 

>  =  800 

61.5 

77.8 

80.8 

81.8 

82.6 

8  2.6 

62.9 

8  3.0 

6  3.0 

A  3  .0 

6  3  .  1 

8  3.1 

p  ’  .  2 

>  =  700 

62.2 

79.7 

82.  7 

83.7 

8A  .  6 

"A.  8 

8  5.2 

85.3 

66  .  T 

85 . 3 

8  5.4 

85.  A 

66.5 

>  =  600 

62.  A 

80.9 

6  A  .  6 

85.9 

86.9 

8  7.1 

87.7 

8  7.9 

67.0 

87.9 

6  6  •  ( j 

8  6.0, 

68.1 

>  =  500 

62.6 

81.5 

85.  A 

87.3 

60 . 6 

88.8 

89  .a 

8«.  7 

69.7 

89.9 

9  0.0 

9  o .  r 

9  .  1 

>  =  40C 

67.0 

0  1.7 

85.7 

es .  i 

89 . 8 

90.  1 

91.1 

91.7 

9  1  .7 

92.3 

9  2  .« 

92  .  A 

9?  .  1 

>  =  300 

67.0 

0  1.9 

85.9 

88.5 

90.  A 

90.  7 

9?  .A 

93.2 

9 

94 . 1 

9  A  .A 

94  .  A 

9  A  .  6 

>  =  200 

6  r.  8 

02.0 

86.0 

88  .  7 

90 . 9 

91.1 

93.2 

9A  .  1 

94.? 

95 . 7 

96.2 

96.  ’ 

9b  .  ^ 

>  =  100 

62.0 

82.0 

86.0 

88  .  7 

90.9 

91.1 

9  5.2 

9A.2 

9  A  .  3 

96 . 1 

96.6 

96.9 

97 .4 

>:  0 

62.0 

82.0 

86.0 

88  .  7 

90 . 9 

91.1 

93.2 

9  A  .  2 

9  A  ,  3 

96 . 1 

9  6.6 

96.« 

9  7.4 

TOTAL  si 


4  9*  lONfc 


i  r  I  f  \ 


11  14*  »Lf».  : 

MONTH  :  JUl 
MOO*  :  0000  i < I 


<*  >'S/t  >'!/? 


, «, 

70.5 

2  0.6 

, «, 

71.  * 

21  .6 

.s 

11.* 

72.6 

,  1 

11.  T 

11. » 

.? 

72.  » 

71.  f 

•  r. 

7  S.  C 

21.1 

n-' 

21.9 

i*.  i 

?*  .  1 

.  9 

71. * 

28.0 

.1 

1 1.  * 

12. 4 

,  «. 

1».  4 

56.6 

•  4 

14.  6 

56.4 

.  1 

16.1 

J6.2 

• 

6  J.  4 

60.6 

.  T 

*  J.  1 

61.6 

.  «* 

68.6 

68.4 

.  9 

56.9 

45.0 

•  9 

60. 9 

61  .0 

62.6 

62.7 

.4 

69.6 

69.4 

.  1 

76.  1 

76.2 

•  i 

78.  ! 

78  .6 

.  7 

79.  7 

79.8 

.  i 

8  1.1 

83.2 

.4 

86.  6 

85.5 

.  i, 

88.0 

88.1 

•  c 

90.  C 

9q.  1 

•  M 

92.6 

92.5 

.4 

96 . 6 

96.6 

.2 

96.  1 

96.5 

•  6 

96.9 

97.6 

•  b 

96.  9 

97.6 

r6/U  >-  J/*  r 


70.7 

20 .7 

70.7 

71 .1 

7  1.7 

71  .  1 

22.7 

22.7 

72  .7 

72.9 

72  .9 

22 .9 

7  3.0 

71.0 

71.0 

7  1.7 

7  1  .7 

71  .1 

76.0 

26  .0 

26  .0 

7*. 6 

76  .6 

76  .6 

78.1 

28  .1 

7*  .  1 

32.6 

37  .6 

12  .6 

16.6 

36  .6 

36  .6 

*  6 .6 

15  .6 

35  .6 

16.  1 

36 .1 

<6 . 3 

60.7 

*0  .y 

60 .7 

6  3.5 

63.5 

63.4 

68.6 

68  .6 

68  .6 

45.1 

55.1 

55.1 

61.1 

n  .1 

6  1.1 

67.8 

62  .9 

6  a  .8 

69.6 

69  .6 

69  .6 

76.1 

76  .3 

76 . 3 

78.5 

78  .6 

78  .6 

79.9 

80  .0 

60  .0 

83.3 

8  5.1 

83 . 3 

85.6 

85  .7 

84  -7 

68.2 

88 . 3 

68 . 3 

90.2 

90  .1 

90 . 3 

92.6 

92  .7 

92 . 7 

96.7 

96  .8 

96  .8 

96  .6 

97  .0 

97.0 

97.6 

98  .5 

98.7 

97.8 

98  .7 

100  .0 

tot»l  no.  of  ops 


10  39 


?  -  Cl IL  1  NG  VS  VISIBILITY 


0U201  :  HE  Fl  A  V 1 9  ,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  s  19*9-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  HONE  SPECIFIED 


LAT.  :  6J  S9N  LONG. 


22  35b 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  I 


VISIBILITY  (STATUTE  HlLESl 

>:2  1/2  >  -  2  >=1  1/2  >:l  1/4  >r) 


CEILING 

>  =  in 

>  =  6 

UNL IHIT 

15.  A 

17.4 

>=  2  0000 

16.2 

17.8 

>=18000 

17.  5 

18.8 

>=16000 

1  7.9 

18.9 

>=19000 

17.8 

19.3 

>=1 2000 

18.  1 

19.6 

>=10000 

19.0 

20.6 

>=  9000 

19.7 

21.3 

>=  8000 

24.  3 

26.0 

>=  7000 

27.2 

29.7 

>=  6000 

28.8 

31.3 

>=  5000 

29.7 

32.4 

>=  9500 

30.  3 

33.2 

>=  9000 

34.3 

37.8 

>=  3500 

36.  3 

40.2 

>=  3000 

4  1.0 

96.2 

>=  2500 

47.  1 

53.7 

>=  2000 

52.6 

60.7 

>=  1800 

53.6 

62.0 

>=  1500 

58.6 

69.4 

>=  1200 

59.8 

71.5 

>=  1000 

62.0 

74.8 

>=  900 

62.5 

75.7 

>=  800 

62.8 

76.6 

>=  700 

63.2 

77.7 

>=  600 

63.5 

78.6 

>=  500 

6J.8 

79.8 

>=  400 

64.0 

80.1 

>=  300 

84.0 

80.3 

>=  200 

64.0 

80.3 

>=  100 

64.0 

80.4 

>=  0 

64.0 

80.4 

>:5  >  =  4  >  :  3 


17.5 

17.5 

17.« 

1  7.9 

17.9 

17.9 

18.9 

19 .0 

19.0 

19. C 

19.1 

19.  1 

19.4 

19.5 

19.5 

19.  7 

19.6 

19.8 

20.7 

20.9 

20.9 

21.4 

21.5 

21.5 

26.  1 

26.3 

26. 3 

29.8 

30.0 

30.0 

31.5 

31  .  7 

31.7 

32.6 

32.8 

32.8 

33.5 

33.7 

33.7 

38.  1 

38.3 

38.  3 

40.  5 

40.7 

40. 7 

46.5 

46 . 7 

46 . 7 

54.2 

54.6 

54.6 

61.3 

61.6 

61.6 

62.6 

63.1 

63.  1 

70.0 

70.6 

70.6 

72.6 

73.2 

73.4 

76. 1 

76.9 

77. 2 

77.2 

78 .2 

78.6 

78.  3 

79.6 

80.  1 

79.8 

8 1 . 7 

82.  5 

80.  7 

82.8 

84 .2 

82.4 

84 . 8 

86,  7 

8?. 7 

85.2 

87,6 

83.0 

85.9 

88.5 

83.  1 

86.2 

88.8 

83.2 

86.3 

88.9 

83.2 

86.3 

88.9 

17.6 

17.6 

17.6 

18.0 

18.0 

18.0 

19.1 

19.1 

19.1 

1  9.2 

19.2 

19.2 

1  9.6 

19.6 

19.6 

19.9 

19.9 

19.9 

21  .  J 

2  1  .0 

21.0 

21.6 

21  .6 

21.6 

26.4 

26  .4 

26.4 

30.0 

30.0 

30.0 

31.6 

31  .8 

31.8 

32.9 

32.9 

32.9 

33.8 

33.8 

33.8 

38.4 

38  .4 

38.4 

40.8 

40 .8 

40.8 

46.8 

46.9 

46.9 

54.  7 

54  .8 

54.8 

61. 7 

61  .8 

61.8 

63.2 

63.3 

63.3 

70.  7 

70,8 

70.9 

73.5 

73.7 

73.8 

77 .3 

77.6 

77.7 

78.6 

79.1 

79.3 

80.2 

80.8 

81.0 

82.  7 

83.4 

83.7 

84.3 

85.1 

85.4 

86.9 

87.7 

88.1 

86.0 

89.5 

90.1 

89.0 

90.8 

91.8 

89.4 

91  .5 

92.6 

89.5 

91  .6 

92.7 

89.5 

91  .6 

92.7 

17.6 

17.6 

1  7  .6 

18.0 

18.0 

18.0 

19.1 

19.1 

19.1 

19.2 

19.2 

19.2 

2  9.6 

19.6 

19.6 

19.9 

19.9 

19  .9 

21.0 

21  .0 

21  .0 

21  .6 

21.6 

2  1  .6 

26.4 

26.4 

26.4 

30.0 

30.0 

30.0 

3  1.8 

31.8 

3  1  .8 

32.9 

32.9 

32.9 

33.8 

33.8 

33.8 

38.4 

38.4 

38.4 

40.8 

40.8 

40.8 

46.9 

46.9 

46.9 

54.8 

54.8 

54.8 

6  1.8 

61.8 

b  1  .8 

63.3 

63.3 

6  3.3 

70.9 

70.9 

70.9 

73.8 

73.8 

73.8 

77.7 

77.7 

77.7 

79.3 

79.3 

79.3 

61.0 

81.0 

8  1.1 

83.7 

83.7 

8  3.8 

85.4 

85.5 

85.7 

88.1 

88.5 

88.9 

90.3 

90.8 

9  1  .4 

92.0 

92.8 

93.7 

92.9 

94.0 

95.0 

93.0 

94  .4 

95.5 

9  3.0 

94.4 

95.5 

>-1/2  >:V1 


>=5/8 

1  7  1 

.  6 

18. 

.  □ 

1  9. 

.  1 

1  9. 

.  2 

1  9. 

.  6 

19. 

.  9 

21. 

.  0 

21. 

.  6 

26. 

.  4 

30. 

.0 

31. 

,  8 

32. 

,  9 

3  3. 

8 

38. 

<4 

40. 

8 

46. 

9 

54. 

8 

61. 

8 

6  3. 

3 

70. 

9 

73. 

8 

77. 

7 

79. 

3 

8  1  . 

1 

8  3. 

8 

85. 

7 

88. 

9 

91. 

<4 

93. 

7 

95. 

0 

95. 

5 

95. 

5 

17.6 
18.0 

19.1 

19.2 

19.6 

19.9 

21.0 

21.6 

26.9 
30.0 
31  .6 

32.9 

33.8 

38.9 
80.8 
46  .9 

59.8 
61  .8 

63.3 

70.9 
73.8 

77.7 

79.3 
81.1 

83.8 
85.7 
89.0 
91  .5 

93.9 

95.6 

96.7 
96.7 


1  7  .t 

lfc.; 

19..; 

19.; 

19.1 

19.  ‘ 

2 1  .  t  1 
21  .c 

26 . 9 

30.  L 
31 .6 

32.4 

3  3.t 

38.4 

4  0 .  f  ' 
46  . c 

5  4  •  t 

6  1  .  c 

6  3.3 

70.9  i 

7  3  .  h  > 
77.  7  > 
79.3  i 
81.1  ’ 

83.6  ‘ 
85 .  i 

8  9..,  - 

91.5  ! 

93.9  ^ 

95.7  . 
97.2  7 

9  7.2  2 


TOTAL  NO.  OF 


T 


7 


96.  :  22  35*  ^LfW.  s  171  FT 

MONTH  :  JUl 
HOUR  :  OJOQ  tST 


8 

>n/2  > 

-5/16 

>:1  /9 

>-  n 

6 

17.6 

17.6 

17.7 

17.7 

0 

18.0 

18.0 

18.1 

18.1 

l 

19.1 

19.1 

19.2 

19  .2 

2 

19.2 

19.2 

19.3 

19.3 

fc 

19.6 

19.6 

19.7 

19.7 

9 

19.9 

19.9 

20  .0 

20  .0 

0 

21.0 

21.0 

21  .1 

21  .1 

6 

21.6 

21.6 

21  .7 

21  *7 

<4 

26.9 

26.9 

26  .5 

26  .5 

0 

30.0 

30.0 

30 .1 

30.1 

8 

31  .8 

31.8 

31  .9 

31  .9 

,  9 

32.9 

32.9 

32  .9 

32  .9 

,  8 

33.8 

33.8 

33.9 

33.9 

,  <4 

38.9 

38.9 

38  .5 

38 .5 

•  8 

90.8 

90.8 

90  .9 

60.9 

,  9 

96.9 

1)6  .9 

97  .0 

97  .0 

*  8 

59 .8 

59.8 

59  .9 

59  .9 

•  8 

61.8 

61.8 

61  .9 

61  .9 

.  3 

63.3 

63.3 

63.9 

63.9 

»  9 

70.9 

70.9 

71  .0 

71  .0 

•  8 

73.8 

73.8 

73  .9 

73.9 

,  7 

77.7 

77.7 

77  .8 

77  .8 

,  3 

79.3 

79.3 

79  .9 

79.9 

•  1 

81  .1 

81.1 

81  .2 

81  .2 

•  8 

83.8 

83.8 

B3  .9 

83  .9 

.  7 

85.7 

85.7 

85  .8 

85.8 

.  9 

89.0 

89.0 

89  .1 

89.1 

•  «t 

91  .5 

91.5 

91  .6 

91  .6 

,  7 

93.9 

93.9 

99  .1 

91)  .2 

•  0 

95.6 

95.7 

96  .0 

96.3 

*  5 

96.7 

97.2 

98  .2 

98  .6 

»  5 

96.7 

97.2 

98  .9 

100.0 

TOTAL 

NO.  OF 

OPS  : 

10  35 

! 

< 


I 

I 

< 

« 


« 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  HEFLAVl*.  ICELAND  LAT.  :  fc  7  S  9N  LONG.  : 

PER  1 00  OF  RfCORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  LEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURPENCF 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  I 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>=  3 

>  =  2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/  9 

>=  1  , 

UNL I  MIT 

16.6 

17.7 

17.7 

17.7 

17.7 

1  7.7 

17.7 

17.7 

17.7 

17.7 

1  7  .7 

17.8 

1  7  ■ 

>  =  1 

>=20000 

17.8 

18.8 

18.8 

18.8 

18.8 

18.8 

18.8 

18.8 

18.8 

18.6 

18.8 

18.9 

15  . 

>=18000 

19.0 

20.2 

20.  2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.2 

20.  3 

20. 

7  .  7 

>=16000 

19.2 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

20.4 

2  0*  5 

20. 

£  •  £ 

>=14000 

19.5 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20  .8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.  8 

20  ; 

>=12000 

19.6 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20. 8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.8 

20.9 

21. 

£  .4 

>=10000 

20.5 

21.7 

21.7 

21.7 

21 . 7 

21.7 

21  .7 

21.7 

21.7 

21  .7 

21.7 

21.8 

21  . 

C.8 

>=  9000 

20.7 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21.9 

21  .9 

21.9 

21.9 

21  .9 

2  1  .9 

22.0 

22. 

r  .8 

>=  8000 

25.1 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26  .4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.5 

26. 

1  .7 

>=  7000 

28.6 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

30.8 

3  P  .  8 

30.8 

30.8 

30.  9 

31  . 

1  .9 

>=  6000 

29.8 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.4 

32. 

fc  .4 

>=  SOOO 

31.0 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.5 

34. 

C  .£ 

>=  4500 

31.9 

35.1 

35.  1 

35.1 

35.1 

35.  1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.  2 

35. 

2.3 

>=  4000 

35.3 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

39.0 

39. 

L7 .6 

>=  3500 

37.7 

42.3 

42.  3 

42. 3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.4 

42. 

5  .  1 

>=  3000 

42.0 

47.7 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

4  7.8 

47  .8 

97.8 

4  7.9 

49  . 

8 .9 

>=  2500 

46.8 

53.5 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.6 

53.8 

53.8 

53.8 

53.5 

54  . 

2.3 

>=  2000 

53.2 

61.8 

62.  1 

62. 1 

62. 1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.2 

62  . 

7  .8 

>=  1800 

54.3 

63.4 

63.7 

63.8 

63.8 

63.  9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.  C 

64  . 

3.8 

>=  1500 

59.1 

70.3 

70.9 

71.1 

71.2 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71  .5 

71.5 

71.6 

71  . 

2.1 

>=  1200 

61.3 

73.6 

74.6 

74.8 

75.0 

75.  1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.5 

75. 

3.9 

>=  1000 

63.6 

77.6 

78.8 

79.2 

79.5 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

80.0 

80.0 

80.1 

£0. 

1  .5 

>=  900 

64.2 

78.6 

79.7 

80.2 

80.5 

80.6 

80.7 

8D.9 

8  C  .  9 

81.1 

31.1 

81.2 

?  1  i 

5.4 

>=  800 

65.2 

80.3 

81.9 

82.3 

82.8 

83.  U 

83.2 

83.4 

63.4 

83.6 

83.6 

83.7 

83. 

0.0 

>=  700 

65.6 

81.1 

82.7 

83.3 

84  .  1 

84.3 

84.5 

84.7 

84.7 

84.9 

84.9 

85. C 

£5  . 

1  .  1 

>=  600 

66.1 

82.0 

83.7 

84 .6 

85.8 

86.3 

86  .3 

86.7 

86.7 

87.0 

87.0 

87.1 

£  7  . 

3.6 

>=  500 

66.6 

83.2 

85.3 

86.6 

88.0 

88.3 

88  .8 

89.3 

89.4 

89.8 

89  .8 

89*  9 

50  . 

4 .9 

>=  400 

66.8 

83.5 

85.6 

87.5 

89.4 

89.7 

90.5 

91.6 

91.7 

92.5 

92.5 

92.6 

?2. 

[7.0 

>=  300 

67.0 

8  4.0 

86.2 

88. 1 

90. 1 

90.3 

91  .6 

92.9 

93.1 

94.3 

94.7 

94.  8 

94  . 

9.8 

>=  200 

67.0 

84.1 

86.  3 

88 . 2 

90. 3 

90.5 

91.9 

93.7 

94.0 

95.5 

95.9 

96.0 

96  . 

P  .5 

>=  100 

67.0 

84 . 1 

86. 3 

88.2 

90.  3 

90.5 

91  .9 

93.7 

94.0 

95.9 

96.7 

96.9 

97  . 

L  ,  j 

>=  0 

67.0 

84.1 

86.  3 

88 . 2 

90. 3 

90.5 

91  .9 

93.7 

94.0 

95.9 

96.7 

96.9 

97  . 

6.5 

1:1 


tota 


4 


3  59N  LONG.  :  22  35*  ELfV.  :  171  f l 

HONTh  :  JUl 
HOUR  :  0600  L  ST 


S/M 

>- 5/  8 

>-1/2 

>-5/16 

>-1/4 

>i  P 

T.7 

17.8 

1  7.9 

17.9 

17  .9 

17.9 

3  .8 

18.9 

19.0 

19 .0 

19  .0 

19  .0 

3.2 

20.  3 

20.4 

20.4 

20  .4 

20  .4 

3.M 

2  0«  5 

20.6 

20.6 

20  .6 

20  .6 

3.8 

20.  8 

20.9 

?0*9 

2n  .9 

20.9 

3.8 

20.0 

21.0 

21.0 

21  .0 

21  .0 

1.7 

21.8 

21.9 

21.9 

21  .9 

21  .9 

l  .9 

22.0 

22.1 

22.1 

22 .1 

22 .1 

>.4 

2b.  5 

26.6 

26.6 

26  .6 

2b  .6 

3.8 

30.9 

31.0 

31.0 

31  .0 

31  .0 

>.3 

32.  M 

32.5 

72.5 

32  .5 

32.5 

3.8 

33.0 

34.0 

34 ,0 

34  .0 

34  .U 

5.1 

35.  2 

35.3 

35.3 

35  .3 

35.3 

S.9 

39. c 

39.1 

39.1 

39  .2 

39 .2 

? .  3 

M2.M 

42.5 

42.5 

42.6 

42  .6 

7.8 

M  7. 9 

48.0 

48.0 

48  .1 

48.1 

3.8 

53.9 

54.0 

54.0 

54  .1 

54.1 

?.l 

62.2 

62.3 

62.4 

6  2  .5 

62.5 

1.9 

6  M  .  0 

64.1 

64.2 

64 .7 

64 .3 

1  .5 

71.6 

71.7 

71.8 

71  .9 

71  .9 

>  .4 

75.5 

75.6 

75.7 

75  .8 

75 .8 

1.0 

80.  1 

80.2 

80.3 

80  .4 

80.4 

1  .1 

81.2 

81  .3 

81.4 

81  .5 

81  .5 

1.6 

83.7 

83.8 

83.9 

84  .r 

84  .0 

>.9 

85.0 

85.1 

85.2 

85  .3 

85.3 

r.O 

87.  1 

87.2 

87.3 

87  .4 

87.4 

1  .8 

89.9 

90.0 

90.1 

90  .2 

90  .2 

.5 

92.6 

92.7 

92.8 

92  .9 

92  .9 

.7 

9  M  ,  8 

94.9 

95.0 

95  .2 

95  .2 

.9 

96.0 

96.4 

96.6 

96  .9 

97.1 

.7 

96.9 

97.5 

97.7 

98  .4 

98  .7 

.7 

96.9 

97.5 

97.8 

98  .6 

1  00  .0 

TOTAL 

NO.  OF 

OB  5  : 

1076 

:(UING  »S  »!'UU  !’• 


Cifc  7  0  1  :  *C  f i  i  *  1  *  ,  1 CC l ANO 

l»C*  100  or  »fb0»0  :  19*9-10 *  ? 

CLASS  :  ALL  »  f  A  T  h£  H 
CO.OlUO*.  :  *ONf  SPfCIFJfn 


prirrMitr  rLfLif*c*  o»  ofk.u«pf*cf 

|T«0N  mCI'.l  *  OB<[t|lMONS  I 


tr  I  5  1  6  1  L I  T  Y  1ST* 

*  L  T  ‘  »  I 

L  '  S  ) 

ecu  INC 

>  i " 

>  '6 

9 

>  -  * 

7  ;  •> 

>72  1/2 

>-2 

>71  1/2 

1  1/* 

>-  1 

>  -  y  /  *» 

>:  6/  6 

'  -  1  /  2  ' 

ONL  I  » I  T 

1  ’.  7 

18.2 

18.2 

18.. 

16.7 

18.2 

16.2 

18.2 

16.2 

16.2 

1*.; 

16.. 

i 

>-2 ObQC 

U  .  * 

19.7 

1  9.  7 

19.7 

19.  T 

19.7 

1  «  .  7 

19.7 

1  C  .  7 

19.7 

1  «  .  7 

1  9.  ? 

1  0  .  7 

>U AOOC 

1  «.  ' 

20.5 

20.  ' 

20 . 5 

20.* 

20.  5 

20.« 

?b.  b 

20.' 

20  .  5 

>  /  ^  c 

‘ 

2  C  . 

>T 1 6  COC 

19. b 

20.8 

2?.o 

2C  .  6 

20.6 

OL.s 

20.8 

20 . 8 

2  0.* 

70.6 

2  0 . 8 

7  C  •  6 

2  3 .  k 

>- I  * ooc 

l'.O 

2  1.1 

2  1.1 

21.1 

21.1 

21.1 

2  1.1 

2  1-1 

2  1.1 

7  1.1 

2  1.1 

7  1.1 

2  J  .  J 

>  - 1  200  c 

20.  1 

21.3 

21.5 

21.3 

21  .  ' 

21.3 

21.3 

21  .  * 

.  1  .  * 

21.3 

2  1.3 

7  1.’ 

r  1 . ? 

>- 1 oooc 

20. « 

22.0 

22.0 

22.0 

22.  " 

22.o 

2?  .0 

22. 0 

2  2.0 

22  .  C 

2  7.0 

7  2 .  C 

^  r  •  c 

>:  900C 

2  1  .  T 

22.8 

22.8 

22 . 6 

22.8 

2  2.3 

22.8 

22.6 

2  2.4 

77.6 

2  7.8 

72.8 

2  ?  ,  8  , 

>T  8  COL 

2*  .* 

27.1 

2  7.1 

27.1 

27.1 

2  7.  1 

2  7.1 

27.1 

2  7.1 

77.1 

2  7.1 

2  7.1 

*  7  *  1 

»-  TQOC 

2  8.8 

31.0 

31.0 

31  .C 

31  .0 

3  1  .  J 

3  1  .0 

31.0 

3  1.0 

31  .0 

3  1.0 

3  1.0 

31  ,C 

>-  bbOO 

29.9 

32.3 

32.  5 

32.  3 

32.  3 

V.  3 

32.3 

>2.3 

1  2  .  T 

32.3 

37.3 

32.  3 

32*3 

>T  sooc 

30.9 

33.* 

33.* 

53.* 

33.* 

’3.* 

3  3.* 

3  3.* 

3  ?.* 

33.* 

3  3  .« 

3  3.  * 

J3  .<* 

>-  *50  0 

3  1.3 

3*  .  1 

3*.  1 

3*  .  1 

3*  .  i 

3*.  1 

3*  .  1 

3*.  1 

3*  .  1 

3*  .  1 

3*  .  1 

3*.  1 

3*  .  1 

>r  *COC 

3*. 9 

38 . 1 

38.1 

38 . 1 

38.  1 

38.  1 

38  .  1 

36  .  1 

36.1 

38  .  1 

36.1 

3  6.1 

38,1 

>-  3  SOC 

36.8 

*0.6 

*0.6 

*0.6 

*0 . 6 

*0.6 

*0.6 

*  b  •  t 

*  D  .  t 

*0.t 

*0.6 

*0.6 

M3 ,  fc 

>-  3000 

*0.9 

*5.6 

*5.8 

*5.8 

*5.  8 

*5.8 

*6.8 

*b  .8 

*  ^  .8 

*5.6 

*5.6 

*5.8 

(4  S  •  8  ‘ 

>:  2500 

*b.  1 

52.3 

52.5 

52.5 

52.5 

62.3 

52.5 

52. b 

5  2.6 

52.5 

52  .5 

52.5 

52,5 

>:  2000 

52.2 

59.9 

60.  3 

60.5 

60.5 

60.  3 

6  C  .6 

6  0.6 

60.6 

60  .fc 

60.6 

bO.  6 

60.6 

>-  1600 

53.9 

61  .8 

62.* 

62.6 

62.6 

62.6 

6  2.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.6 

62.8 

1 2.8  i 

>-  tsoo 

60.5 

69  .* 

70.2 

70 . 5 

70.6 

70.5 

7C  .  7 

70. 7 

70.7 

7C.7 

7  C  .  7 

7  0.7 

70.7  ; 

>=  1200 

63.  1 

73.* 

7*.  S 

75.  C 

75.0 

75.  J 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.  1 

75,1  \ 

1C00 

65.8 

77.9 

79.2 

79.7 

79.  o 

79.9 

8C.3 

80.3 

80.3 

80.3 

60.3 

80.  3 

eo  •  3 

>-  900 

66.2 

78 . 7 

80.0 

80*6 

80.8 

80.8 

8  1.2 

81.2 

6  1.2 

81.3 

8  1  .3 

81.3 

ei  #3  ‘‘ 

>:  800 

67.2 

80.9 

82.  * 

83.2 

63.6 

83.6 

6*  .0 

8*  .  C 

8*  .0 

8*  .2 

8*  .2 

8*.  2 

8*4 .2 

>-  700 

67.6 

82.1 

83.9 

8*  .9 

85. 5 

85.5 

86  .2 

Rb.S 

8  fc  .  3 

86.5 

66.5 

86.5 

8b.  s  r 

7  -  6  00 

6  7.9 

82.8 

8*. 6 

86 . 0 

86.  « 

86.8 

87.5 

87.7 

87.7 

87.9 

8  7.9 

87.9 

87.9 

>=  500 

68.2 

8*  .  1 

86.  1 

8  7.6 

88.5 

88.3 

89  .9 

90.6 

90.6 

91.1 

91 .1 

91.1 

91.1  <\ 

>:  900 

68.6 

85.0 

67.6 

89. 7 

91.0 

91.0 

92.8 

93.6 

93.7 

9*.  2 

9*  .3 

9  *.  3 

9 14 . 4  j 

>-  300 

68  .6 

85.2 

86.  1 

90.2 

92. 1 

92.2 

9*  .* 

95.6 

96.0 

9b  .8 

97.0 

9  7.  C 

57.2  1 

>-  200 

60.6 

85.2 

88.1 

90.3 

92. 2 

92.3 

9*  .6 

95.8 

96.3 

97.6 

98.3 

98.  3 

98.5  4 

>-  100 

68.6 

85.2 

88.1 

90 . 3 

92.2 

92.3 

9*  .6 

95.8 

96.3 

97.6 

98.6 

98.6 

98.9  4 

0 

6  o  •  6 

85.2 

88.  1 

90. 3 

92. 2 

92.3 

94.6 

95  .8 

96.3 

9  7.6 

98.6 

98.6 

98.9  4 

TOTAL  N  C  J 


*>  L  'IN  T 


17  1  FT 


22 


»  £  If  V  . 

»  0  *  T  t-  : 

HCU»  : 


Jul 

0900  LSI 


>-\/2  >tW16 


>:  5/  6 

18.: 

1  9.  7 
2... c 
?0-  8 

2  1.1 
2  1.' 
22.  C 
22.  8 
27.  1 
51.0 
5?.  3 

3  3.  4 
34.  1 

36.1 

40.6 

4  5.6 

5  2.5 
60.  6 

62.8 

70.7 
75.  1 
80.  3 

81.3 

84.2 

86.5 

87.9 

91.1 

94.3 
9  7.  C 

98.3 

98.6 

98.6 


18.2 

19.7 

20.5 

20.8 
21.1 

21.3 

2  2.0 

22.8 
2  7.1 
31.0 

32.3 

33.4 

34.1 

38.1 

40.6 

45.8 

52.5 

60.6 

62.8 

70.7 

75.1 

80.3 

ei  .3 

84.2 

86.  j 

87.9 

91.1 

94.4 

97.2 

98.5 

98.9 

98.9 


18.2 
1  9  •  7 

20.5 

20.6 
21.1 

21.3 
22.0 
2i  •  6 

27.1 
3  1.0 

32.3 

33.4 

34.1 

38.1 

40.6 

45.6 

52.5 

60.6 
62.8 

70.7 

75.1 

80.3 

81.3 

84.2 
86.5 

87.9 

91 . 1 

94.4 

97.3 

98.5 

99.1 

99.1 


>-l  /* 

18  .2 
|9  .7 
20  .5 

20 .8 
2  1.1 
2  1.3 
22  .0 
22  .8 

27.1 
31  .0 

32.3 

33  .4 

34  .1 

38 .1 
40  .6 
45  .8 
52.5 
6  0.6 
62  .8 
70  .7 

75.1 

80.3 

81.3 
84  .2 

86  .5 

87  .9 

91.1 
94  .4 

97  .3 

98  .5 

99.3 

99.3 


>-  0 

18  .2 

19  .T 
20.6 

20  .8 
21  . 1 

21 .3 
22  .0 
22  .8 

27.1 
31  .0 

32 .3 

33.4 
34  .1 

38 .1 
40  .b 
45  .6 

52 .5 
60  .6 
62  . o 

70 . 7 

75.1 

80 .3 
81  .3 
84  .2 
86  .5 
@7  .9 
91  . 1 
94  .4 

97.3 
98  .8 

99 .8 
1  00 .0 


TOTAL  NO.  OF  OPS  : 


in  34 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVlK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  L 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  JSTATUTE  HILES) 


CEILING 

>  =  10 

yO 

II 

As 

>=  5 

>  =  9 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=  3/4 

>=  5 

UNLIMIT 

18.9 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19 

>=20000 

19.9 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21  .3 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21 

>=18000 

20.7 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22 

>=16000 

20.9 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22 

>=1*000 

2T.T5 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

2?. 8 

2  2.6 

22.8 

22 

>=12000 

22.1 

29.0 

29.0 

29  .  q 

29.0 

24.0 

24  .0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.o 

24 

>=10000 

23.9 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25 

>=  9000 

29.9 

26  .3 

26. 3 

26.3 

26 . 3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26 

>=  8000 

26.9 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29 

>=  7000 

30.  1 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32  .9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32 

>=  6000 

30.9 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33 

>=  5000 

32.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35  .5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35 

>=  9500 

33.2 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36 

>=  9000 

36.  3 

39.6 

39.6 

39.6 

39. 6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39 

>=  3500 

38.0 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

41.9 

4  1  .9 

4  1.9 

41.9 

41.9 

41.9 

4  1 

>=  3000 

92.0 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

4fc.5 

46.5 

46 

>=  2500 

97.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53 

>=  2000 

55.3 

62.9 

62.6 

62.7 

62.7 

62.  7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62 

>=  1800 

56.8 

69.3 

69.5 

69.7 

69.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64 

>=  1500 

63.  1 

71.7 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72 

>=  1200 

66.5 

76.9 

76.9 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77 

>=  1000 

69.5 

80.7 

81.9 

82.1 

82.  1 

82.1 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82 

>=  900 

69.8 

81.5 

82.6 

83.2 

83.2 

83.2 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83 

>=  800 

70.5 

82.5 

83.7 

89.7 

89. 9 

84.9 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85 

>=  700 

71.0 

83.2 

84.8 

86.9 

86.8 

86.8 

87.0 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87 

>=  600 

71.3 

89.9 

86.6 

88.5 

89.  1 

89.  1 

89.7 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90 

>=  500 

71.6 

86.1 

88. 1 

90.9 

91 . 1 

91.2 

92.1 

93.0 

93.1 

93.2 

9  3.4 

93 

>=  900 

71.7 

86.5 

88.8 

91.6 

92.7 

92. B 

93.9 

94.7 

94.9 

95.2 

95.6 

95 

>=  300 

71.7 

86.7 

89.3 

92.6 

93.9 

94.0 

95.1 

96.6 

96.9 

91.1 

98.1 

98 

>=  200 

71.7 

86.7 

89.  3 

92.6 

99.0 

94.1 

95.4 

96.9 

97.3 

96.1 

98.9 

99 

>=  100 

71.7 

86.7 

89.3 

92.6 

99.0 

94.1 

95  .4 

97.1 

97.5 

98.3 

99.3 

99 

>=  0 

71.7 

86.7 

89.3 

92.6 

94.0 

94.1 

95  .4 

97.1 

97.5 

98.3 

99.3 

99 

LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELE  V  .  : 


RENCE 

I 


>-1/2 

) 

19.7  1  1/4 

>  =  1 

>=  3  /4 

2 1.3 

22.5  9.7 

19.7 

19.7 

22.7  1.3 

21.3 

21.3 

22.8  2.5 

22.5 

22.5 

24.0  2.7 

22.7 

22.7 

25.2  -2.8 

22.8 

22.8 

26.3  :n.o 

24.0 

24.0 

29.0  ■  jr  .2 

25.2 

25.2 

32.9  .  :6.3 

26.3 

26.3 

33.8  ’Q.O 

29.0 

29.0 

35.5  52.9 

32.9 

32.9 

36.5  *3.8 

33.8 

3  3.8 

39.6  35.5 

35.5 

35.5 

41-9  ifc. 5 

36.5 

36.5 

46.5  20.6 

39.6 

39.6 

53.0  m.9 

41.9 

41.9 

62.7  46.5 

46*5 

46.5 

64.7  53.0 

53.0 

5  3.0 

72.3  fc  2 . 7 

62.7 

62.7 

77.5  64.7 

64.7 

64.7 

82.3  ,  72.3 

72.3 

72.3 

83.5  77.5 

77.5 

77.5 

85.3  82.3 

82.3 

82.3 

87.4  63.5 

83.5 

8  3.5 

90.4  65.3 

85.3 

85.3 

93.4  o  7 . 3 

87.4 

87.4 

95-7  90.3 

90.4 

90.4 

98.1  93.1 

93.2 

93.4 

99.1  94.9 

95.2 

95.6 

99.6  96.9 

97.7 

9  8.1 

99.6  97.3 

98.1 

98.9 

97.5  98.3  99.3 
97.5  98.3  99*3 


MONTH  : 
HOUR  : 


>=  5/  8 

>  =  1/2 

>=5/16 

>=1/4 

1  9.  7 

19.7 

19.7 

19  .7 

21.3 

21.3 

21.3 

21  *3 

22.  5 

22.5 

22.5 

22  .5 

22.  7 

22.7 

22.7 

22  .7 

22.  8 

"  22.8 

22.8 

22.6 

24.0 

24.0 

24.0 

24  .0 

25.2 

25.2 

25.2 

25  .2 

26.  3 

26.3 

26.3 

26  .3 

29.0 

29.0 

29.0 

29  .0 

32.  9 

32.9 

32.9 

32.9 

33.8 

33.8 

'33.6 

33  .8 

35.5 

35. 5 

35*5 

35.5 

36.  5 

36.5 

36.5 

36  .5 

39.  6 

39.6 

39.6 

39  .6 

4  1.9 

41.9 

41.9 

41  .9 

46.5 

46.5 

46.5 

46  .5 

5  3*0 

53.0 

53.0 

5  3  .0 

62.  7 

62.7 

62.7 

62  .7 

64.  7 

64.7 

64.7 

64  .7 

72.  3 

72.3 

72.3 

72  .3 

77.5 

77.5 

77.5 

77  .5 

82.  3 

82.3 

82.3 

82.3 

S3.  5 

83.5 

8  3 .5 

83  .5 

85.3 

85.3 

85.3 

85  .3 

87.4 

87.4 

87.4 

87  .4 

90.  4 

90.4 

90.4 

90  .4 

93.  4 

93.4 

93.4 

93  .4 

95.6 

95*7 

95.7 

95  .7 

96.  i 

96.1 

98.2 

96  .3 

99.0 

99.1 

99.3 

99  .5 

99.4 

99.6 

99.8 

100  .0 

99.  4 

99.6 

99.8 

100  .0 

TOTAL  NO.  OF  OBS  : 


TOTAL 


171  FT 


L  ST 


>-  0 


19.7 

21 .3 

22 .5 
22  .7 

22.8 

24  .0 

25  .2 

26  .3 
29.0 
32.9 
33  .8 

35.5 
36  .5 
39  .6 
91  .9 

46 .5 
53  .0 

62.7 
69  .7 

72 .3 
77  .5 

82 .3 

83.5 

85.3 

87.4 
9C  .4 
93  .4 

95.7 
96  .3 

99 .5 
100 .0 
1  00  *0 


1026 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK.  ICELAND  LAT.  :  63  S9N 

PERIOD  OF  RECORO  :  1949-1987 

CLASS  ;  ALL  WEATHER _ 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED  '  ' - 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

> 

UNLIHIT 

21.5 

22.9 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

>=20000 

23.  1 

24.5 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24  .6 

24.6 

24.6 

24  .6 

24.6 

>=18000 

24.1 

26  .2 

26.3 

26.3 

26. 3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

; 

>=16000 

24.5 

26.6 

26.  7 

26.7 

26.7 

26.  7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

>=14000 

24.9 

27.0 

27.  1 

27. 1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

77  n 

>=12000 

25.4 

27.6 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

* 

>=10000 

26.2 

28.4 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

* 

>=  9000 

26.9 

29.0 

29.1 

29.1 

29.  1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

; 

>=  8000 

29.6 

32.0 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

>=  7000 

33.0 

35.8 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

>=  6000 

34.2 

37.1 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

3  7.3 

7 

>=  5000 

35.4 

38.4 

38.  7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

36.7 

38.7 

>=  4500 

35.7 

38.7 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.D 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

7 

>=  4000 

37.4 

40.8 

41.1 

91.1 

41 . 1 

41.1 

41  .1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

4 

>=  3500 

38.7 

42.5 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

1 

>=  3000 

42.4 

47.2 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47-8 

4  7.8 

( 

>=  2500 

48.4 

54.4 

55.  1 

55.1 

55.  1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

« 

>=  2000 

56.4 

63.8 

64.5 

64.6 

64.7 

64.7 

64  .7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

i 

>=  1800 

57.3 

65.4 

66.  1 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

« 

>=  1500 

63.9 

73.8 

74.8 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

>=  1200 

67.  7 

79.0 

80.2 

80.7 

80.9 

81.0 

81  .0 

81.0 

8  1.0 

81.1 

8  1.1 

£ 

>=  1000 

70.5 

82.7 

84.4 

84.9 

85. 3 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.6 

8  5  •  6 

£ 

>=  900 

70.8 

83.5 

85.  3 

85.9 

86.3 

86.5 

86  .5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

£ 

>=  800 

71.4 

84  .9 

86.8 

87.6 

88.  1 

88.3 

88.5 

86.8 

88.8 

88.9 

88.9 

£ 

>=  700 

71.7 

86.1 

88.3 

89.2 

89.9 

90.1 

90  .4 

90.8 

90.8 

91  .0 

9  1  .0 

>=  600 

71.8 

87.2 

89.7 

90.9 

91 . 8 

92.0 

92.3 

93.0 

93.0 

93.2 

93.3 

£ 

>=  500 

72.0 

87.6 

90.3 

91 . 8 

92.7 

93.0 

93.6 

94.3 

94.4 

94  .6 

94.7 

s 

>=  400 

72.1 

88.2 

91.0 

92 . 8 

93.9 

94.2 

95  .0 

95.9 

96.0 

96.4 

96.5 

>=  300 

72.2 

88.6 

91.4 

93.2 

94 . 8 

95.1 

96.3 

97.3 

97.5 

9B.3 

98.4 

<; 

>=  200 

72.2 

88.6 

91.4 

93.2 

94 . 8 

95.1 

96  .4 

97.5 

97.8 

98.8 

99.1 

>=  100 

72.2 

8  8*6 

91.4 

93.2 

94 . 8 

95.1 

96  .4 

97.5 

97.8 

98.8 

99.3 

£ 

>=  0 

72.2 

88.6 

91.4 

93.2 

94 . 8 

95.1 

96  .4 

97.5 

97.8 

98.8 

99.3 

LA 7 .  :  63  59N  LONG.  :  22  35«  ELE  V  .  :  171  FT 

HONTH  :  JUL 
HOUR  :  I5OO  L  ST 


f 


4  >=i 

V-T/4 

>=5/8 

>=1/25=5/1 6 

T:T7T 

7=0  ^ 

2  23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

2  26.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24  .6 

24.6 

2  26.3 

26.3 

26.  3 

26.3 

26.3 

26.3 

26  .3 

2  26.7 

26.7 

26.  7 

26.7 

26.7 

26  .7 

26 .7 

2  27.1 

27.1 

TT.T 

27.r 

77.1 

27  .3 

77.1 

2  27.7 

27.7 

27.  7 

27.7 

27.7 

27  .7 

27.7 

2  28.5 

28.5 

28.  5 

28.5 

28.5 

28  .5 

28  .5 

3.  29.1 

29.1 

29.  1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

3',  32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32  .2 

32.2 

3  36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36.0 

36  .0 

36  .0 

3  37.3 

3  7.3 

3777 

37.3 

77.7 

37.7 

37V3 

3'  38.7 

38.7 

38.  7 

38.7 

38.7 

38  .7 

38  .7 

•*]  39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.o 

39.0 

39  .0 

«;  m.i 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41  .1 

4  42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

42  .9 

42  .9 

5!  47-8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47  .8 

47  .8 

64  55.1 

55.1 

55.  1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.T 

6t  64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64  .7 

64.7 

7-  66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66  .4 

66  .4 

8  1’  75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75  .2 

75.2 

6-  81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81  .1 

bti  85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85  .6 

85  .6 

8  81  86.6 

8  6*6 

86.6 

66  .6 

66  .6 

86.6 

91  88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88  .9 

88  .9 

93  91.0 

91.0 

91.0 

91  .0 

91.0 

91  .0 

91  .0 

94  93.2 

93.3 

93.  3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

96  94.6 

94.7 

94.  7 

94.7 

94.7 

94  .7 

94  .7 

98  96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96  .5 

96  .5 

99  98.3 

96.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98  .5 

.5 

98'  98.8 

99.1 

99.  1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99  98.8 

99.3 

99.  3 

99.4 

99.5 

99  .7 

99  .8 

98.8 

TOT 

99.3 

99.  3 

99.4 

99.5 

99  .7 

100  >0 

TOTAL 

NO.  OF 

063  : 

10  76 
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2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016£01_  : _ KEFLAVIK.  ICELAND  LAT.  :  63  S9N  LONG. 

PERIOD  OF  RECORO  :  1999-1967 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  CF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=s 

>:9 

>:3 

>  =2  1/2 

>=  2 

>'l  1/2 

>=1  1/9 

>  =  1 

>=3/9 

>=5/8  > 

UNLIHIT 

22.3 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

2  3  .9 

23.9 

>=2  0000 

23.9 

25.1 

25.  1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.i  ; 

>=1 8000 

29.5 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.  7  ; 

>=16000 

29.5 

26.7 

26.7 

26.7 

26 . 7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26. 7  ; 

>=19000 

29.7 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26  .9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9  1 

>=12000 

25.1 

27.3 

27.  3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3  ; 

>=10000 

26.0 

28.3 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28  .9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9  ; 

>=  9000 

26.3 

28.6 

28.7 

28 . 7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7  2 

>=  8000 

30.9 

32.8 

32.8 

32.8 

32. 8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

3  2.8  3 

>=  7000 

32.9 

36.0 

36.  1 

36.1 

36.  1 

36.  1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.  1  ’ 

>=  6000 

39.9 

37.6 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.  7  3 

>=  5000 

35.5 

38.9 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.  0  3 

>=  9500 

35.9 

39.9 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.  5  3 

>=  9000 

38.9 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3  9 

>=  3500 

90.0 

99.1 

99.3 

99 . 3 

99 . 3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3  9 

>=  3000 

93.8 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6  9 

>=  2500 

98.5 

55.1 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.  8  5 

>=  2000 

55.0 

63.9 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.  3  6 

>=  1800 

56.9 

69  .9 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

66  .0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0  6 

>=  1500 

62.1 

72.0 

73.0 

73.2 

73.9 

73.9 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5  7 

>=  1200 

65.5 

77.5 

78.6 

78.8 

79.  n 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.  2  7 

>=  1000 

67.3 

80.2 

81.5 

81.9 

82.  5 

82.6 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9  8 

>=  900 

67.5 

80.7 

82.2 

82.7 

83.9 

83.5 

83.9 

89.Q 

89.0 

89 . 1 

89  .1 

89.1  8 

>=  800 

68.6 

83.5 

85.  9 

86. 1 

86.9 

87.0 

87.9 

87.5 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8  8 

>:  700 

69.0 

89.9 

86.5 

87.3 

88.0 

88.1 

8  8  •  6 

88.8 

88.9 

89.1 

89.1 

89.  1  8 

>=  600 

69.5 

85.6 

88.0 

89.1 

90.0 

90.  3 

90.9 

91.1 

91.2 

91  .9 

9  1  .9 

91.9  9 

>=  500 

69.9 

87.0 

89.7 

91.2 

92.2 

92.6 

93  .9 

99 .1 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7  9 

>=  900 

70.2 

87.9 

90.8 

92 . 3 

93.6 

99.1 

99  .8 

95.6 

95.9 

96.5 

96.5 

96.5  9 

>=  300 

70.2 

87.9 

90.9 

92 . 5 

93.9 

99.9 

95  .6 

96.5 

97.0 

97.9 

98.1 

98.  1  9 

>=  200 

70.2 

87.9 

90.9 

92.6 

99.  1 

99.6 

96  .0 

96.9 

9  7.6 

98.5 

99.1 

99.1  9 

>=  100 

70.2 

87.9 

90.  9 

92.6 

99 . 1 

99.6 

96.0 

96.9 

97.6 

98.5 

99.2 

99.  2  9 

>=  0 

70.2 

87.9 

90.9 

92.6 

99. 1 

99.6 

96.0 

96  .9 

97.6 

98.5 

99.2 

99.  2  9 

TO 


I 


V)NG.  :  22  35N  ELFY.  :  171  FT 

MONTH  :  JUL 
HOUR  :  1800  L  ST 


/  8 

>rl/? 

>:57T6 

'>=1  75 

5:0 

.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

U  1 

25. 1 

25.1 

25.1 

25.1 

.  7 

26.7 

26.7 

26  .7 

26.7 

.  7 

26.7 

26.7 

26  .7 

26  .7 

.  9 

26 .9 

‘2679 

26  .9 

"26  .9 

.  3 

27.3 

27.3 

27  .3 

27.3 

.8 

28.4 

28*4 

28  .4 

28.4 

.  7 

28.7 

28.7 

28  .7 

28.7 

.  8 

32.8 

32.8 

32.8 

32  .8 

1 

36.1 

36.1 

36  .1 

36 .1 

.  7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

.  0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

3 

42.3 

42.3 

42  .3 

42  .3 

.  3 

44.3 

44.3 

44  .3 

44  .3 

.  6 

49.6 

49.6 

49  .6 

49  .6 

..  8 

55.8 

55.8 

55.8 

55  .8 

i.  3 

64.3 

64.3 

64  .3 

64.3 

».  C 

66.0 

66.0 

66  .0 

66  .0 

1.  s 

73.5 

73.5 

73.5 

73  .5 

i.  2 

79.2 

79.2 

79.2 

79  .2 

i .  9 

82.9 

82.9 

82  .9 

82  .9 

*.  1 

84.1 

84.1 

84  .1 

84 .1 

7.8 

87.8 

87.8 

87  .8 

87.8 

k  1 

89.1 

89.1 

89.1 

89 .1 

1.  4 

91  .4 

91.4 

91  .4 

91  .4 

L  7 

94 .7 

94.7 

94  .7 

94 .7 

i.  5 

96.5 

96.5 

96  .6 

96  .6 

i.  1 

98.1 

98.1 

98  .2 

98  .2 

i.  1 

99.1 

99.3 

99  .4 

99  .4 

9.  2 

99.2 

99.5 

99  .6 

99.8 

>.  2 

99.2 

99.5 

99  .6 

100.0 

TOtAl 

NO.  OF 

085  : 

1029 

2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  :  6?  59N  LONC 

PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
IFROH  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CETlTng 

>=10 

>  =  6 

>=5 

>  =  9 

>  =  3 

>  =2  1 /2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/9 

>=1 

>=  3/9 

>=  5/  8 

UNLIMIT 

20.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

>=20000 

21.8 

23.2 

23.2 

23.2 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

2  3.3 

2  3.3 

>=18000 

23.2 

29.7 

29.7 

29. 7 

29.8 

29.8 

29  .8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

>=16000 

23.  3 

29.9 

29.9 

29.9 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.  C 

>=19000 

23.8 

25.9 

25.9 

25.9 

25.5 

25.5 

25  .5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.  5 

>=1 2000 

29.1 

25.7 

25.7 

25 . 7 

25.8 

25.8 

25  .8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

>=10000 

25.1 

26.7 

26.7 

26 . 7 

26.8 

26.3 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

>=  9000 

25.7 

27.2 

27.2 

27.2 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

>=  8000 

29.7 

31.6 

31.6 

31.6 

31.7 

31.7 

31  .7 

31.7 

31.7 

31.7 

3  1  .7 

31.7 

>=  7000 

33.5 

36.1 

36.1 

36.2 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.  3 

>=  6000 

35.5 

38.3 

38.9 

38.5 

38.6 

38.6 

38  .6 

38.6 

38.6 

38.6 

3  8.6 

38.6 

>=  5000 

36.7 

39.8 

39.9 

90 . 0 

90.  1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

>=  9500 

37.2 

90.3 

90.9 

90.5 

90.6 

90.6 

9  0.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

>=  9000 

90.6 

99.1 

99.2 

99 . 3 

99.9 

<44.4 

44.4 

44.4 

4  4*4 

44  .4 

99.9 

99.9 

>=  3500 

92.6 

96.6 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

66.9 

96.9 

96.9 

>=  3000 

96.7 

51.5 

51.6 

51.8 

51.8 

51.8 

51  .8 

5  1 . 8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

>=  2500 

51.8 

57.5 

57.8 

58.0 

58. 1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.  1 

>=  2000 

58.3 

66.2 

66.5 

66 . 7 

66.8 

66.8 

66.8 

6  6*8 

66.8 

66.8 

6  6*6 

66.8 

>=  1800 

59.3 

67.5 

68.0 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

>=  1500 

63.6 

73.5 

79.  1 

79.9 

79 .5 

79.5 

79  .5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.  5 

>=  1200 

65.2 

76.2 

76.8 

77.2 

77.9 

77.9 

77  .9 

7T.S 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

>=  1000 

67.  1 

79.9 

81.3 

81.8 

82.0 

82.0 

82  .0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

>=  900 

67.8 

81.1 

82.6 

83.2 

83.9 

83.9 

83.5 

83.6 

83.6 

63.7 

83.7 

83.7 

>=  800 

68.6 

83.1 

89.7 

85.9 

85.8 

85.8 

85  .9 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

>=  700 

68.9 

83.7 

85.  3 

86.3 

87.0 

87.3 

87.5 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

>  =  600 

69.  1 

89.3 

86.  1 

87.2 

87.9 

88.2 

89.2 

89.9 

89.9 

89.6 

89.6 

89.6 

>=  500 

69.  3 

85.9 

87.9 

88. 5 

89.6 

89.9 

91.1 

91.6 

9  1.6 

92.1 

92.1 

92.  1 

>=  900 

69.9 

85.9 

88.  1 

89.5 

91 .0 

91.2 

92.5 

93.7 

93.8 

99.6 

99.7 

99.7 

>=  300 

69.5 

86.0 

88.9 

90.1 

91 . 9 

92.2 

93.6 

99.9 

95.1 

96.2 

96.7 

96.  8 

>=  200 

69.5 

86.1 

88.5 

90.2 

92.0 

92.3 

93.8 

95.1 

95.5 

96.8 

97.6 

97.7 

>=  100 

69.5 

86.1 

88.  5 

90.2 

92.0 

92.3 

93.8 

95.1 

95.5 

96.8 

97.6 

97.7 

>=  0 

69.5 

86.1 

88.5 

90.2 

92.0 

92.3 

93.8 

95.1 

9  5.5 

96.8 

97.6 

97.7 

.  :  63  S9N  LONG.  :  22 


1 

>=  3/6 

>=57  8 

>  =  1/2 

5 

22.5 

22.5 

22.5 

3 

23.3 

23.  3 

23.3 

8 

26.8 

26.8 

26.8 

0 

25.0 

25.  C 

25.0 

5 

25.5 

2  5.5 

25.5 

8 

25.8 

25.8 

25.8 

8 

26.8 

26.8 

26.8 

3 

27.3 

27.  3 

27.3 

7 

31.7 

31.7 

31.7 

3 

36.3 

36.  3 

36.3 

6 

38.6 

38.  6 

38.6 

1 

60.1 

60.  1 

60.1 

fc 

60.6 

60.6 

60.6 

6 

66.6 

66.6 

66.6 

9 

66.9 

66.9 

66.9 

8 

51.8 

51.8 

51  .8 

1 

58.1 

58.  1 

58.1 

8 

66.8 

66.8 

66  .8 

3 

68.3 

68.  3 

68.3 

5 

76.5 

76.  5 

76.5 

5 

77.5 

77.5 

77.5 

1 

82.1 

82.  1 

82.1 

7 

83.7 

83.7 

83.7 

1 

86.1 

86.  1 

86.1 

7 

8  7.7 

87.  7 

87.7 

6 

89.6 

89.6 

89.6 

1 

92.1 

92.  1 

92.1 

6 

96  .7 

96. 7 

96.7 

2 

96.7 

96.  8 

96.9 

8 

97.6 

97.7 

98.1 

8 

97.6 

97.  7 

98.1 

8 

97.6 

97.7 

98.1 

TOTAL 


35W  ELEV.  :  171  FT 

HONTH  :  JUL 
HOUR  :  2100  L  ST 


>=5716  >=1/6  >=o 

22.5  22.5  22.5 

23-3  23.3  23.3 

26.8  26.8  26  .8 

25.0  25.0  25.0 

25.5  25  .5  25  .5 

25.8  25  .8  25  .8 

26*8  26.8  26.8 

27.3  27.3  27.3 

31.7  31.7  31.7 

36.3  36  .3  36.3 

38.6  38  .6  38  .6 

60.1  60.1  60.1 

60.6  60.6  60.6 

66.6  66  .6  66  .6 

66.9  66  .9  66  .9 

51.8  51.8  51.8 

58.1  58.1  58.1 

66.8  66  .8  66  .8 

68.3  68.3  68.3 

76.5  76.5  76.5 

77.5  77.5  77.5 

82.1  82.1  82.1 

83.7  83.7  83.7 

86.1  86.1  86.1 

87.7  87.7  87.7 

89.6  89  .6  89  .6 

92.1  92.1  92.1 

96.7  96.7  96.7 

96.9  96  .9  96.9 

98.1  98  .6  98.6 

98.2  98  .8  98  .9 

98.2  99.2  100.0 


.  OF  OPS  :  1028 
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CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  :  63  59N 

PER  100  OF  RECORD  :  1999-1987 

CLASS  ;  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PFRCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  -  9 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>  =  1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

UNLIMIT 

19.0 

20.3 

20.  3 

20.3 

20.9 

20.9 

20.9 

20. 4 

2  C  .  4 

20.4 

2  0.4 

>=20000 

20.1 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

2  1  .5 

21.5 

2  1.5 

21.5 

2  1.5 

>=1 8000 

21.1 

22.7 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.6 

>=16000 

21.3 

22.9 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

2  3.0 

>=19000 

21 .6 

2  3.2 

23.3 

23.3 

23.  3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

2  3.3 

>=12000 

22.0 

23.6 

23.  7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

23.7 

2  3.7 

>=10000 

22.9 

29.5 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29  .6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

>=  9000 

23.5 

25.1 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

>z  8000 

27.2 

29.1 

29.1 

2  9.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

>=  7000 

30.5 

33.0 

33.  1 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

3  3.2 

>=  6000 

31.9 

39.6 

39.7 

39 . 8 

39 . 8 

39.8 

39  .8 

34  .8 

34.8 

34.8 

34.8 

>=  5000 

32.9 

35.9 

36.0 

36 . 0 

36 . 1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

3  6.1 

>=  9500 

33.5 

36.6 

36.8 

36.8 

36. 8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.6 

>=  9000 

36.7 

90.2 

90.  3 

90.9 

90.9 

90.4 

40.4 

40.4 

4p.4 

40.4 

4  r  .4 

>=  3500 

38.5 

92.6 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

42.9 

42.9 

42.0 

42.9 

42.9 

>=  300  (j 

92.6 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

48.1 

48 . 1 

4  p.  1 

48 . 1 

48.1 

>=  2  5  00 

97.9 

59.2 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

>=  2000 

59.3 

62.2 

62.7 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

6  3.0 

>=  1800 

55.5 

63.8 

69.9 

69 . 6 

69 . 7 

69. 7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

>=  1500 

60.8 

70.9 

71.7 

72.0 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

>=  1200 

6  3.9 

79.9 

75.9 

76.9 

76.5 

76.6 

76  .6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

>=  1000 

65.7 

78.6 

80.0 

80.5 

80.8 

80.9 

81  .0 

ei .  1 

8  1.1 

81.1 

8  1.1 

>=  900 

66.2 

79.5 

81.0 

81.6 

81 .9 

82.0 

82.2 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

>=  800 

67.0 

81.2 

83. C 

83.8 

89.3 

89.9 

84  .7 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

>=  700 

67.9 

82.2 

89.2 

85.3 

86.0 

86.2 

86.6 

86.8 

66.8 

87.0 

8  7.0 

>=  600 

67.7 

8  j  •.  3 

85.5 

86 . 9 

87.8 

88.  J 

8e  .6 

88.9 

68.9 

89.1 

89.2 

>=  500 

68.0 

89.3 

86.8 

88 . 5 

89.7 

89.9 

90.7 

91.3 

9  1.4 

°1  .7 

9  1.8 

>=  900 

68.2 

89.9 

87.5 

89.6 

91 . 1 

91.9 

92.5 

93.4 

93.5 

94.1 

94  .2 

>=  30  0 

68.2 

85.1 

87.9 

90. 1 

91 . 9 

92.2 

93.7 

94.8 

95.1 

96.0 

96.4 

>=  200 

68.2 

85.1 

87.9 

90.2 

92.  1 

92.4 

94 .1 

95.3 

95.7 

96.9 

9  7.5 

>=  100 

68.2 

85.1 

88.  C 

90. 3 

92. 1 

92.9 

94.1 

95.4 

95.7 

97.1 

9  7.9 

>=  0 

69.2 

85.1 

88. C 

90 . 3 

92.  1 

92.4 

94 .1 

95  .4 

95.7 

97.1 

9  7.9 

:  63  59N  LONG 


.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  JUL 
HOUR  :  ALL 


>:3A 

>=5/1 

>=I/2 

2n.n 

20.  9 

20.9 

2  1.5 

21.5 

21.6 

22.8 

22.  a 

22.9 

2  3.0 

23.  0 

23.1 

23.3 

2  3.  3 

23.3 

23.7 

23.  7 

23.7 

29.6 

29.  7 

28.7 

25.2 

25.  3 

25.3 

29.2 

29.  2 

29.2 

33.2 

33.2 

33.2 

39.8 

39.  8 

39.8 

36. i 

3fc.  1 

36.1 

36.8 

36.  8 

36.9 

90.9 

90.8 

80.8 

92.9 

82.9 

82.9 

98.1 

88.  1 

98.1 

59.7 

58.7 

58.8 

63.0 

63.0 

63.0 

69.7 

69.  7 

69.8 

72.3 

72.  3 

72.3 

76.7 

76.7 

76.7 

8  1.1 

81.1 

81.2 

82.9 

82.8 

82.9 

85.0 

85.0 

85.0 

87.0 

87.0 

87.0 

89.2 

89.2 

89.2 

9  1.8 

91.8 

91.9 

99  .2 

98. 2 

98.3 

96.9 

96.8 

96.5 

97.8 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

98.8 

9  7.9 

97.9 

98.9 

TOTAL 


>=5/16 

>  =  I/8 

>=r 

20.8 

20  .8 

20.8 

21.6 

21  .6 

21  .6 

22.9 

22  .9 

22  .9 

23.1 

23.1 

23.1 

23.8 

23.9 

23.8 

23.8 

23  .8 

23.8 
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SURFACE  WINDS 


0 1 b  2C  1  :  KEFLAVlH,  ICELAND 

PERIOD  OF  RfCORO  :  19N9-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  ;  63  5  9  N  LONG. 
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HOUR  :  GOOD  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCE  OF  WIND 
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SURFACE,  in  I  NDS 
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SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1967 

CLASS _ : _ AL L  wE_ATHER 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PE  9CENT AGE  FREOUFNCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


LAT.  :  63  5  9  N  LONG.  :  2Z  35W  ELEV.  :  17 

MONTH  :  AUG 
HOUR  :  C600  LST 
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TOTAL  NO.  OF  OBS  :  1PSD 


PERCENT  <  .05 
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SURFACC  HINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


L  A  T  •  :  63  5  9  N  LONG.  :  <2  35h  ELEV.  :  171 

MONTH  :  AUG 
HOUR  :  0900  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HIND 
DIRECTION  VS  SPIED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 
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PERCENT  <  .05 
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1  -  SURFACE  WINDS 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  t 

MONTH  :  AUG 
HOUR  :  12DO  LSI 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 
CLASS  : _ALL  WEATHER 

CONDITION  :  NONE  specified 


1  -  SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  19M 9-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED  " 
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MONTH  :  AUG 
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DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 
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w 

1.2 

2.1 

2.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.  3 

ID. 2 

WNW 

.2 

1.2 

1.1 

2.2 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.  2 

10.3 

NW 

.  3 

•  8 

1.8 

1.4 

.4 

.4 

.p 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.0 

1  1  .0 

NNW 

.  1 

•  6 

1  .  7 

2.0 

.9 

.2 

.  1 

.0 

.p 

.0 

.  0 

5.5 

12.5 

VAR 

.C 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

CLM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  n 

.0 

.  0 

1.9 

.0 

ALL 

2.0 

11.7 

25.9 

33.3 

15.0 

8.2  1 

.  5 

.5 

.r 

.0 

.  p 

100.  0 

12.8 

TOTAL  NO 

.  OF  OBS  : 

1050 

NOTES 

*  ; 


PERCENT  <  .05 


1 


SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFlAVIK,  ICELAND 
PER  100  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  LEATHER 
CONDITION  s  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5  9  N  LONG.  : 


22  35W  ELEV.  :  171 

month  :  aug 
HOUR  :  1800  LST 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


I  SPEED  (KNOTS)  I  TOTAL!  MEAN 


16  PT.I 

1  -  31 

4-61 

7-10  1 

11-161 

17-21 ! 

22-271 

DIR.  | 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

“'N  “ 

' 

.6 

1  .9 

3.5 

2.2 

1  .4 

NNE 

.  1 

1.1 

1.5 

3.5 

2.6 

1  .1 

NE 

.4 

.9 

1  .2 

.8 

.7 

.3 

ENE 

.  3 

.6 

.3 

.5 

.0 

.0 

E 

.0 

.8 

.7 

1.0 

.1 

.  1 

ESE 

.0 

.6 

.8 

2.7 

.9 

.3 

sE 

.0 

.7 

1  .4 

3.1 

1  .5 

.5 

SSE 

.5 

.9 

2.7 

2.4 

1  .2 

.5 

S 

.7 

.8 

2.5 

2.2 

1  .0 

.3 

SSW 

.  1 

.8 

1.2 

2.6 

.5 

.5 

sw 

.0 

1.0 

2.0 

2.2 

•  6 

.2 

WSW 

.  3 

1.0 

2.0 

1.2 

.0 

.2 

u 

.4 

1.3 

2.4 

1.3 

.6 

.  1 

WNW 

.  3 

1.5 

2.0 

1.8 

.7 

.1 

NW 

.r 

1.3 

2.8 

2.1 

.3 

.3 

NNW 

.  3 

.8 

1  .4 

2.0 

.7 

.2 

VAR 

.0 

.0 

•9 

.0 

.0 

.0 

CLM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

ALL 

3.5 

14.5 

26.7 

32.8 

1  3.3 

6*0 

28-331 

34-401 

41-471 

48-551 

>-5bl  *  1 

1  WIND 

1 

1 

1 

1 

1  1 

1  SPEED 

.  3 

.0 

.0 

.0 

•  0 

l  o.  2 

14.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

10.0 

14.4 

.  1 

.0 

.  0 

.0 

.  0 

4.  3 

11.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

1.6 

7.8 

.0 

.0 

.  D 

.0 

.  0 

2.6 

1C. 4 

.0 

.  1 

•  D 

.0 

.0 

5.2 

13.8 

.6 

.  1 

.0 

.0 

.  0 

7.  9 

15.1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.  3 

12.0 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.4 

11.7 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.7 

12.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.  1 

11.5 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

4.  7 

9.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.  1 

9.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.4 

9.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6.  8 

10.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

5.  3 

1  1  .4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  D 

.0 

.  0 

1 . 5 

.0 

1.4 

.2 

.0 

.0 

.  0 

100.0 

12.0 

TOTAL  NO 

.  OF 

ObS  : 

1051 

NOTES 

« 


PERCENT  <  .05 


1 


SURFACE  yiNDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  NEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35y  ELEV.  :  171 

HONTH  :  AUG 
HOUR  :  2100  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
•FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1 

16  PT.I 

1  -  31 

4-61 

7-10  1 

11-161 

SPEED 
17-21!  22 

<  KNOT  S ) 
-27!  28 

-331 

34-401 

41-471 

48-551 

1 

>=561 

TOTAL  1 
t  1 

MEAN 

WIND 

OIR.  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SPEED 

N  " 

,3 

1.0 

2.5 

4.1 

1  .5  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

10.  5 

12.9 

NNE 

.  1 

1.2 

2.0 

4.0 

1  .6 

.6 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.6 

1  3.0 

NE 

.6 

.5 

.7 

1.0 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

3.4 

10.6 

ENE 

.2 

.7 

.4 

.7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

2.  1 

9.4 

E 

.9 

1.0 

1 .2 

1  .0 

.1 

.2 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

4.4 

8.8 

ESE 

•  5 

1.2 

1.1 

1.6 

.6 

.2 

.  1 

.0 

•  n 

.0 

.  0 

5.  3 

10. 6 

SE 

.1 

1.8 

2.3 

2.8 

1  .C 

.6 

.  3 

.□ 

.n 

.0 

.  0 

8.8 

12.2 

SSE 

.6 

1.7 

2 . 1 

1.6 

1  .7 

.4 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.2 

11.5 

S 

.3 

2.9 

2.5 

1.7 

.4 

.4 

.  P 

.0 

.0 

.0 

.0 

8-2 

9.3 

SSV 

.5 

1.4 

1  .  1 

1.8 

.6 

.  1 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.6 

10. s 

sv 

.6 

1.4 

1  .6 

1.3 

.0 

.3 

•  0 

.0 

.p 

.0 

.0 

5.  2 

9.1 

WSV 

.S 

1.0 

1.3 

1.0 

.2 

.1 

.0 

.0 

•  n 

.0 

.  0 

4.  1 

«.0 

w 

i.c 

1.5 

1.3 

1.6 

.2 

.  1 

.0 

.0 

.r 

.0 

.0 

5.  7 

8.4 

UNU 

.7 

1.2 

2.3 

.8 

.1 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.  1 

8.1 

NU 

•  6 

1.3 

2.2 

1.4 

.4 

.0 

.0 

.0 

.r 

.0 

.  D 

5.  9 

8.9 

NNW 

.  3 

1.2 

1.3 

1.0 

.3 

.1 

.  1 

•  0 

.0 

.0 

.0 

4.3 

9.5 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.p 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

CLM 

•  C 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.D 

3.6 

.0 

ALL 

7.4 

21.3 

26 .0 

27.4 

9.2  4 

.3 

.8 

.0 

.r 

.0 

.0 

10q.  0 

10.1 

TOTAL  NO 

.  OF  OBS  : 

1051 

NOTES  : 

*  :  PERCENT  <  .OS 


1  -  SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER  _ 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG,  s  22  35W  ELEV.  : 

NONTh  :  AUG 

HOUR  :  ALL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  W ]ND 
DIRECTION  VS  SPEED 
'FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


1 

16  PT.  | 

1  -  31 

4  -  6| 

7-10  1 

11-161 

SPEED 
17-211  22 

(KNOTS) 
-27|  28 

-331 

39-901 

91-971 

98-55  1 

1 

>T  56  1 

TOTAL  1 
t  1 

MEAN 

WIND 

DIR.  1 

1 

1 

1 

1 

1 

• 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SPEED 

N 

.4 

1.5 

2.6 

3.8 

1.7  1 

•  1 

.  1 

.09 

.0 

.0 

.  0 

11.3 

13.0 

NNE 

.  3 

1.2 

2.9 

3.5 

2.0 

.9 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.  5 

13.1 

NE 

.4 

1.2 

1  .3 

1.2 

.6 

.3 

.  0  * 

.0 

.c 

.0 

.0 

9.9 

10.4 

ENE 

.  3 

1.0 

.9 

.8 

.3 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.  3 

9.1 

E 

•  6 

1.6 

1  .0 

1.3 

.2 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.6 

8.8 

ese 

.  3 

.9 

1  .2 

1.5 

.8 

.3 

.0* 

.09 

.  C! 

.0 

.  0 

5.2 

12.0 

SE 

.2 

1.1 

1.6 

2.8 

1.1 

.  7 

.3 

.09 

.0 

.0 

.  0 

7.9 

13.6 

SSE 

.5 

1.2 

2.0 

2.1 

1  .3 

.6 

.2 

.09 

.0 

.0 

.0 

7.  8 

12.3 

S 

i  .r 

1.7 

2.2 

2.2 

.8 

.  3 

.0* 

.0 

.  0 

.0 

.  0 

8.  2 

10.1 

ssw 

.4 

.9 

1  .5 

1.8 

.6 

.2 

.0* 

.u 

.0 

.0 

.  0 

5.5 

1  1  .0 

sw 

.2 

.9 

1.5 

1.3 

.9 

.2 

•  c* 

.0 

.  0 

.0 

.n 

9.  5 

in. 7 

WSW 

.  3 

1.0 

1  •  3 

1.2 

.3 

.  1 

.09 

.09 

.  0 

.0 

.  c 

9.2 

10.1 

w 

.5 

1.9 

1  .6 

1.3 

.3 

.0* 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.c 

5.2 

8.8 

WNW 

.  3 

1.2 

1  .9 

1.2 

.2 

.  1 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.  4 

9.2 

NW 

.  3 

.9 

1  .9 

1.0 

.2 

.  1 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.  0 

3.  9 

9.5 

NNW 

.3 

.9 

1  .  1 

1.0 

.9 

.  1 

.  0* 

.0 

.  0 

.0 

.  0 

9.0 

1D.1 

VAR 

•  C 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

CL* 

.0 

.□ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.  0 

4.4 

.0 

ALL 

6.5 

18.5 

25.0 

26.1 

1  1  .9  5 

.  1 

.  0 

.2 

.0 

.0 

.0 

100.  0 

10.7 

TOTAL  NO 

.  OF  OBS  : 

840  1 

171 


NOTES 

* 


PERCENT  <  .05 


w 


T 


I 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVlK.  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORO  :  1999-1987 
CLASS  :  ALL  bEAThER 
t  CONDI  T  ION  :  NONE:  SPECIFIED 


L*T.  :  63  S9N 


PE  RCENT  AGE  r&EQUENCY  OF  OCCURRENCE 
I  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ) 


VISIBILITY  ISTATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>-  5 

>  T  9 

>=  3 

>  =  2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/9 

>=1 

>=3/9 

UNLIMIT 

23.6 

25.5 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

2  5  .6 

>=2  0000 

29.0 

26.0 

26.  1 

26.1 

26.  1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

>=18000 

29.2 

26.9 

26.5 

26 . 5 

26.5 

26.5 

26  .5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

>=16000 

29.3 

26.5 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26  .6 

26.6 

2  6.6 

26.6 

26.6 

>=19000 

29.3 

26.6 

26.7 

26 . 7 

26 . 7 

26.7 

26  .7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

>=12000 

29.6 

26.9 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

>=10000 

25.5 

27.8 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27  .9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

>=  9000 

25.7 

28.0 

28.1 

28. 1 

28  .  1 

28.1 

28.1 

26.1 

28.1 

28 . 1 

28.1 

>;  8000 

28.1 

30.5 

30.6 

30.6 

30.6 

3D. fa 

30.6 

30.6 

30.6 

3  0 . 6 

30.6 

>=  7000 

31.9 

35.0 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

>=  6000 

33.3 

36.9 

36.6 

36.6 

36.6 

3  6  .  fa 

36  .6 

3b  .6 

36.6 

36.6 

36.6 

>=  SOOO 

39.6 

37.7 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37  .9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

>=  9500 

36.2 

39.3 

39.5 

39.5 

39. 5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

>=  9000 

90. 9 

9S.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.  fa 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

>=  3500 

93.6 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

98.3 

9e  .8 

98.8 

96.8 

98.8 

98.8 

>=  3000 

9P.5 

59.1 

59.6 

59.  b 

59.6 

59.  fa 

59  .6 

59. b 

59.6 

59.6 

59  .6 

>=  2500 

53.0 

60.2 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60. 7 

60.7 

>=  2000 

58.8 

67.6 

68.  3 

66.9 

68 . 5 

6b. 5 

6  8.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

>=  1800 

59.9 

69 . 3 

70. D 

70.0 

70. 1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

>=  1500 

69.0 

79.2 

75.2 

75.5 

75.6 

75. fa 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

>=  1200 

66.1 

77.7 

78.9 

79.3 

79.6 

79.6 

79.6 

79. b 

79.6 

79.6 

79.6 

>=  1000 

67.  7 

81  .9 

83.2 

83.8 

89.  1 

89.1 

89.1 

89.1 

6  9,1 

89.1 

89.1 

>=  900 

68.0 

82.1 

89.  1 

89.8 

B5.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85  .9 

>=  800 

6  8.6 

83.7 

85.9 

86 . 9 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

>:  700 

69.  1 

89.5 

87.1 

88.5 

89.  5 

89.5 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

>=  600 

69.9 

85.0 

87.6 

89.2 

90.2 

90.2 

90.9 

90.6 

90.6 

90.8 

90.9 

>=  500 

69.  7 

85.6 

88.7 

90.  3 

91 .5 

91.5 

92.0 

92.3 

92.3 

92.5 

92.6 

>=  900 

69.  7 

85.8 

89.  1 

90.8 

92.8 

92.9 

93.6 

99.9 

99.5 

99.7 

99.9 

>=  300 

69.8 

86.3 

89.7 

91.6 

93.7 

93.8 

99  .9 

95.7 

95.9 

96.2 

96.5 

>=  200 

69.8 

86.5 

89.9 

91.8 

99 . 5 

99.fa 

95  .9 

96.9 

97.2 

97.7 

98.1 

>=  100 

69.8 

86.5 

89.9 

91.8 

99 . 5 

99.6 

95  .9 

96.9 

97.9 

98.1 

98.5 

>=  0 

69.8 

86.5 

89.9 

91 .8 

99.5 

99  .  o 

95  .9 

96.9 

9  7.9 

98.1 

98.5 

4 


LAT.  :  63  S9N  LONG.  :  22  35ta  ELEV-  :  171  I 

MONTH  :  *UG 
HOUR  :  OOOO  LST 


Ice 


>  =  1 

>=3/4 

>=5/ 8 

>  =  1/2 

>=5/16 

>=1  /4 

>=fi 

25.6 

2  5  .6 

2  5*  6 

25.6 

25.6 

25  .6 

25  .6 

26.1 

26.1 

26.  1 

26.1 

?6 . 1 

2  6*1 

26 . 1 

26.5 

26.5 

26.  5 

26.5 

26.5 

26  .5 

26 .5 

26.6 

26.6 

26.  6 

26.6 

26.6 

26  .6 

26 .6 

26.7 

26.7 

26.  7 

26.7 

26.7 

26  .7 

26  .7 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27  .0 

27  .0 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27  .9 

27  .9 

28 . 1 

28.1 

28.  1 

28.1 

28.1 

28  .1 

28.1 

3(3*6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30  .6 

30  .6 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35  .2 

35  .2 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36  .6 

36  .6 

37.9 

37  .9 

37.9 

37.9 

37.9 

37  .9 

37 .9 

39.5 

39.5 

39.  5 

39.5 

39.5 

39.5 

39.5 

<*5.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45  .6 

45  .6 

<*8.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48  .8 

48.8 

54.6 

54.6 

54.  6 

54.6 

54.6 

54  .6 

54  .6 

6C  .7 

60.7 

60.  7 

60.7 

60.7 

60  .7 

60  .7 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68  .5 

68  .5 

70.1 

70.1 

70.  1 

70.1 

70.1 

70  .1 

70.1 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75  .6 

75  .6 

79.6 

79.6 

79.  6 

79.6 

79.6 

79  .6 

79  .6 

8  <t  .  1 

84.1 

84.1 

84.1 

R  4  •  1 

84  .1 

84 .1 

95.<* 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85  .4 

85  .4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89  .7 

89  .7 

90.8 

90.9 

9  o»  5 

90.9 

90.9 

90  .9 

90 .9 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92 .7 

94 ,7 

94.9 

94.9 

94 .9 

95.0 

95  .0 

95.0 

96.2 

96.5 

96.  5 

96.5 

96.6 

96  .6 

96  .6 

97.7 

98.1 

98.  1 

98.3 

98.5 

98  .6 

98  .6 

98.1 

98.5 

98.  5 

98.6 

99.0 

99.4 

99.6 

98.1 

98.5 

98.  5 

98.6 

99.0 

99  .4 

100.0 

TOTAL 

NO.  Of 

OPS  : 

1035 
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2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORO  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  (,3  59N  LONG.  :  22 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>=4 

>  =  3 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

> =2  1/2  >  =  2  >:i  1/2  >=1  1/4 

>  =  1 

>  =  3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

UNL I  HI T 

21.2 

23.4 

23.4 

23.6 

23.6 

23.6 

23.7 

23.7 

23.7 

23.9 

24.0 

24.0 

24.0 

>=20000 

21.5 

23.7 

23.7 

23.9 

23.9 

23.9 

24  .0 

24.0 

24.0 

24 . 3 

24  .4 

24.4 

24  .4 

>=18000 

21.9 

24.2 

24.2 

24.4 

24.4 

24.4 

24.5 

24.5 

24.5 

24.6 

24.9 

24.9 

24.9 

>=16000 

22.0 

24.3 

24.  3 

24.5 

24.5 

24.5 

24.6 

24.6 

24.6 

24.9 

25.0 

25.  C 

25.0 

>=  14  000 

22.2 

24.5 

24.5 

24.7 

24.7 

24.7 

24  .8 

24 .8 

24.8 

25.1 

25.2 

25.2 

25.2 

>=12000 

22.6 

24.9 

24.9 

25.1 

25.1 

25.1 

25.2 

25.2 

25.2 

2  5.5 

2  5.6 

2  5.6 

25.6 

>=10000 

23.5 

25.8 

25.8 

26.0 

26.0 

26.0 

26.1 

26.1 

26.1 

26.3 

26.4 

26.4 

28 . 14 

>-  9000 

24.0 

26.3 

26.  3 

26 . 5 

26.5 

26.5 

26  .6 

26.6 

26.6 

26.9 

27. D 

27.0 

27.0 

>=  8000 

27.4 

29.9 

29.9 

30. 1 

30.  1 

30.  1 

30.3 

30.3 

30.3 

30.6 

30.7 

30.  7 

30.7 

>=  7000 

30.8 

33.8 

33.9 

34 . 1 

34.  1 

34.1 

34  .3 

34.3 

34.3 

34.6 

34.7 

34.7 

34.7 

>=  6000 

32.4 

35.6 

35.7 

35.9 

35. 9 

35.9 

36.1 

36.1 

36.1 

36.3 

36.4 

36.4 

36.4 

>=  5000 

33.8 

37.0 

37.  1 

37.3 

37.3 

37.  3 

37.5 

37.5 

37.5 

37.8 

37.9 

37.9 

37.9 

>=  9  500 

34.8 

38.1 

38.2 

38.4 

38.4 

38.4 

38.6 

38.6 

38.6 

38.8 

38.9 

38.9 

38.9 

>-  4000 

38.8 

43.1 

43.3 

43.5 

43.5 

43.5 

43.7 

43.7 

4  3.7 

43.9 

44.0 

44.0 

44.0 

>=  3500 

42.0 

46.5 

46.7 

46.9 

46.9 

46.9 

47  .1 

47.1 

47.1 

47.4 

47.5 

4  7.5 

47.5 

>=  3000 

46.4 

51.7 

51.9 

S2.1 

52.1 

52.1 

52.3 

52.3 

52.3 

52.6 

52.7 

52.7 

52.7 

>=  2500 

52.  3 

58.9 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.7 

59.7 

59.7 

60.0 

60.1 

60.  1 

bO  .  1 

>=  2000 

58.4 

67.2 

67.7 

68.0 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

66.3 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

>=  1800 

59.4 

68.8 

69.6 

69.9 

69.9 

69.9 

70.1 

70.1 

70.2 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

>=  1500 

63.  1 

74.0 

75.0 

75.6 

75 .6 

7  5.6 

75.8 

75.8 

75.9 

76.2 

76.3 

76.  3 

76.3 

>=  1200 

65.3 

77.4 

78.5 

79.1 

79.2 

79.2 

79  .4 

79.5 

79.6 

80.0 

80.1 

80.  1 

80. 1 

>=  1000 

67.0 

80.9 

82.2 

83. 1 

83.4 

83.4 

83.6 

83.7 

83.8 

84  .2 

84.3 

84.4 

84.4 

>=  900 

67.3 

81.3 

82.9 

83.7 

84 . 1 

84.1 

84  .4 

84.6 

84.7 

85.1 

85.2 

85.3 

es.  3 

>;  8oo 

67.8 

82.7 

84.6 

85.6 

86. 1 

86.1 

86.3 

86.5 

86.6 

87.0 

87.1 

87.2 

87.2 

>=  700 

68.2 

83.6 

85.7 

86 .7 

87.4 

87.4 

87.8 

88.2 

88.3 

88.7 

88.7 

88.8 

68.8 

>=  600 

68.4 

84  .6 

86.9 

88.3 

89.3 

89.3 

89.8 

90.2 

90.4 

90.8 

90.9 

91.0 

91  .0 

>=  500 

68.4 

85.2 

87.8 

89.5 

90.8 

90.9 

91.3 

91.7 

9  1.9 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

>=  400 

68.5 

85.8 

88.7 

90.6 

92.4 

92.7 

93.6 

94.0 

94,2 

95.0 

95.1 

95.2 

95.3 

>=  300 

68.5 

85.8 

88.9 

90 . 9 

92.9 

93.2 

94  .4 

95.2 

95.5 

96.2 

96.3 

96.4 

96.5 

>r  200 

68.5 

85.8 

89.1 

91.1 

93.  3 

93.6 

95.1 

96.0 

96.4 

97.4 

97.5 

97.6 

98.0 

>=  1 00 

68.5 

85.8 

89.  1 

91 . 1 

93. 3 

93.6 

95.1 

96. 1 

96.7 

98.1 

98.2 

98.3 

98.8 

>=  0 

68.5 

85.8 

89.  1 

91 . 1 

93.  3 

93.6 

95.1 

96 . 1 

96.7 

98.1 

98.2 

98.3 

98.8 

TOTAL  » 


:  63  S9N  LONG.  :  22  35W  £LEV.  :  171  FT 


>-  3/4 

>-  5/  8 

>-1/2 

24.0 

24.0 

24.0 

24.4 

24.4 

24  .4 

24  .9 

24.9 

24.9 

25.0 

25. C 

25.0 

25.2 

25.  2 

25.2 

25.6 

25.6 

25.6 

26.4 

26.4 

28.4 

2  7.0 

27.0 

27.0 

30. 7 

30.  7 

30.7 

34.7 

34.  7 

34.7 

36.4 

36.  4 

36.4 

37.9 

37.9 

37.9 

3P  .9 

38.9 

38.9 

4  4.0 

44.0 

44.0 

47. S 

47.5 

47.5 

52.7 

52.  7 

52.7 

60.1 

60.  1 

60.1 

b  8  .8 

68.8 

68.8 

70. 7 

70.  7 

70.7 

76.3 

76.  3 

76.3 

80.1 

80.  1 

80. 1 

84.3 

84.4 

84  .4 

85.2 

85.3 

85-3 

87.1 

87.2 

87.2 

88.7 

88.  8 

88.8 

90.9 

91.0 

91  .0 

92.5 

92.6 

92.6 

95.1 

95.  2 

95.3 

9fc  .3 

96.  4 

96.5 

97. S 

97.  6 

98.0 

98.2 

98.3 

98.8 

98.2 

98.  3 

98.8 

MONTH  ;  AUG 
HOUR  :  0300  LST 


>=S/16 

>=1  /4 

>=  r 

24.0 

24  .0 

24.1 

24*4 

24  .4 

24.5 

24  .9 

24  .9 

25.0 

25.0 

25  .0 

25.1 

25.2 

25  .2 

25 .3 

25.6 

25  .6 

26.7 

26.4 

26  .4 

26 .6 

27.0 

27  .0 

27.1 

30.7 

30  .7 

30 .8 

34.7 

34  .7 

34  .8 

36.4 

36  .4 

36  .5 

37.9 

37  .9 

38  .0 

38.9 

38  .9 

39  .0 

44.0 

44  .0 

44  .1 

47.5 

47  .5 

47  .6 

52.7 

52.7 

52  .8 

60.1 

60  .2 

60  .3 

68.8 

68  .8 

68  .9 

70.7 

70  .8 

70  .9 

76.3 

76  .4 

76.5 

8  0*  1 

80.2 

80.3 

84.4 

84  .5 

84  .6 

85.3 

85  .4 

85 .5 

87.2 

87  .3 

87  .4 

88.8 

88  ,9 

89.0 

91.0 

91.1 

91  .2 

92.6 

92.7 

92  .8 

95.3 

95  .4 

95.5 

96.5 

96  .6 

96  .7 

98.1 

98.3 

98 .7 

98  .9 

99  .2 

99  .7 

98.9 

99  .3 

100  .0 

TOTAL  NO.  OF  OPS 


1040 
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CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22 

PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 

CLASS  ;  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>:3 

> -2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>:5/  8 

>=1/2 

UNLIMIT 

18.2 

19.4 

19.4 

19.5 

19 . 5 

19.5 

19.6 

19.6 

19.6 

19.6 

1  9  .6 

19.6 

19.6 

>=20000 

19.2 

20.4 

20.4 

20.5 

20.5 

20.5 

20.6 

20.7 

20.7 

20.7 

20.7 

20.  7 

20.7 

>=18000 

19.4 

20.7 

20.7 

20.8 

20.8 

20.8 

20.9 

21.0 

2  1.0 

21.0 

2  1.0 

2  1.0 

21.0 

>=16000 

19.6 

21.0 

21.0 

21 . 1 

21.1 

21.1 

21  .2 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

>=14000 

19.8 

21.2 

21.2 

21.3 

21. 3 

21.3 

21  .4 

21.5 

21.5 

21.5 

2  1  .5 

21.5 

21  .5 

>=12000 

20.3 

21.7 

21.7 

21 .8 

21.8 

21.8 

21  .9 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

>=10000 

21.5 

22.9 

22.  9 

23.0 

23.0 

23.0 

23.1 

23.2 

2  3.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

>=  9000 

22.  3 

23.6 

23.6 

23.7 

23.  7 

23.7 

23.8 

23.9 

2  3.9 

23.9 

23.9 

2  3.9 

23.9 

>=  8000 

26.  3 

27.6 

27.6 

27.7 

27.7 

27.7 

2  7.8 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

>=  7000 

30.7 

32.9 

33.0 

33  .  1 

33.  1 

33.  1 

33.2 

33.3 

3  3.3 

33.3 

33.3 

3  3.3 

33.3 

>=  6000 

32.4 

35.1 

35.2 

35.  3 

35. 3 

35.3 

35.4 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

>=  5000 

34.  J 

37.2 

37.3 

37.4 

37.4 

37.4 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

>;  4500 

35.5 

38.3 

38.4 

38 . 5 

38.5 

38.5 

38.6 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.  7 

38.7 

>=  4000 

39.4 

43.5 

43.8 

43.9 

44  .r 

44.0 

44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

>=  3500 

42.7 

47.5 

47.8 

47.9 

48.0 

48.0 

48.1 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

>=  3000 

47.3 

52.6 

52.9 

53.0 

53.1 

53.1 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

5  3.3 

53.  3 

53.3 

>=  2500 

53.2 

60.1 

60.4 

60.5 

60. 7 

60.7 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

>=  2000 

58.3 

66  .7 

67.2 

67.4 

67.6 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

67.6 

67.8 

67.8 

67.5 

>=  1800 

59.0 

68.1 

68.6 

68  .e 

69.0 

69.0 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

>=  1500 

63.  1 

73.9 

74.6 

75.1 

75.6 

75.6 

75.7 

7&,8 

75.8 

75 .6 

75.8 

75.8 

75.8 

>=  1200 

65.6 

77.1 

78.2 

78.7 

79.3 

79.3 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

>=  1000 

67.2 

80.5 

81.9 

82.6 

83.2 

83.2 

63  .4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.6 

8  3.8 

83.9 

>=  900 

6  7  .  it 

81.1 

82.6 

83.5 

84.0 

84.0 

84.3 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.  7 

84.8 

>=  BOO 

67.9 

82.3 

84.0 

85.1 

85.9 

86.  1 

86.5 

86.6 

66.8 

86.9 

87. C 

87.0 

e7 . 1 

>=  700 

68.0 

83.0 

85.2 

86. 7 

87.  5 

87.6 

88.4 

86.8 

88.8 

88.9 

8  9.0 

8  9.  C 

69.1 

>=  600 

68.4 

83.9 

86.2 

87.6 

88.8 

89.  1 

89.7 

90.1 

90.  1 

90.2 

90.3 

90.  3 

90.5 

>=  500 

68.6 

84.5 

87.  1 

88 . 6 

90. 1 

90.5 

91  .4 

92.0 

92.0 

92.2 

92.3 

92.  3 

92.5 

>=  400 

68.8 

84.9 

87.7 

89.3 

91.3 

91.7 

93.0 

94.3 

94.6 

94.6 

95.1 

95.1 

95.3 

>=  300 

69.0 

85.3 

88.2 

89.8 

92 . 0 

92.5 

94.1 

95.6 

96.1 

96.4 

96.7 

96.7 

96.9 

>=  200 

6°.  0 

85.4 

88.4 

90.0 

92.2 

92.7 

94  .4 

96. 1 

96 . 7 

97.2 

97.7 

9  7.7 

98 . 1 

>=  100 

69.0 

85.4 

88.4 

90.0 

92.2 

92.7 

94  .4 

96.1 

9  6*7 

97.2 

9  7.6 

9  7.8 

98.2 

>=  0 

69.0 

85.4 

88.4 

90.0 

92.2 

92.7 

94  .4 

96.1 

96.7 

97.2 

97.8 

9  7.8 

V8 .2 

TOTAL  S 


T 


M  LONG.  :  22  35N  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  AUG 
HOUR  S  Ob  0  0  1ST 


>-  5/  8 

>=1/2 

>=5/16 

>=1/4 

>=  n 

19.6 

19.6 

19.6 

19  .6 

19.7 

20.  7 

20.7 

?0.7 

20.7 

20  .8 

21.0 

21.0 

21.0 

21  .0 

21  .1 

21.3 

21.3 

21.3 

21  .3 

21  .4 

21.5 

21.5 

21.5 

21  .5 

21  .6 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.1 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23  .2 

2  3.9 

23.9 

23.9 

23.9 

24  ,o 

27.9 

27.9 

27.9 

27  .9 

28.0 

3  3.  3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.4 

35.5 

35.5 

35.5 

35  .5 

35  .6 

37.5 

37.5 

37.5 

37  -5 

37-6 

38.7 

38.7 

38.7 

38  .7 

38  .8 

44.2 

44 .2 

44.2 

44  .2 

44  .4 

48.2 

48.2 

48.2 

48  .2 

46.3 

53.  3 

53.3 

53.3 

53.3 

53  .5 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61  .2 

6  7.8 

67.8 

67.8 

67  .8 

68 .1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69 .5 

75.8 

75.8 

75.8 

75  .8 

76 .1 

79.  7 

79.7 

79.7 

79  .7 

BC  .0 

8  3.8 

83-9 

83.9 

83  .9 

84 . 1 

84.7 

84.8 

e4  .8 

8  A  .8 

85.1 

8  7.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87 .4 

8  9.  G 

89.1 

89.1 

89  .1 

89.4 

90.  3 

90.5 

90.5 

9 0  *5 

9C  .8 

92.  3 

92.5 

92.5 

92  .5 

92  .8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95  .6 

96.7 

96.9 

97.0 

97  .0 

97.3 

9  7.7 

98.1 

98.2 

98 .3 

98  .6 

97.8 

98.2 

98.4 

99  .0 

99 .5 

9  7.8 

98.2 

98.4 

99  .0 

100  .0 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS  : 

1028 

» 
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CEILING  vs  visibility 


016201  :  KEELAVlK,  ICELAND 

PERIOD  OF  RECORO  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  LEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  6  3  S  9  N  LO 


PERCENTAGE  fFEUUENCY  OF  occurrence 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>:in 

>7fa 

>-  5 

>:4 

>-  3 

>  - 2  1/2 

(\l 

II 

/N 

)  -  1  1/2 

>=1  1/4 

>71 

>-3/4 

>  =  5/1 

UNLIMIT 

17.0 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

16. 

>720000 

17.8 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

1  8  .9 

lb. 9 

18.9 

18.9 

1  8.9 

16. 

>7l 8000 

18.6 

20 . 1 

20.  1 

20 . 1 

20. 1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

20.1 

2  u  ■' 

>716000 

18.8 

20.3 

20.  3 

20 . 3 

20.3 

20.3 

20.3 

2D.  3 

20.3 

20.3 

20.3 

2u. 

>-14000 

19.7 

21.2 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

2  1.3 

21.3 

21.3 

2  1.3 

2  1 . 

>7  1 2000 

20.0 

21.5 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21  .6 

21.6 

2  1.6 

21  .6 

2  1  .6 

2  1 . 

>7 1 OCOC 

21.2 

22 . 7 

22.8 

22.6 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22. 

>7  9000 

22.6 

24 .0 

24.1 

24 . 1 

24  .  1 

24.1 

24 . 1 

24.1 

24.1 

24 . 1 

24.1 

24. 

>7  8000 

26.6 

28 . 3 

28.4 

28 .4 

28 . 4 

28.4 

28.4 

28 . 4 

2  6.4 

28.4 

2  5.4 

2  a. 

>-  7  COC 

31.3 

33.5 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

3  3.6 

33.6 

3  3.6 

3  3. 

>7  6000 

32.0 

34.4 

34.5 

34 . 5 

34  .  5 

34 . 5 

34.5 

34.5 

34  .5 

34-5 

34.5 

34. 

>7  SOOO 

34.2 

37.0 

37.1 

37.  1 

37.  1 

37.  1 

37.1 

37.1 

37.1 

37  .  1 

37.1 

37. 

>-  4S0C 

35.4 

38.4 

3  8.8 

38 . 5 

38 . 5 

36.5 

38.5 

36.5 

38.5 

38.5 

38.5 

36. 

>-  4000 

39.5 

43.0 

43.  1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

4  3.1 

43.1 

4  3.1 

4  3. 

>  =  3500 

41.5 

45.3 

4  5.4 

45.4 

45.4 

4  5*4 

45.4 

4  5.4 

4  5.4 

45.4 

4  5.4 

4  5  . 

>7  3000 

45.0 

50.3 

50.4 

50.4 

50.4 

50. 4 

50  .4 

5  0.4 

50.4 

50 .4 

50.4 

50. 

>7  2500 

SC.  7 

56.9 

57.2 

57.3 

57 . 3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.7 

57 .3 

57.3 

5  7. 

>7  2000 

57.0 

64 . 7 

65.3 

65 . 5 

65 . 5 

65.5 

65  .5 

65.5 

6  c  •  5 

65.5 

65.5 

6  5  . 

>7  1800 

5  8.3 

66 . 3 

6  720 

67.2 

67.2 

6  7.2 

67.2 

6  7.2 

6  7.2 

67.2 

6  7.2 

6  7  . 

>7  1500 

62.2 

71.7 

72.4 

73.1 

73.  1 

73.1 

7  3.1 

73.1 

73.1 

73.1 

7  3.1 

7  1  . 

>7  1 2  OG 

64 . 9 

75.7 

76.7 

77.7 

7  7.7 

77.3 

77  .8 

77.8 

77.8 

77.8 

77. S 

7  7. 

>7  1000 

67.8 

8  1.0 

82.1 

83.2 

83.4 

«3.5 

83.5 

83.5 

6?. 5 

83.5 

6  3.5 

8  3. 

>7  900 

6F.2 

81.6 

82.9 

84 . 4 

64 . 7 

84.8 

0  4  .8 

84.8 

64.8 

84  .f 

94  .5 

84. 

>7  800 

6F  .  6 

83.2 

84.8 

86 . 5 

86 . 9 

87.  J 

87.2 

87.2 

67.2 

87.2 

6  7  «  2 

.9  7. 

>7  70C 

69.  1 

84 .6 

8  6.4 

88.2 

68.  F 

89.0 

«9.4 

89.6 

69.6 

89.7 

80.7 

4  ' 

>7  600 

69.4 

85.2 

8  7.  C 

89.2 

90 . 1 

90.5 

91.1 

91.5 

9  1  .6 

91.8 

9  1.8 

-  ,  . 

>7  500 

69.6 

85.7 

8  7.9 

90 . 3 

91.6 

92.0 

92.6 

93.2 

9  3.  7 

93.7 

9  3.7 

9  3  . 

>7  400 

69.7 

85.8 

88.3 

91.1 

92 . 4 

92.6 

93.5 

94.6 

95.1 

96.0 

96.3 

96. 

>7  30C 

69.7 

85.9 

88.4 

9  1.4 

93. n 

93.4 

94  .  3 

°5. 6 

96.5 

97.5 

9  7.9 

9  7  . 

>7  200 

69.7 

85.9 

88 . 4 

91.4 

93.  P 

93.4 

94  .  3 

95.9 

96.8 

98 . 1 

9  8.6 

9  8  . 

>7  100 

69.7 

85.9 

68.4 

91.4 

9M 

93.5 

94  .4 

96.0 

96.9 

98 . 3 

9  8.0 

9  6  . 

>7  0 

69.7 

85.9 

88.4 

9  1.4 

93.  1 

93.5 

94  .4 

9  6  •  u 

96.9 

98 . 3 

9  8.9 

9c  . 

4 


Li 


L&T.  :  63  5 9 N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  *uG 
HOUR  :  0900  lST 


;  >  =  1 

>=3/4 

>  =  5/  8 

>  =  1/2 

>=5/16 

>=1/4 

>=0 

18.2 

18.2 

18.  2 

18.2 

18.2 

18.2 

18  .2 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18  .9 

18 .9 

1  20.1 

20.1 

20.  1 

20.1 

20.1 

20 .1 

20 .1 

20.3 

20.3 

20.  3 

20.3 

20.3 

20.3 

20.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21.3 

21  .3 

21  .3 

:  21  .6 

2  1  .6 

21.6 

21  .6 

21.6 

21  .6 

21  .6 

22.8 

22.8 

22.  8 

22.8 

22.8 

22  .8 

22  .8 

2“* .  1 

24.1 

24.1 

24.1 

24 . 1 

24  .1 

24 .1 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28  .4 

28  .4 

k  33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

33  .6 

33.7 

34-5 

34.5 

34.5 

34.5 

34.5 

34  .5 

34  .6 

37.1 

37.1 

37.  1 

37.1 

37.1 

37.1 

37 .2 

38.5 

38.5 

38.  5 

38.5 

38.5 

38-5 

38 .6 

43.1 

43.1 

4  3.  1 

43.1 

43.1 

43.1 

43  .2 

45.4 

4  5.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45  .4 

45.5 

5C  .4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.5 

57.3 

57.3 

57.  3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

1  65.5 

6  5.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65  .5 

65  .6 

67.2 

6  7.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67  .3 

73.1 

73.1 

73.  1 

73.1 

73.1 

73.1 

73  .2 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77  .8 

77  .9 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83  .5 

83  .6 

84.8 

84.8 

84.8 

64.8 

84.8 

84  .8 

84  .9 

■  87.2 

87.2 

87.2 

67.2 

87.2 

87.2 

87.3 

39.7 

89.7 

39.7 

69.7 

89.7 

89  .7 

89  .8 

|  91  .8 

9  1  .8 

91.8 

91.8 

91.8 

91  .8 

91  .9 

;  "3.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.6 

93  .8 

93  .9 

,  96. C 

96.3 

96.  3 

96.4 

96.5 

96  .5 

96  .6 

97.5 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98  .1 

98  .2 

98.1 

98.6 

98.  6 

98.9 

99.0 

99  .1 

99  .2 

98.3 

98.9 

98.  9 

99.4 

99.5 

99  .6 

99 .9 

|  98.3 

98.9 

98.9 

99.4 

99.5 

99  .6 

100  .0 

TOTAL 

NO.  OF 

OPS  : 

10  19 

w 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG. 

PERIOD  OF  RECORO  :  1969-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
f  CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

j 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>=10 

>  =  6 

>=  5 

>:4 

>=  3 

>  =  2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

UNLIMIT 

18.2 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19  .8 

19.8 

>=20000 

19.9 

21.5 

21.5 

21.5 

21 .5 

21.5 

21  .5 

21.5 

21.5 

21.5 

2  1.5 

2  1.5 

>=18000 

20.  3 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.2 

22.  2 

>=16000 

20.4 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

>= 14000 

20.4 

22.3 

22.  3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

>=12000 

21.3 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

2  3.2 

23.2 

23.2 

23.2 

>=10000 

22.4 

24.5 

24.5 

24.5 

24 . 5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

>=  9000 

23.4 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25  .5 

25.5 

2  5.5 

25.5 

25.5 

25.  5 

>=  8000 

26.4 

28.  S 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

>=  7000 

30.6 

33.2 

33.3 

33.  3 

33.  T 

33.3 

33.3 

33.  3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.  3 

>=  6000 

31.0 

33.8 

34. C 

34.0 

34.0 

34.0 

34  .0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

>=  5000 

32.7 

35.5 

35.8 

35.8 

35.8 

35. a 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

>=  4  500 

33.5 

36.5 

36.8 

36.8 

36 . 8 

36.  S 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36  .e 

36.  8 

>=  4000 

36.  3 

40.3 

40.6 

40.6 

40. 6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

40.6 

4  C  .6 

40.6 

>=  3500 

38.3 

42.8 

4  3.  1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

4  3.1 

43.  1 

>=  3000 

42.9 

48.2 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

46.6 

4  8.6 

48  »fc 

48.6 

48.6 

>=  2500 

49.2 

55.4 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

>=  2000 

57.  1 

65.1 

65.6 

65.7 

65.8 

65.8 

65  .8 

65. B 

65.8 

65.8 

65.8 

65.  e 

>=  1800 

58.6 

67.3 

67.8 

67.9 

6e.c 

6  8.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68  .C 

68.0 

68.0 

>=  1500 

63.5 

74.0 

74.4 

74.5 

74 . 7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

>=  1200 

66.9 

78.4 

79.0 

79.2 

79.6 

79.  7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

>=  1000 

68.0 

81  .9 

82.8 

83.6 

84. 1 

84.2 

84  .2 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

>=  900 

68.  3 

82.8 

84. 1 

85  .  1 

85.7 

85.8 

85  .8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.  0 

>=  800 

69.1 

85  .3 

86.7 

87.9 

P8  •  8 

88.9 

89.0 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.  3 

>=  700 

69.7 

86.8 

88.7 

90.3 

91.3 

0  1 . 5 

91.7 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.  3 

>=  600 

69.8 

87.3 

89.3 

91.1 

92.3 

92.6 

93.1 

93.8 

9  3.9 

93.9 

9  3  .9 

93.9 

>=  500 

70.0 

87.8 

89.8 

91.8 

93.0 

93.3 

94 .1 

95.1 

95.3 

95.5 

95  .6 

9  5.6 

>=  400 

70.0 

88.0 

90.2 

92.3 

93.9 

94.1 

95.3 

97. C 

97.2 

97.8 

98. C 

96.0 

>=  300 

70.0 

88.2 

90.4 

92 . 5 

94. 4 

94.7 

96.0 

97.7 

9P  .0 

98.7 

98.9 

99.  r 

>=  200 

70.0 

88.3 

90.6 

92.7 

94.6 

94. 9 

96.3 

98.0 

98.3 

99.0 

99.3 

99.4 

>=  100 

70.0 

88.3 

90.6 

92.7 

94 . 6 

94.9 

96  .3 

98.0 

9  8.3 

99.0 

99.3 

99.4 

>=  0 

70.0 

88.3 

90.6 

92.7 

94.6 

94.9 

96 .3 

98 . 0 

98.7 

99.0 

99.4 

99.5 

4 


LAT. 

:  65  59N 

LONG 

.  :  22 

35W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  AUG 

HOUR  :  12OO  L  ST 

>=1 

>-5/9 

>:S/  8 

>-1/2 

>-5/16 

>=1  /9 

>=0 

l  19.6 

19  .6 

19.8 

19*8 

19.8 

19  .8 

19.8 

21.5 

21.5 

21.5 

21  .5 

21.5 

21  .5 

21  .5 

22.2 

22.2 

22.  2 

22.2 

22.2 

22  .2 

22  .2 

22.5 

22.5 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.5 

22.5 

22.  3 

22.3 

22.3 

22  .3 

22 .3 

?5 .2 

25.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23  .2 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29  .5 

29  .5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25  .5 

25  .5 

,  28.5 

28.5 

28.  5 

28.5 

28.5 

28  .5 

28.5 

?5.5 

35.5 

33.  3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

79.  c 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39  .0 

39  .0 

3  5.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35  .8 

35  .8 

56 .8 

36.8 

36.  8 

36.8 

36.8 

36  .8 

36  .6 

90  .6 

9  C  .6 

9Q.8 

90.6 

90.6 

90  .6 

90  .6 

95.1 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

98  .fc 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98  .6 

98  .6 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55  .9 

55.9 

85.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65  .8 

65  .8 

>  68  .C 

68.0 

68.0 

68.0 

68. 0 

68  .0 

68  .0 

79.7 

79.7 

79.  7 

79.7 

79.7 

79  .7 

79  .7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79  .8 

79 .8 

59 .5 

89  .5 

89.5 

89 .5 

89.5 

89  .5 

89  .5 

"6 .0 

86.0 

8  6.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86  .0 

99.5 

89.3 

89.  3 

89.3 

89.3 

89  .3 

89  .3 

92.5 

92.3 

92.  3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

95.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93  .9 

93.9 

, 

9  5  .6 

9  5.  6 

95.6 

95.6 

95  .6 

95  .6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98  .0 

98  .0 

98.7 

98.9 

99.  C 

99.1 

99.2 

99  .2 

99  .2 

99.0 

99.3 

99.  9 

99.6 

99.7 

99  .8 

99  .8 

99.0 

99.3 

99.  9 

99.6 

99.7 

99  .9 

99  .9 

99.0 

99.9 

99.  5 

99.7 

99.8 

100  .0 

100  .0 

TOTAL  NO.  OF  0»S  : 


1025 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFL  A  VI  K ,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  2 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=5 

>  -  9 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

5=1  1/2 

>=i  1/4 

>  =  1 

>=  3  /4 

>=5/8 

>  =  1/2 

UNLIMIT 

20.5 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

21  .5 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

21.5 

>=20000 

22.3 

23. S 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

>=1 8000 

22.8 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

>=16000 

23.0 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

24.5 

24  .5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

>=19000 

23.  3 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

24.8 

24  .8 

24.8 

24.8 

24 .8 

24.8 

24.  8 

24.6 

>=12000 

23.6 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25  .0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

>=10000 

25.2 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26  .7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

>=  9000 

26.2 

2  7.7 

27.  7 

27. 7 

27.7 

27.  7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.  7 

27.7 

>=  8000 

29.6 

31.1 

31.1 

31.1 

31.  1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

31.1 

3  1.1 

31.1 

31.1 

>=  7000 

33.7 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35  .5 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

36.6 

35.6 

>=  6000 

39.3 

36.5 

36.5 

36 . 5 

36.5 

36.5 

36  .5 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.  6 

36.6 

>=  5000 

36.  1 

38.9 

38.5 

38.5 

38 . 5 

38.5 

38.5 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

>r  9500 

37.0 

39 .6 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

>-  9000 

9  C  .  3 

93.3 

93.9 

93.9 

93.5 

43.5 

43.5 

43.6 

43.6 

43.6 

4  3.6 

4  3.6 

43.6 

>=  3500 

92.1 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

45.7 

45.7 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.6 

45.8 

>=  3000 

96.2 

50.7 

50.8 

50.8 

50.9 

50.9 

50  .9 

51.0 

51. P 

51.0 

51.0 

5  1.0 

51  .0 

>=  2500 

51.9 

56.5 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.6 

56.8 

56.8 

56.8 

56.  8 

56.8 

>=  2000 

58.3 

65.3 

65.5 

65.5 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

6  5.8 

65.8 

65.8 

>=  1800 

59.7 

66.8 

67.0 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

>=  1500 

69.8 

73.5 

79.0 

79.0 

79 .3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74  .4 

74.4 

74.4 

>=  1200 

67.5 

77.7 

78.6 

78.8 

79.2 

79.2 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

>=  1000 

69.9 

B2.0 

83.2 

83.8 

84.9 

84.4 

84  .6 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84  .9 

>=  900 

7  0.2 

82.3 

8  3.5 

89.2 

85.0 

85.0 

85.2 

8  5.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.  6 

85.6 

>=  800 

70.7 

83.9 

85.2 

86 . 3 

87.4 

87.4 

87.7 

88.1 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

>=  700 

71.6 

85.6 

87.9 

88 . 7 

90. P 

90.0 

9  P  .  5 

91.2 

91.6 

92  .0 

92.1 

92.  1 

92.1 

>=  600 

71.8 

86.1 

88.  3 

89.6 

91 . 2 

91.2 

92.0 

92.7 

93.1 

93-5 

93.7 

93.7 

93.7 

>=  500 

71.9 

86.5 

88.6 

90. 3 

92.5 

92.5 

93.6 

>0 

X- 

■ 

94.8 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

>=  900 

7  2.  0 

86*8 

88.9 

90.7 

93.2 

93.2 

94  .5 

95.6 

96.2 

96.8 

97.1 

97.  I 

97.1 

>:  300 

7  2.0 

86.8 

88.9 

90 . 8 

93.9 

93.4 

94  .9 

96.3 

9  7.2 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

>=  200 

72.0 

86.8 

88.9 

90.8 

93.4 

93.4 

94.9 

96.4 

97.5 

98.3 

99.0 

99.  1 

99.3 

>=  100 

72.  n 

86.8 

88.9 

90.8 

93.4 

93.4 

94  .9 

96  .4 

97.5 

98.3 

99.1 

99.2 

99.5 

>=  0 

72.0 

86.8 

88.9 

9Q.8 

93.4 

93.4 

94  .9 

96.4 

97.5 

98.3 

99.1 

99.2 

99.5 

TOTAL 


59N  LONG.  :  22  35U  ELE V  .  :  171  FT 

MONTH  :  AUG 
HOUR  :  1  500  L  ST 


4 

>-5/8 

>-T/2 

>±5/16 

>  =  1/4 

>=n 

S 

21.5 

21.5 

21.  S 

21  .5 

21 .5 

5 

23.  5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

3 

2<*.  3 

24.3 

24.3 

24  .3 

24.3 

5 

24.5 

24.5 

24.5 

24  .5 

24  .5 

8 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24  YB 

0 

25.  0 

25.0 

25.0 

25  .0 

25  .0 

7 

26.7 

26.7 

26-7 

26  .7 

26 .7 

7 

27.7 

27.7 

27.7 

27  .7 

27  .7 

1 

31.1 

31.1 

31.1 

31  .1 

31  .1 

b 

35.6 

35.6 

35.6 

35  .6 

35  .6 

fc 

36.6 

36.6 

36.6 

36  .6 

36  .6 

b 

38.6 

38.6 

38.6 

38  .6 

38 .6 

c 

39.8 

39.8 

39  .8 

39  .8 

39  .8 

b 

4  3.6 

43.6 

43.6 

4  3  .6 

43  .6 

8 

4  5.8 

45.8 

45.8 

45  .8 

45.8 

0 

51.0 

51  .0 

51.0 

51  .0 

51  .0 

a 

56-8 

56 .8 

56.8 

56  .8 

56.8 

8 

65.8 

65.8 

65.8 

65  .8 

65  .8 

3 

67.3 

67.3 

67.3 

67  .3 

67 .3 

4 

74.4 

74.4 

74  .4 

74  .4 

74  .4 

5 

79.5 

79.5 

79.5 

79  .5 

79 .5 

9 

84.9 

84  .9 

84.9 

84  .9 

84  .9 

6 

85.6 

85.6 

85.6 

85  .6 

85  .6 

7 

88.7 

88.7 

88.7 

88  .7 

88  .7 

1 

92.  1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93  .7 

6 

95.6 

95*6 

95.6 

9S  .6 

95  .6 

1 

97.  1 

97.1 

97.1 

97  .1 

97.1 

1 

98.  1 

98.1 

98.1 

98  .1 

98.1 

0 

99.  1 

99.3 

99.4 

99  .4 

99.4 

1 

99.  2 

99.5 

99.6 

99  .6 

99.9 

1 

99.2 

99.5 

99.6 

99  .6 

100  .0 

TOTAL  NO.  OF  OPS  :  1022 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  S  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  ;  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  : 


PERCENTAGF  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>r4 

>  ;  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  i/; 

UNLIMIT 

21.7 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22  .9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.' 

>r 

20000 

2  3.4 

24.8 

24.8 

24.8 

24. 8 

24.8 

24  .8 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24  .1 

>= 

1  8000 

24.3 

25.7 

25.7 

2S.7 

25.7 

25.7 

25  .7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25. 

>= 

1  6000 

24.7 

26.1 

26.  1 

26.1 

26 . 1 

26*  1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.  1 

26. 

>= 

19000 

25.0 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26  .5 

26 .5 

26.5 

26.5 

26.5 

2b.  5 

26.! 

>= 

12000 

25.4 

26.9 

26.9 

26 . 9 

26.9 

26.9 

26  .9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.' 

>- 

10000 

26.  3 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.  B 

27.8 

27 .1 

>= 

9000 

27.  1 

28.6 

28.6 

28 . 6 

28 . 6 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28.  6 

28.1 

>= 

8000 

30.9 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

3  2.8 

32.5 

32.5 

32.  5 

32.! 

>= 

TO  00 

35.0 

36.8 

36.9 

36.9 

36.9 

37.0 

37  .0 

37 .0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.1 

>= 

6000 

36.8 

38.9 

39.0 

39.0 

39.0 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

39.  1 

39. ; 

>= 

5000 

38.8 

40.8 

40.  9 

40.9 

40.9 

41.0 

4  1  .0 

4  1.0 

4  1  .0 

41.0 

4  1  .0 

4  1.0 

m  •( 

>= 

4500 

4  0.0 

42.1 

42.2 

42.2 

4  2.2 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.: 

>= 

4000 

42.7 

45.5 

45.6 

45.6 

45.  6 

45.7 

45  .7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45. 

>= 

3500 

44.4 

48.1 

48.1 

48.1 

48.  1 

48.2 

48  .2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.; 

3000 

47.8 

52.2 

52.4 

52.4 

52.4 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.  6 

52. ( 

>= 

2500 

52.9 

58.4 

58.6 

58.8 

58.9 

59.  1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.  1 

59.: 

>= 

2000 

59.9 

67.0 

67.3 

67.5 

67.6 

67.8 

67.8 

67.9 

6  7.9 

67.9 

67.9 

6  7.9 

67.  < 

>= 

1800 

61.2 

68.3 

68.6 

68 . 9 

69.0 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.  3 

69.: 

>= 

1500 

66.0 

75.6 

75.9 

76.4 

76.6 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

7b. 9 

7b.  < 

>r 

1200 

6  P  .  3 

79.1 

79.4 

8C.  1 

80.  3 

80.6 

80  .6 

80.7 

8  C  ,  7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.  f 

>= 

1000 

69.8 

82.2 

82.5 

83.2 

83.6 

83.9 

84 . 1 

84.2 

64.2 

84 . 3 

84.4 

84.4 

>= 

900 

70.6 

83.5 

83.9 

84 . 8 

85.3 

85.6 

85 .8 

85.9 

85.9 

86.1 

86.2 

86.2 

>= 

800 

71.0 

84.6 

85.2 

86.4 

87.  1 

87.4 

87.7 

8  7.6 

87.8 

88.0 

68.1 

88.1 

88.1 

>= 

700 

71.0 

85.2 

86.  1 

87.6 

88.5 

8  8.3 

89.2 

89.4 

89.4 

89.8 

89.9 

89.  9 

69. < 

>= 

600 

71.1 

85.9 

86.8 

88 . 8 

89 . 8 

90.2 

90  .6 

90.9 

90.6 

91.3 

9  1  .4 

91.4 

91 .1 

>  — 

500 

71.5 

86.5 

87.4 

89.8 

91 . 2 

91.7 

92.3 

92.8 

92.8 

93.4 

9  3.5 

93.5 

93.! 

>: 

400 

71.5 

86.7 

87.8 

90. 3 

92.  1 

92.6 

93.4 

94.5 

94.5 

95.3 

95.4 

95.4 

95. ( 

>= 

300 

71.5 

87.0 

88.2 

90.8 

92.7 

93.2 

94.2 

95.5 

95.5 

97.3 

97.7 

97.7 

97. < 

>= 

200 

71.5 

87.0 

88.2 

90.8 

92.  p 

93.3 

94 . 3 

95.7 

95.7 

97.9 

98.3 

96.3 

98. ( 

>= 

100 

71.5 

87.0 

88.2 

90.8 

92.8 

93.3 

94.3 

95.7 

9  5.7 

97.9 

98.5 

98.5 

99. ( 

>z 

0 

71.5 

87.0 

88.2 

90. 8 

92.8 

93.3 

94 .3 

95.7 

95.7 

97.9 

98.5 

98.5 

99.  £ 

totai 


171  FT 


T 


LONG. 


22  35N  ELEV. 

MONTH  : 
HOUR  : 


»UG 

1800  L5T 


5  =  5/  8 

5  =  1/2 

5  =  5/16 

5=1  /4 

52  0 

22.  9 

22.9 

22.9 

22  .9 

22  .9 

24. 8 

28  .8 

28  .8 

29  .8 

29  .8 

2  5.  7 

25.7 

25.7 

25  .7 

25.7 

26.1 

26.1 

26.1 

26 .1 

26 . 1 

26.5 

26.5 

26.5 

26  .5 

26  .5 

26.  9 

26.9 

26.9 

26  .9 

26.9 

27.8 

27.8 

27 ,8 

27  .8 

27  .8 

28.6 

28.6 

28.6 

28  .6 

28  .6 

32.5 

32.5 

32.5 

32  .5 

32  .5 

3  7.0 

37.0 

37.0 

37  .0 

37  .0 

3  9.  1 

39.1 

39.1 

39 .1 

39 .1 

8  1.0 

91.0 

91  .0 

9  1  .0 

91  .0 

82.3 

82.3 

92.3 

92  ,T 

92  •  3 

85.  7 

85.7 

95.7 

85  .7 

85.7 

88.2 

98.2 

98.2 

98  .? 

98  .2 

52.6 

52.6 

52.6 

52  .6 

52  .6 

59.  1 

59.1 

59.1 

59  .1 

59 .1 

6  7.9 

67.9 

67.9 

67  .9 

67  .9 

1 

69.  3 

69.3 

69.3 

69.3 

69  .3 

1 

76.9 

76.9 

76.9 

76  .9 

76  .9 

F 

80.  8 

80.8 

80.6 

8 0  .6 

80  .8 

i* 

8  9.8 

88.9 

89.9 

89  .8 

89  .9 

s 

86.2 

86.2 

86.2 

86  .2 

86.2 

8  8.  1 

88.1 

88.1 

88 .1 

88 . 1 

b 

CD 

«o 

• 

.O 

69.9 

89.9 

89  .9 

89  .9 

i 

91.4 

91  .8 

91.8 

91  .9 

91  .9 

k 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

4 

95.9 

95.6 

95.7 

95  .7 

95.7 

97.7 

97.9 

98.0 

98  .0 

98  .0 

98.3 

98.6 

98.7 

98  .7 

98 . 7 

98.5 

99.0 

99.2 

99  .3 

99  .6 

98.5 

99.0 

99.2 

99 .3 

l  no  *0 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS  : 

10  26 

I 

I 


I 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


□16201  :  WEFlAVIK.  ICELAND 
PCRIoO  OF  RECORO  :  19<* 9-  1  98  7 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  ;  6  5  59N  LONG.  :  22  3? 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


CEILING 

>-10 

>  -  6 

>-  5 

>79 

>7  3 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>-?  1/2  >72  >7}  1/2  >71  I/m 

>-l 

>;  7  / 0 

>=5/  8 

>  =  1/2 

UNL  I M I  T 

22.6 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29  .2 

29  .2 

29.2 

2*4 .2 

>-20000 

2  3.3 

25.3 

25.  3 

25. 3 

25. 3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

>=18000 

29.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26  .0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

>-16  00  0 

29.1 

26 . 1 

26.1 

26 . 1 

26 . 1 

2  6.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26.1 

26  .  ] 

>  =  1 9000 

29.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

>=l 2000 

29.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.8 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

>=1 0000 

25.7 

27.8 

27.6 

27 . 8 

27.0 

27.8 

27.8 

27.6 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

>-  9000 

26.  1 

28 . 3 

28.3 

28 . 3 

28.  3 

28.3 

28 .3 

28.3 

2  8.3 

28.3 

28.3 

28.  3 

28.3 

>z  8000 

2  °  .  0 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31.2 

31  .2 

31.2 

31.2 

31  .2 

31  .2 

3  1.2 

31 . 3 

>=  7000 

32.9 

35.5 

35.5 

35.6 

35.6 

35.6 

3  5.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.  6 

35.7 

>-  6000 

39.9 

37.1 

37.1 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.3 

>  =  5000 

36.6 

39.3 

39.  3 

59.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.m 

39 . 5 

>=  9500 

37.9 

90 . 9 

90.0 

90.9 

90.0 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

41  .0 

>:  9000 

92.7 

96 . 3 

96.3 

96  .  9 

96.9 

96.9 

96  .9 

96.9 

9  6.9 

96.9 

9  6.9 

9  6.9 

46  •  5 

>=  3500 

9S.0 

99.3 

99.  7 

99 . 9 

99.9 

99.9 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

49.6 

>  =  3000 

90.  1 

59.5 

59.6 

59.7 

59.7 

59.6 

59  .9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

55-0 

>  =  2500 

5  5.6 

60.2 

60.  3 

60 . 5 

60.5 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

6  0.7 

6  D.  7 

60*8 

>-  2000 

59.  9 

67.7 

67.8 

68  .  C 

68.0 

68. 1 

68.3 

68.3 

60.3 

68.9 

68.9 

6  8.9 

68  .S 

>:  1800 

60.8 

69.3 

69.9 

69.6 

69.  e 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70. 3 

>  =  1500 

6  5.9 

73.9 

79.  3 

79 . 6 

79.6 

79.7 

75.0 

75.1 

75. 1 

75.2 

75 .2 

75.2 

75 . 3 

>-  1200 

66.2 

76.8 

7  7.5 

78.0 

78.0 

78.1 

78  .9 

78.5 

70.5 

78.6 

79.6 

78.6 

78 . 7 

>  =  1000 

68.  3 

80.6 

8  1.6 

82.2 

82.  3 

82.9 

82.8 

82.9 

82.9 

83.0 

8  3.0 

3  3.  C 

83 . 1 

>-  900 

66.8 

8  1.9 

82.9 

63.1 

83.  3 

83.9 

83.9 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

84.3 

>  =  800 

69. 1 

82  .5 

8  3.9 

89 . 7 

85. 1 

85.2 

85.8 

8b. 0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.  1 

86.2 

>  =  700 

6  9.3 

82.9 

89.8 

85.0 

86.9 

«6.6 

87.9 

B7.6 

87.6 

87.8 

87.8 

8  7.8 

87.8 

>-  600 

69.7 

89.0 

86.2 

87.6 

88 . 6 

8  8.6 

89  .7 

90.  D 

90.0 

90.3 

90.3 

90.  3 

90.4 

>=  500 

69.8 

89.2 

86.9 

88 . 6 

89.9 

90.2 

91  .2 

91.9 

9  1.9 

92  .2 

9  r  •  2 

92.2 

92  •  3 

>  =  too 

69.8 

89.5 

87.5 

89 . 5 

90. 0 

91.3 

92.7 

99 . 1 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

94  •  8 

>:  300 

69.9 

89 .8 

87.6 

89 . 8 

91.3 

91.9 

93  .5 

95.2 

9  5.5 

96.3 

96.9 

96.9 

96.6 

>=  200 

69.8 

89.9 

87.9 

90.2 

91.9 

92.5 

99  .2 

95.9 

96.3 

97.9 

97.9 

9  7.9 

98.2 

>-  IOC 

69.8 

89 .9 

87.9 

90.2 

91 . 9 

92.5 

99 .3 

96.1 

96.5 

97.9 

98.5 

98. 5 

98 . 7 

>  =  0 

69.8 

09.9 

87.9 

90.2 

91.9 

92.5 

99 .3 

96.1 

9  6.5 

97.9 

98.5 

98.5 

98.7 

>:* 


2 

? 


2 

2 

7 

T 

7 

5 

u 

<4 

U 


b 

t 

7 

7 

7 

P 

F 

P 

F 

c 


o 

9 

9 

Q 

c 


total  no 


N>  r j 


LONG. 


-‘5/8 

.’4.2 
:  ■) .  3 
'b.O 
7  fa.  1 
'6.2 
2  fa.  5 
77.? 

h  .  3 
'  1.  2 
'  fa.  fa 
•7.2 

-  2.  9 

.0.4 

.  V  .  c 

fa  4  .  9 
njil 

fa  8. 4 
70.  2 
7S.  2 
7  o  .  t 
*  i.  C 
,4.2 
1  fa.  1 
•>7.8 
'3.  3 
fa  2. 2 
'4.7 
fab.  4 
fa  7. 9 
>8.5 
fatt.  5 


:  22  35  M  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  *uG 
HOUR  :  2100  l  5T 


>=1/2  >=5/16 


24.2 

25.3 
26.0 
26.1 
26  .2 

26.5 
27.8 

28.3 

31.3 

35.7 

37.3 

39.5 
41.0 

46.5 

49.6 
55.0 

60 . 8 

68.5 

70.3 

75.3 

78.7 

83.1 

84 . 3 
6  6.2 

87.8 

90.4 
92.3 

94.8 

96.6 

98.2 

98.7 
98.7 


24.2 

25.3 
26.0 
26.1 
26.2 

26.5 
27.8 

28.3 

31.3 

35.7 

37.3 

39.5 

■*1.0 

46.5 

49.6 
<5.0 

60.8 

68.5 

70.3 

75.3 

78.7 

83.1 

84.3 

86.2 

87.8 

90.4 
92.3 

94.8 

96.6 
98.2 

98.7 
98.7 


>  =  1  /4 

24  .2 

25.3 
26  .0 
26  .1 
26  .2 

26  .5 

27  .8 
20  .3 
31  .3 
35  .7 

37.3 
39  .5 
41  .0 
46  .5 
49  .6 
55  .0 
60  .8 
60-5 

70.3 

75.3 
78  .7 
63.1 

84.3 
86  .2 
87  .8 
90  .4 

92.3 
94  .8 
96  .6 
98  .2 
98  .8 
98  .8 


OBS  : 


>=  0 

24  .2 

25.3 
26  .0 
26.1 
26  .2 

26  .S 

27  .8 

28 .3 
31  .3 

35 .7 

37.3 

39.5 
41  .0 

46.5 
49  .6 

55  .0 
60  .8 

68 .5 
70  .3 
75  .3 

76 .7 
83.1 
84  .3 
8fa  .2 
87  .8 

90.4 
92 .3 
94  .8 
96  .6 

98.5 

99 .7 

100  .0 


10  37 


total  no.  of 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK.  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  196  9— 1 98  7 
CLASS  ;  ALL  MEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  3  5  6 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  r  6 

>  =  3 

>  =  2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/6 

>  =  1 

>=3/6 

>=  S/8 

>  =  1/2 

>-Z/\ 

UNLIMIT 

2C.6 

21.9 

21.9 

21.9 

21 .9 

21.9 

21  .9 

22. D 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

72  . 

>=20000 

21.6 

23.0 

23.0 

23.1 

23.  1 

23.1 

23.1 

23.1 

2  3.1 

23.1 

2  3.2 

23.2 

23  .2 

>=18000 

21.9 

23.7 

23.7 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.9 

2  3.  S 

23.9 

C  J  ' 

?3. 

>=16000 

22.  1 

23.9 

23.9 

26.0 

26 . 0 

26.0 

26  .0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

. 

>=16000 

22.6 

26.2 

26'.  2 

26 .2 

26 . 2 

26.2 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.  3 

26.3 

2*4  . 

>=12000 

12.8 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

2  6.7 

26.7 

26 . 7 

2*4  . 

>=10000 

23.9 

25.7 

25.8 

25.8 

25.8 

25.  3 

25.8 

25.8 

25.8 

25.9 

25.9 

25.  9 

25.9 

25  . 

>=  9000 

26.7 

26.5 

26.5 

26.6 

26.6 

26.6 

26  .6 

26.6 

26.6 

26.6 

26  .7 

26.7 

26.7 

26  . 

>=  8000 

28.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.  J 

30.1 

30.1 

30.1 

3D  .  1 

30.1 

30.  1 

30.1 

30. 

>-  7000 

32.  1 

36.5 

36.6 

36.7 

36 . 7 

36.  7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

3*4  . 

>=  6000 

33.3 

36.0 

36.  1 

36 . 1 

36.  1 

36.  1 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.  2 

36.3 

36. 

>=  5000 

35.2 

37.9 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.2 

38.2 

38.2 

7  6  . 

>=  6500 

36.3 

39.1 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.  6 

39.6 

39  . 

>  =  6000 

60.  1 

63.8 

66.0 

66 . 0 

66 .0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

6  6.2 

66.2 

66.2 

*4  *4  . 

>=  3500 

62.5 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

6  7.1 

67.1 

**  7  . 

>=  3000 

66.7 

51.8 

52.0 

52.1 

52.1 

52.2 

52  .2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.  3 

52.3 

52  . 

>=  2500 

52.1 

58.3 

58.6 

58.7 

S8 . 8 

58.8 

58  .9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.0 

59. 

>=  2000 

5P.4 

66.6 

66.8 

67.0 

67. 1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.? 

67.3 

67.3 

6  7.3 

67.3 

6  7  . 

>:  1800 

59.6 

68.1 

68.5 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69  . 

>=  1500 

63.8 

73.9 

76.5 

76.9 

75.0 

75.0 

7  5.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

7b  . 

>=  1200 

66.6 

77.5 

78.6 

78.9 

79.  1 

79.2 

79.3 

79.6 

79.1* 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79. 

>=  1000 

68. 2 

81.3 

82.6 

83.2 

83.6 

83.6 

83.8 

83.9 

86.0 

86.0 

86.1 

8  6.1 

66.1 

8*4  • 

>=  900 

6  8.6 

82.0 

83.3 

86 . 2 

86.7 

86.3 

86  .9 

85.1 

85.1 

85.2 

85.3 

85.  3 

85.3 

85. 

>r  800 

69.  1 

83  .5 

85.0 

86.2 

86.9 

87.0 

87.2 

87.6 

87.5 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

8  7  . 

>=  TOO 

69.5 

86.5 

86.6 

87.8 

88.7 

88.8 

89.2 

89.6 

89.6 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

8  9  . 

>  =  bOO 

69.7 

85.3 

87.  3 

88 . 9 

90.0 

90.2 

90  .8 

91.2 

91.3 

91  .6 

9  1  .6 

91.6 

91 . 7 

9  1  . 

>=  SOO 

69.9 

85.7 

88. 0 

89.9 

91 . 3 

91.5 

92.3 

92.9 

9  3.0 

93.6 

9  3.5 

93.5 

93.5 

C  3  . 

>=  600 

70.0 

86.0 

88.5 

90.6 

92.6 

92.  7 

93.7 

96.8 

95.1 

95.6 

95.8 

95.8 

95.9 

9t  • 

>-  300 

70.0 

86.2 

8  8.8 

90 . 9 

92.9 

93.3 

96  .5 

95.9 

96.3 

97.1 

97.3 

97.6 

97.5 

07  . 

>=  200 

70.0 

86.3 

88.9 

91.1 

93.2 

93.5 

96  .9 

96.6 

96.9 

97.9 

98.3 

98.3 

98.6 

Ob. 

>=  100 

70.0 

86.3 

88.9 

91.1 

93.2 

93.6 

95.0 

96.6 

97.0 

98.1 

98.6 

98.6 

99.0 

99  . 

>=  0 

70.0 

86.3 

88.9 

91.1 

93.2 

93.6 

95  .0 

96.6 

97.0 

98.1 

98.6 

98.6 

99.0 

99. 

TOTAL  NO.  0 


t— — a 


NR. 


22  35W 


ELEV •  :  171  FT 

MONTH  :  AU6 
HOUR  :  ALL 


•8 

>-1/2  > 

:  57 1 6 

>=1  /4 

>=0 

.  0 

22.0 

22.0 

22  .0 

22  .0 

,  2 
,  9 

23.2 

23.9 

23*2 

23.9 

23  .2 

23  .9 

23  .2 

23  .9 

,  c 

24.0 

24.0 

24  .0 

24 . 1 

.  3 

24.3 

24.3 

24  .3 

24.3 

.  7 

24.7 

24.7 

24  .7 

24  .8 

.  9 

25.9 

25.9 

25  .9 

25.9 

.  7 

26.7 

26.7 

26  .7 

26  .7 

.  1 

30.1 

30.1 

30 .1 

30  .2 

.  8 

34.8 

34.8 

34  .8 

34  .8 

.  2 

36.3 

36.3 

36 .3 

36  .3 

.  2 

38.2 

38.2 

38  .2 

38  .2 

.  9 

39.4 

39.4 

39  .4 

39  .5 

.  2 

44.2 

44.2 

44  .2 

44  .2 

.  1 

47.1 

47.1 

47.1 

47 .1 

.  3 

52.3 

52.3 

52.3 

52-3 

.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59  .0 

.  3 

67.3 

67.3 

67  .3 

67-4 

.0 

69.0 

69.0 

69  .0 

69.1 

.  3 

75.3 

75.3 

75  .3 

75.3 

.  5 

79.5 

79.5 

79  .5 

79  .6 

.  1 

84 . 1 

84 . 1 

84  .1 

84  .2 

.  3 

85.3 

85.3 

85.3 

85  .4 

.  7 

87.7 

87.7 

87.7 

87  .8 

.  9 

89.9 

89.9 

89  .9 

90.0 

.  6 

91.7 

91.7 

91  .7 

91  .8 

.  5 

93.5 

93.6 

93  .6 

93  .6 

.  8 

95.9 

96.0 

96  .0 

96  .0 

.  4 

97.5 

97.5 

97  .5 

97  .6 

.  3 

98.6 

98.7 

98  .8 

98  .9 

.  6 

99.0 

99.1 

99  .4 

99  .7 

.  6 

99.0 

99.2 

99  .4 

100-0 

TOTAL 

NO.  OF 

OPS  : 

82  32 

t 


I 


1 


SURFACE  WINDS 


LAT.  :  63  59N  LONG.  ;  22  35w  ELEV.  :  1 

MONTH  ;  SEP 
HOUR  :  OOOO  L ST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(PROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  19A9-1987 
CLASS  :  ALL  M  E  AT  HE  R 
CONOlTION  :  NONE  SPECIFIED 


16  PT. |  1  -  31  A 
DIR.  |  | 


SPEED  (KNOTS)  .  TnT..  ,  MFAK1 

7-101  1J-I6I  17-211  22-271  28-331  3A-A0I  A1-A7I  A6-55I  >r56|  *  |  WIND 

11  1  1  I  I  I  I  I  1  SPEED 


N 

NNE 

NE 

ENE 

E 

ESE 

SE 

SSE 

S 

SSN 

Sw 

wSW 

u 

WNW 
NW 
NNW 
VAR 
CL  M 
ALL 


.8  1.9 

.7  .9 

.6  1.2 

.A  1.8 

.P  1.8 

.3  1.1 

•  5  .8 

.5  1.7 

1.1  1.9 

•  A  .5 

.A  .8 

.1  .9 

1.1 

.0  .2 

.5  .3 

.3  1.0 

.0  .0 

.0  .0 

7.9  18.1 


3.1  3.1 

1.8  2.7 

1 .A  1  .A 

1.2  1.6 

2.8  2.9 

1.0  1.7 

1.3  2.3 

1.7  1.6 

2.7  1.7 

.8  2.1 

1.5  1  •  A 

1.5  1.1 

1.0  1.2 

.9  .7 

•  A  .5 

.5  .9 

.0  .0 

.0  .0 

23.9  27.2 


1.2  .5 

1.6  .6 

.8  .  1 

.7  .0 

.3  .1 

1.3  1.0 

1.1  .5 

.9  .2 

1.1  .5 

1  .0  .2 

•  2  .  1 

.5  .0 

.3  .1 

.2  .2 

.1  .0 

.3  .1 

.0  .0 

.0  .0 


.  1  .  u 

.1  . 0 

•  C  .0 

.1  .0 

.1  .0 

.5  .1 

.2  .0 

•  1  .0 

•  1  .  u 

.0  .0 

.0  .0 

.1  .0 

.1  .0 

•  0  .  u 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

1.5  .1 


.0  .0 

.0  .0 

.  C  .0 

.0  .0 

.  C  .0 

.  c  .c 

.0  .1 

.0  .0 

.0  .0 

.  P  .0 

.0  .0 

.  D  .0 

.  1  .0 

.  C  .0 

.0  ,c 

.C  .0 

.  0  .0 

.  r  .c 

.  1  .1 


•  p 

10.6 

1  1  .0 

.  0 

8.  S 

12.6 

.  0 

5.  6 

9.9 

.  c 

5.9 

10.2 

.  p 

8.  9 

9.8 

.0 

7.  1 

15.1 

.  D 

6.  9 

13.5 

.  0 

6. 8 

10.6 

.  0 

9.  2 

10. A 

.  0 

5.1 

12.7 

.  0 

A. A 

9.9 

.  0 

A.  2 

10.6 

.  0 

A.  3 

1  C.8 

.  0 

2.2 

12. A 

.  0 

1.8 

8.2 

.  c 

3.1 

9.5 

.  D 

.  0 

.0 

.  P 

5.2 

.0 

.  0 

1  0 Q.  o 

10.7 

TOTAL  NO.  OF  OBS  :  989 


NOTES  : 

*  :  PERCENT  <  .05 


1 


SURFACE  «INDS 


016201  :  KEFLAVlK,  ICELAND 
PERI00  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  65  59N  LONG. 


22  3CM  ELEV.  :  171 
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SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIH,  ICELAND 

PER  1 00  OF  RECORD  :  19A9-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5  9  N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  SEP 
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SURFACE  KINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5  9  N  LONG.  :  22  3&W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  SEP 
HOUR  :  D9DD  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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SURF  A  C l  RINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORO  :  19«t9-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  SEP 
HOUP  :  1200  LST 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 
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PERCENT  <  .05 


1 


SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION':  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  b3  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  SEP 
HOUR  :  1500  L ST 
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SURFACE  KINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORO  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5 9 N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  SEP 
HOUR  :  1800  LST 
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DIRECTION  VS  SPEED 
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1  -  SURFACE  WINDS 
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016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 
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CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22 

PER  100  OF  RrCORO  :  19A9-1987 
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CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  CSTATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>:4 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/  8 

>  =  1/2 

UNLIMIT 

25.  1 

27.2 

27.2 

27.2 

27.  3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.  3 

27.3 

>"20000 

25.9 

27.6 

27.6 

27.6 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

>=1 8000 

25.8 

28.0 

28.0 

28.0 

28  .  1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.  1 

28.1 

>=16000 

25.9 

28.1 

28.1 

28. 1 

28.2 

28.2 

28  .2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

>=19000 

25.9 

28.1 

28.  1 

28.1 

28.2 

28.2 

28  .2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

>=1 2000 

26.0 

28.2 

28.2 

28.2 

28. 3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.  3 

28.3 

>=10000 

26.5 

28.7 

28.7 

28.7 

28.8 

28.8 

28  .8 

28.8 

28.8 

28.8 

28.8 

28.8 

28.8 

>=  9000 

27.0 

29.2 

29.2 

29.2 

29.  3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

>:  8000 

29.2 

31.7 

31.7 

31.7 

31.8 

31.8 

31  .8 

31.8 

31.8 

31  .8 

3  1  .8 

3  1.8 

31.8 

>=  7000 

30.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.9 

33.9 

34  .0 

34.0 

34.0 

34  .0 

34.0 

34.0 

34 .0 

>=  6000 

31.6 

39.6 

39.6 

39.6 

34.7 

34.7 

34  .8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.8 

>=  5000 

32.8 

36.0 

36.0 

36.0 

36.2 

36.2 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

36.3 

>=  9500 

39.2 

37.9 

38.0 

38.0 

38.  1 

38.1 

38  .2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

>=  9000 

38.9 

43.6 

93.  8 

93.8 

43.9 

43.9 

44 .0 

44.0 

4  4.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

>=  3500 

92.2 

98.0 

98. 3 

48 . 3 

48.4 

48.4 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

>=  3000 

96.8 

53.7 

59.3 

54.3 

54.4 

54.4 

54  .5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54 .5 

>=  2500 

59.0 

61.6 

62.9 

62.6 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

>=  2000 

60.6 

70.3 

71.2 

71.4 

71 . 7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

>=  1800 

61.5 

71.7 

72.  7 

73.0 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.  4 

73.4 

>=  1500 

65.9 

76.7 

78.  1 

78.4 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

>=  1200 

66.9 

78.5 

80.  1 

80.5 

81.1 

81.1 

8J.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

>=  1000 

67.9 

80.3 

82.6 

83.2 

83.9 

83.9 

84  .3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84. 3 

84.3 

>  =  900 

68.2 

81.8 

89.3 

84.9 

86.0 

86.0 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

>=  800 

69.0 

82.9 

85.6 

86 . 5 

87.7 

87.7 

88  .2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.  2 

68.2 

>  =  700 

69.  1 

83.3 

86.  3 

87.2 

88.5 

88.5 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.  4 

69.4 

>=  600 

69.7 

83.8 

86.9 

88.1 

89.7 

89.7 

90.9 

90.9 

90.9 

91  .2 

91  .2 

91.2 

91.2 

>=  500 

69.9 

89.5 

87.8 

89.2 

90.8 

90.9 

92.5 

92.5 

92.5 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

>=  900 

70.0 

89.6 

88.  3 

89.7 

91 . 8 

92.0 

93.6 

93.9 

93.9 

94.2 

94.3 

94 . 3 

94.3 

>=  300 

70.  1 

89.9 

88.7 

90.3 

92.  7 

92.9 

95.1 

95.5 

95.5 

96.2 

96.4 

9b.  4 

96.4 

>=  200 

70.  1 

89.9 

88.8 

90.4 

93.0 

93.2 

95.5 

95.9 

96.1 

97.0 

97.4 

97.4 

97.4 

>=  100 

70.  1 

89.9 

88.8 

90.4 

93.  1 

95.7 

96.1 

96.3 

97.5 

97.9 

98.0 

98.1 

>=  0 

70.  1 

89.9 

88.8 

90.4 

93. 1 

93.3 

95.7 

96.1 

96.3 

97.5 

97.9 

98.0 

98.2 

TOTAL 


63  59N  LONG.  :  22  35VI  ELEV  .  :  171  FT 

MONTH  :  SEP 
HOUR  :  0300  LST 


>=3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

27.3 

27.  3 

27.3 

27.7 

27.  7 

27.7 

28.1 

28.  1 

28.1 

28.2 

28.  2 

28.2 

28.2 

28.  2 

28.2 

28.3 

28.  3 

28.3 

28.8 

28.8 

28.8 

29.3 

29.  3 

29.3 

3  1  .8 

31.8 

31.8 

34.0 

34.0 

34.0 

34.8 

34.8 

34.8 

38.3 

36.  3 

36.3 

38.2 

38.  2 

38.2 

44.0 

44.0 

44.0 

48. S 

48.  5 

48.5 

54.5 

54.5 

54.5 

62.9 

62.  9 

62.9 

7  1  .8 

71.8 

71.8 

73.4 

73.  4 

73.4 

78.9 

78.9 

78.9 

8  1  .4 

81.4 

81  .4 

84.3 

84.3 

84.3 

6  6.5 

86.5 

86.5 

88.2 

88.  2 

88.2 

89.4 

89.4 

89.4 

91.2 

91.2 

91.2 

92.8 

92.8 

92.8 

94.3 

94. 3 

94.3 

96.4 

96.4 

96,4 

97.4 

97.  4 

97.4 

97.9 

98.0 

98.1 

97.9 

98.0 

98.2 

TOTAL 


>=5/16 

>=1  /4 

>=0 

27.3 

27.3 

27.3 

27.7 

27.7 

27.7 

28.1 

28  .1 

28 .1 

28.2 

28  .2 

28  .2 

28.2 

28  .2 

26  .2 

28.3 

28  .3 

26.3 

28.6 

28  .8 

26  .8 

29.3 

29  .3 

29  .3 

31.8 

31  .8 

31  .8 

34.0 

34  .0 

34  .0 

34.8 

34  .8 

34  .8 

36.3 

36  .3 

36.3 

38  •  2 

38-2 

38  .2 

44.0 

44  .0 

44  .0 

48.5 

48  .5 

48.5 

54.5 

54  .5 

54 .5 

62.9 

62.9 

62  .9 

71.8 

71  .8 

71  .8 

73.4 

73  .4 

73.4 

78.9 

78  .9 

78  .9 

81.4 

81  .4 

81  .4 

84.3 

84  .3 

84 .3 

86.5 

86  .5 

86  .5 

88.2 

88  .? 

86  ,2 

89.4 

89  .4 

89.4 

91.2 

91  .2 

91  .2 

92.8 

92  .8 

92  .8 

94.3 

94  .3 

94  .3 

96  .4 

96  .6 

96  .6 

97.6 

97  .9 

98  .0 

98.5 

98  .9 

99 .3 

98.8 

99  .2 

1  no  .0 

10.  OF 

obs  : 

982 

T 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
f  CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  S9N  LONE. 


22 


35W 

MO 


HO 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES  ) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>-  5 

>  =  6 

>=  3 

>  =  2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/6 

>  =  1 

>=3/6 

>=5/  8 

>  =  1/2 

>=5/16 

UNLIMI  l 

19.7 

21.6 

21.6 

21.7 

21 . 7 

21.7 

21  .7 

21.7 

21.7 

21.7 

2  1.7 

21.7 

21 .7 

21.7 

>=20000 

20.0 

21.9 

21.9 

22.0 

22.0 

22.0 

22  .0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.  L 

>=1 8000 

21.0 

22.9 

22.9 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

2  3.0 

23.0 

23. C 

>=16000 

21.0 

22.9 

22.9 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

2  3.0 

23.0 

2  3.0 

23.0 

23.0 

23. L 

>=14000 

"21.3 

2  3.2 

2  3.2 

23.3 

23.3 

23.3 

2  3.3 

23.3 

23.3 

23.3 

2  3.3 

2  3.  3 

23.3 

23.3 

>=12000 

21.5 

23.5 

23.5 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

2  3.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

23.6 

>=10000 

22.  1 

26.1 

26.1 

26.2 

26 . 2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26  .2 

26.2 

26.  2 

29.2 

26.2 

>=  9000 

22.7 

26.7 

26.7 

26.8 

26 . 8 

26.8 

26  .8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.6 

>=  8000 

26.1 

28.6 

28.6 

28 .5 

28 . 5 

28.  5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.  5 

28.5 

28.5 

>=  7000 

29.0 

31.7 

31.7 

31.8 

31.8 

31.8 

31  .8 

31.8 

31.8 

31  .8 

3  1.8 

31.8 

31  .8 

31.6 

>=  6000 

3oVo 

32.6 

32.7 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.  9 

32.9 

32.5 

>=  sooo 

31.3 

36.3 

36.6 

36 . 5 

36. 5 

36.5 

36  .5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.6 

>=  6  SOO 

32.7 

36.8 

36.9 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

>=  6000 

38.6 

66 . 1 

66.2 

66.3 

66 . 3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

6  6.3 

66.3 

6  6.3, 

>=  3500 

61.0 

67.2 

67.3 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

6  7.6 

6  7.6 

67.6 

67.6 

>=  3000 

66.2 

53.3 

53.6 

53.7 

53.7 

53.7 

53.8 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53. S 

>=  2500 

52.0 

60.2 

60.6 

60.8 

61.0 

61.0 

61  .1 

61.2 

6  1.2 

61.2 

6  1.2 

61.2 

61.2 

61.2 

>=  2000 

58.9 

68.6 

69.  1 

69.3 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

6  9.7 

>=  1800 

59.9 

70.5 

71.1 

71.3 

71 .6 

71.6 

71  .6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71 .7 

71  .  7 

>=  1500 

66.2 

76.7 

77.8 

78.6 

78.7 

78.  7 

79.1 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.  3 

79.3 

79 . 3 

>=  1200 

65.6 

79.3 

80.8 

81.7 

82. 1 

82.1 

82  .7 

8  3*1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.  1 

83.2 

8  3*. 

>=  1000 

66.5 

81.5 

83.6 

86.5 

85.  1 

85.  1 

85.8 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.  3 

86.5 

8  6.6 

>=  900 

66.9 

82.0 

86.0 

85.2 

86.0 

86.0 

87  .0 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

B7.  5 

87.7 

87.  , 

>=  800 

67.  1 

82.6 

86.6 

85.  7 

86.8 

86.9 

87.9 

88.5 

68.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.9 

66 .5 

>=  700 

67.  1 

82.6 

86.9 

86.5 

87.7 

8  7.  8 

88  .8 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

69.9 

89.5 

>=  600 

67.6 

83.3 

85.8 

87.5 

88.8 

88.9 

90.1 

90.7 

90.7 

90.9 

90.9 

90.  9 

91 .2 

91.25 

>=  500 

67.7 

83.7 

86.6 

88.3 

89.9 

90. 0 

91  .2 

91.9 

9  1.9 

9?. 6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7; 

>=  600 

67.9 

86.2 

87.  1 

89.6 

91 . 1 

91.2 

92  .9 

93.7 

93.7 

96  .5 

96.6 

96.6 

96 .9 

°6 .  T( 

>=  300 

67.9 

86 . 3 

8  7  .2 

89.6 

91.6 

91.5 

93.6 

96.5 

96 . 7 

95.8 

96.0 

96.0 

96.3 

9  6.  ' 

>=  200 

67.9 

86.6 

87.3 

89.8 

91.7 

91.8 

96  .0 

95.1 

95.6 

96.7 

97.0 

97.0 

97.5 

9  7  .  rj6 

>=  100 

67.9 

86.6 

87.3 

89.8 

91.7 

91.8 

96  .0 

95.1 

9  5.6 

96.8 

97.6 

9  7.6 

98.0 

9  8  . 31t 

>=  0 

67.9 

86.6 

87.  3 

89.8 

91 . 7 

91.8 

96  .0 

95.1 

95  .6 

96  .8 

9  7.6 

97.6 

98.0 

9fc  .  J 

TOTAL  NO.  of 


4 


I 


LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  SEP 
HOUR  :  0600  LSI 


-s/e 

>-1/2 

>-5/16 

>  =  1  /4 

>:0 

21.7 

21.7 

21.7 

21  .7 

21.7 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22  .0 

2  3.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23  .0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.  3 

2  3.  6 

23.6 

23.6 

23  .6 

23  .6 

24.  2 

24.2 

24.2 

24  .2 

24  .2 

24.8 

24.8 

24.8 

24  .8 

24  .8 

28.5 

28.5 

28.5 

28  .6 

28.6 

31.8 

31.8 

31.8 

31.9 

31  .9 

32.  9 

32.9 

32.9 

3?  .0 

33  .  o 

34.5 

34.5 

34.5 

34  .6 

34  .6 

37.0 

37.0 

37.0 

37.1 

37.1 

44.3 

44.3 

44.3 

44  .4 

44  .4 

4  7.4 

47.4 

47.4 

47  .5 

47  .5 

53.  9 

53.9 

53.9 

54  .o 

54  .0 

61.2 

61.2 

61  .2 

61  .3 

61 .3 

69.7 

69.7 

69.7 

69  .8 

69  .6 

71.7 

71.7 

71.7 

71  .8 

71  .8 

79.  3 

79.3 

79.3 

79  .4 

79.4 

S3.  1 

83.2 

83.2 

83  .3 

83.3 

86. 3 

86.5 

86.5 

86  .6 

86  .6 

87.5 

87.7 

87.7 

87  .8 

87  .8 

88.6 

88.9 

88.9 

89  .0 

89  .0 

89.6 

89.9 

89.9 

90  .0 

90  .0 

90.9 

91  .2 

91.2 

91  .3 

91 .3 

92.4 

92.7 

92.7 

92  .8 

92  .8 

94.6 

94.9 

94.9 

95  .0 

95  .0 

96.0 

96.3 

96.3 

96  .4 

96  .4 

97.0 

97.5 

97.6 

97  .8 

97.8 

9  7.4 

98.0 

98.2 

98  .8 

99.3 

97.4 

98.0 

98.2 

99  .0 

1  Oo  .0 

TOT  *L 

NO.  OF 

OPS  : 

968 

2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35ta  f 

PERIOD  OF  RECORD  :  194" -1987  **0» 

CLA  SS_  .  ALL  WEATHER  HGL 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CCILING 

>  =  10 

>  =6 

>=  5 

>  =  4 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/  8 

>  =  1/2 

>=5/16 

UNLIMIT 

18.0 

19.7 

19.7 

19.7 

19 . 7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.7 

19.  7 

19.7 

19.7 

>=20000 

1«.  4 

21.1 

21.1 

21.1 

21.1 

21.1 

2  1.1 

21.1 

2  1.1 

21.1 

2  1.1 

2  1.1 

21.1 

2  l  .  1 

>=1 8000 

20.7 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22  .9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

>=16000 

20.8 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

2  3.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.0 

2  3  .  C 

>=14000 

20.9 

23.1 

23.  1 

23.1 

23.  1 

23.1 

23.1 

23.  1 

2  3.1 

23.1 

23.1 

23.  1 

23.1 

23.1 

>=12000 

21.3 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

2  3.5 

23.5 

23.9 

23.5 

2  3.5 

23.5 

23.5 

23.5  1 

>=10000 

22.2 

24.5 

24.5 

24 . 5 

24 . 5 

24.5 

24  .5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24 .5 

24.5  | 

>=  9000 

22.6 

24  .9 

24.  9 

24.9 

24 . 9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9  | 

>=  8000 

26.2 

28.7 

28.7 

28 . 7 

28.7 

28.7 

28.7 

28 . 7 

28.7 

28.7 

28.7 

26.7 

28.7 

26.7 

>=  7000 

29.6 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32-5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32 .5  1 

>=  6000 

29.9 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0  1 

>=  5000 

3  1.4 

34.4 

34.4 

34 . 4 

34 . 4 

34.4 

34  .4 

34.4 

34.4 

34.4 

34  .4 

34. 4 

34.4 

34.4  i 

>=  4  5  00 

32.8 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2  1 

>=  4000 

37.8 

42.3 

42.3 

42.3 

42.  3 

42.3 

42.4 

42.4 

4  2.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4 

42.4  j 

>=  3500 

40.4 

45.9 

45.9 

45.9 

45.0 

45.9 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

4  6.0 

46.0 

46. L  I 

>=  3000 

46.2 

52.8 

53.0 

53.1 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.  3 

53.3 

53.3  1 

>=  2500 

51.8 

59.6 

59.7 

59.6 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

6  P  .  1 

60.1 

60.1 

60.  1 

60.1 

60. 1  | 

>=  2000 

58.3 

68.3 

68.  S 

68.6 

68 . 9 

68.9 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3  ! 

>=  1800 

59.8 

70.1 

70.4 

70.5 

70.8 

70.8 

7  1.1 

71.1 

71.2 

71.2 

7  1  .2 

7  1.2 

71  .2 

71.2 

>=  1500 

62.8 

75.6 

76.7 

77.1 

77.6 

77.7 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.  1 

7b  .  1 

>=  1200 

65.0 

78.5 

79.9 

80.6 

81.5 

81.6 

81  .9 

82.0 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

>=  1000 

65.8 

80.5 

82.6 

83.5 

84.5 

84.6 

84  .9 

85.0 

85.1 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

65.3 

>=  900 

6  6.3 

81.6 

83.6 

84 . 7 

85.  7 

85.9 

86.3 

86.5 

66.6 

86.7 

86.8 

8  6.8 

86.8 

86.6 

>=  800 

66.8 

82.4 

8  4.6 

86.0 

87.  3 

87.6 

88 .1 

88.3 

88.4 

88.5 

88.6 

8  8.6 

68.6 

88.6' 

>=  700 

67.2 

83.1 

85.5 

87. 3 

88.6 

88.9 

89.5 

89.7 

89.9 

90.1 

90.2 

90.  2 

90.2 

°  0  •  2 

>=  600 

><7.  3 

83.8 

86.5 

88.5 

89.9 

90.4 

91  .2 

9  1.4 

9  1.6 

91  .8 

92.0 

92.0 

92.0 

°2  . 

>=  500 

67.3 

83.8 

86.7 

88.8 

90.7 

91.2 

92.2 

02.5 

9  3  •  r 

93.3 

9  3.5 

93.5 

93.5 

9  3  . 

>=  400 

67.4 

84.1 

87.0 

89. 1 

91.4 

9i.9 

93.3 

94.1 

94.5 

94.9 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

>=  300 

67.4 

84.2 

8  7.4 

89.5 

91 . 9 

92.5 

94.1 

95.3 

95.9 

96.7 

97.2 

7  7.3 

97.5 

97.6  , 

>=  200 

67.4 

84.2 

87.4 

89  .5 

91.9 

92.3 

94 .1 

95.4 

96.1 

97.3 

98.0 

98.1 

98.3 

98.4  j 

>=  100 

67.4 

84.2 

87.4 

89.5 

91 .9 

92.5 

94  .1 

95.5 

96.2 

97.4 

98.2 

98.3 

98.9 

99.1 

>=  0 

67.4 

84.2 

87.4 

89 . 5 

91 .9 

92.5 

94 .1 

95.5 

96.2 

97  .4 

98.2 

98.3 

98.9 

99.2  1 

total  no.  of 


•V 


<■ 


12  35y  ELFV.  :  171  FT 

MONTH  :  SEP 
HOUR  :  09 0 Q  LST 


2 

>-5/16 

>:  1  /8 

>:  n 

7 

19.7 

19  .7 

19  .8 

1 

21.1 

21.1 

21  .2 

9 

22.9 

22  .9 

23  .0 

0 

23.0 

23  .0 

23.1 

1 

23.1 

23.1 

23.2 

5 

23.5 

23.5 

23.6 

5 

29.5 

28  .5 

29  .6 

9 

29.9 

28  .9 

25  .0 

7 

26.7 

28 .7 

26.8 

S 

32.5 

32  .5 

32  .6 

0 

33.0 

33  .0 

33.1 

9 

39.9 

38  .8 

38 .5 

2 

36.2 

36  .2 

36 .3 

9 

92.9 

92  .8 

92  .5 

■  a 

96.0 

96  .0 

96 . 1 

3 

53.3 

53.3 

53  .8 

.1 

60.1 

60  .1 

60 .2 

.3 

69.3 

69  .3 

69.8 

.2 

71.2 

71  .2 

71  .3 

.  1 

78.1 

78.1 

78  .  2 

,2 

82.2 

82  .2 

82.3 

.3 

85.3 

85.3 

85  .9 

.8 

8  6.8 

86.8 

86  .9 

.6 

88.6 

88  .6 

88  .T 

.2 

90.2 

90  .2 

90.3 

.0 

92.0 

92  .0 

02  .1 

.5 

93.5 

93  5 

93.6 

,9 

95.8 

95  .9 

95.5 

.5 

97.6 

97  .6 

97  .7 

.3 

98.8 

98  .8 

98  .8 

.9 

99.1 

99  .9 

99  .8 

.9 

99.2 

99  .5 

100.0 

»L 

NO.  OF 

0°S  : 

965 

4 
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CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER  100  OF  RECORD  :  19R9-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LA  T .  ;  6  3  59N  LONG  .  :  2 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES! 

CEILIN6  >:10  >-6  >= 5  >  -  R  >=3  >=2  1/2  >:2  >=1  1/2  >=1  1/R  >=1  >-3/1  >-5/8  >-1/2 


UNLIMIT 

17.2 

18.8 

18.8 

18.8 

18.8 

18.8 

>=20000 

19.1 

20.9 

20.9 

20.9 

20.0 

20. 9 

>=1 8000 

20.  1 

22.5 

22.  5 

22.5 

22.5 

22.5 

>=16000 

20. R 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

>=14000 

20.6 

22.9 

22.9 

22.9 

22.0 

22.9 

>=1 2000 

21.1 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

>=10000 

22.  1 

2R  .5 

2  R  •  5 

2R  .5 

2R  .  5 

2  R  .  5 

>:  9000 

2?. 8 

25.2 

25.2 

25 . 2 

25.2 

25.2 

>z  8000 

26.9 

29.6 

29.6 

29 . 6 

29.6 

29.6 

>=  7000 

30.  3 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

>=  6000 

30.8 

3R  .5 

3R  .  5 

3R.5 

3R  .  5 

3  R  .  5 

>=  5000 

32.1 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

>=  R  5  00 

32.8 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

>:  R  000 

37.0 

R  1 .6 

R  1 . 7 

R 1  .  7 

R 1  .  7 

R  1  .  7 

>=  3500 

39.3 

RR.5 

RR.  7 

RR  .  7 

RR  .7 

RR.7 

>=  3000 

R3.6 

50.6 

50.8 

50.8 

50.  8 

50.  3 

>=  2500 

51.3 

59.7 

60.2 

60.2 

60. 3 

6  D  .  3 

>=  2000 

57.  1 

67.3 

67.8 

67.9 

68.0 

68.0 

>=  1800 

58.2 

68.7 

69.  <i 

69.5 

69.6 

69.6 

>=  1500 

62.3 

75.5 

76.3 

76  .  R 

76.6 

76.6 

>=  1200 

65.2 

79.6 

80.7 

81.0 

81 . 6 

81.7 

>=  100D 

67.0 

83.0 

8  R  .  2 

8R.6 

85.3 

85. R 

>- 

900 

67.2 

8R  .0 

85.5 

86. 1 

86.7 

86.8 

>- 

800 

67. R 

8  R  .  R 

86.  3 

87.2 

88.2 

88.3 

>- 

700 

67. R 

8R  .9 

86.9 

87.9 

88.8 

8e.9 

>z 

600 

67.9 

86.0 

88.5 

89. R 

90.9 

91.0 

>z 

500 

68.1 

86.2 

88.8 

89.9 

91 . 5 

91.6 

>r 

ROO 

68.2 

86.5 

89.5 

91 .2 

93.  3 

93. R 

>: 

300 

68.2 

8  6.8 

89.9 

91.7 

9R  .  1 

OR. 2 

>; 

20  0 

6  8.2 

86.9 

90.0 

91 . 8 

9R  .  3 

9R.5 

>= 

100 

6  P .  2 

86.9 

90.0 

91.8 

9R  .  3 

9R  .5 

>= 

0 

68.2 

86.9 

90.0 

91 .8 

9R  .  3 

9R.5 

18  .8 

18.8 

18.8 

18.8 

1  8  .8 

18.8 

18.8 

2D. 9 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

20.9 

22  .5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22  .9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

2  3.5 

23.5 

23.5 

2R  .5 

2  R  .  5 

2  R  .  5 

2R.5 

2R  .5 

2  R  .  5 

2R  *5 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

3  3.5 

33.5 

3R  .5 

3R.5 

3R  •  5 

3R.5 

3R  .5 

3  R  •  5 

3R  .5 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35  .8 

35.8 

35.8 

36  .6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

R  1  .7 

R  1 . 7 

R  1  .7 

Rl  .7 

R  1  .7 

R  1.  7 

Rl  .7 

RR.7 

R  R  .  7 

RR.7 

RR  .  7 

RR.7 

RR.7 

RR.7 

50.9 

5  0 . 9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

6D  .R 

60. R 

60. R 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

68.1 

68.1 

66.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

69.7 

69.7 

69.7 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

76.7 

76.7 

76.7 

76.9 

76  .9 

76.  9 

76.9 

81  .8 

8  1  .8 

8  1.8 

82.0 

82.0 

82.  C 

82.0 

85.7 

85.7 

65.7 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

87.3 

87.3 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

67.6 

88.9 

89.0 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.8 

89.9 

89.9 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

92 .1 

92.3 

92.3 

92.7 

92.7 

92.  7 

92.8 

93.0 

93.3 

93.3 

93.9 

93.9 

93.9 

9R  .0 

9R  .8 

95. R 

95.7 

96.6 

96.7 

96.  7 

96.e 

96 .1 

96.8 

97.1 

98.2 

98. R 

98.  R 

98.5 

96  .R 

97.1 

97. R 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

96  .R 

07.1 

97. R 

98.7 

98.9 

98.9 

99.2 

96  .R 

97.1 

97.9 

98.7 

99.0 

99.0 

99.3 

TOTAL 


f-9N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  SEP 
HOUR  :  1200  LST 


/ 1 

6. 

C. 

2  . 

2  . 
2.f> 


¥ 


>3. 

’4  . 

’5. 

?9  . 
53. 
54  . 
55. 

56., 
•  1  . 
*4  . 
50. 

50., 
56 
59. 
76. 
’2. 
56  . 
57. 

3  9. 

90^ 

92. 

94  . 

9t  . 

96 

99 

09.1 

99. 


I* 


7 


>=5/  8 

>=1/2 

>=5/ 16 

>  =  1/4 

> = 

0 

18.8 

18.8 

18.8 

18.8 

18 

•  8 

20.9 

20.9 

20.9 

20  .9 

20 

.9 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22 

.5 

22.7 

22.7 

22.7 

22.7 

22 

.7 

22.9 

22 .9 

22.9 

22  .9 

22 

.9 

23.  5 

23.5 

23.5 

23.5 

23 

.5 

24.5 

24  •  5 

24.5 

24  .5 

24 

.5 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25 

.2 

29.6 

29.6 

29.6 

29  .6 

29 

•  6 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33 

.5 

34.5 

34.5 

34.5 

34  .5 

34 

.5 

35.8 

35*8 

35.8 

35  .8 

35 

•  8 

36.  6 

36.6 

36.6 

36*6 

36 

•  6 

4  1.7 

41.7 

41.7 

41  .7 

41 

.7 

44.7 

44  .7 

44.7 

44  .7 

44 

.7 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50 

.9 

60.  5 

60.5 

60.5 

60.5 

60 

.5 

68.2 

68.2 

68.2 

68  »2 

68 

.2 

69.  8 

69.8 

69.8 

69.8 

69 

.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76  .9 

76 

.9 

82.  C 

82.0 

82.0 

82  .0 

82 

.0 

85.9 

86.0 

86.0 

86  .0 

86 

.0 

87.  5 

87.6 

87.6 

87  .6 

87 

*  6 

89.2 

89.3 

89.3 

89  .3 

89 

.3 

90.  2 

90.3 

90.3 

90.3 

90 

.3 

92.  7 

92.8 

92.8 

92  .8 

92 

.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94  .0 

94 

•0 

96.7 

96.8 

96.9 

96  .9 

96 

.9 

98.4 

98.5 

98.7 

98  .7 

98 

•  7 

98.9 

99.1 

99.3 

99  .5 

99 

.5 

98.9 

99.2 

99.4 

99  .7 

99 

.8 

99.0 

99.3 

99.5 

99  .8 

100 

.0 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS  : 

963 

i 

I 

{ 

l 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 


I 

( 
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2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFl A  VIK  ,  ICELANO  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  2 

PERIOD  OF  RECORO  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  BE  AT  HER 
CONDITION "s'  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREOUeNCY  Of  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILE S  ) 


CE I  L  I  NG 

>=10 

>  =  6 

>=  5 

>:4 

>=  3 

>  =  2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/  8 

>  =  1/2 

UNI  I  MI  T 

16.6 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.5 

18.  5 

18.5 

>=20000 

17.7 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

>=18000 

19.0 

21  .6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.4 

21  .4 

21.4 

21  .4 

21  .4 

21.4 

21.4 

21.4 

>=16000 

19.0 

21.6 

21.6 

21.6 

21  .6 

21.4 

21  .4 

21.4 

21.4 

21.4 

21.4 

21.4 

21  .4 

>=16000 

19.6 

21.7 

21.7 

21 .7 

21.7 

21.7 

21  .7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21  .7 

>=12000 

19.8 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.4 

22  .4 

22.4 

22.4 

22  .4 

22.4 

22.4 

22.4 

>=10000 

20.6 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23-2 

>=  9000 

21.6 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

24.3 

24  .3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.  3 

24.3 

>=  8000 

25.6 

28.9 

28.9 

28 .9 

28.9 

28.9 

28  .9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

>=  7000 

30.2 

36 . 1 

36.  1 

36.1 

36  .  1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.1 

34.  1 

34.1 

>=  6000 

3  1.0 

35.1 

35.  1 

35.1 

35.  1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.  1 

35.1 

>=  5000 

32.9 

37.1 

37.  1 

37.1 

37.  1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.  1 

37.1 

>=  6500 

33.6 

38.1 

38.  1 

38 . 1 

38  .  1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.  1 

38.1 

>=  6000 

36.7 

62.2 

62.6 

62 . 5 

62.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.  5 

42.5 

>=  3500 

38.7 

66  .S 

66.7 

65.1 

65.  1 

45.1 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

4  5.2 

45.2 

45.2 

>=  3000 

6  3.9 

51.2 

51.6 

51.9 

52.0 

52.0 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.  1 

52.1 

>=  2500 

51.3 

59.5 

60.0 

60.6 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

6  0.6 

60.6 

60  •  6 

>=  2000 

59.6 

70.0 

70.8 

71.1 

71.3 

71.3 

71  .4 

71.4 

71.4 

71  .4 

71.4 

71.4 

71  .4 

>=  1600 

61.2 

72.1 

72.9 

73.6 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

>=  1500 

66.2 

76.7 

77.6 

78 . 3 

78.6 

78*6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

>=  1200 

65.8 

79.6 

81.0 

82.2 

82.6 

82.6 

83. 1 

83.I 

83.1 

83.1 

83.1 

83.  1 

83.1 

>=  1000 

66.8 

81  .6 

83.2 

86.7 

85.6 

85.4 

86.0 

86.0 

66.0 

86.0 

86.0 

86.  0 

86.0 

>=  900 

67.3 

82.8 

86.5 

86. 1 

86.8 

86.8 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.  3 

87.3 

>=  800 

6  7.  7 

86  .0 

85.8 

87.6 

88.6 

B  8 . 6 

89.1 

89.  1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.  1 

69.1 

>=  700 

67.8 

86.8 

86.9 

88.8 

90.0 

90.0 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

>=  600 

68.  1 

85.6 

88.0 

90.2 

91 .  7 

91.7 

92  .6 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

>=  500 

68.3 

86.6 

88.8 

91.2 

93.0 

93.0 

94 .1 

94.5 

94.5 

94  .6 

9  4.6 

94. 6 

94.7 

>=  600 

68.6 

86.7 

89.  1 

91.6 

93.7 

93.7 

95.1 

95.9 

95.9 

96.3 

96.5 

96.5 

96.7 

>=  300 

68.6 

86  .9 

89.  3 

91 .9 

96.6 

94.5 

96.0 

97.4 

97.4 

97.8 

98.1 

98.  1 

98.5 

>:  200 

68.6 

87.0 

89.5 

92.  1 

96 . 6 

94.8 

96  .6 

97.9 

98.0 

98.4 

98.9 

98.9 

99.4 

>=  100 

68.6 

87.0 

89.5 

92.1 

96 . 6 

94,8 

96  .6 

97.9 

98.1 

98.6 

99.2 

99.2 

99.7 

>=  0 

68.6 

87.0 

89.5 

92.1 

96 . 6 

94.8 

96  .6 

97.9 

98.1 

98.6 

99.2 

99.  2 

99.7 

TOTAL 


63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  SEP 
HOUR  :  lsOO  L  ST 


>=3/6 

>=5/8 

1  8  .5 

18.5 

20.0 

20.0 

2  1  .6 

21.6 

2  1  .6 

21.6 

21.7 

21.7 

22.6 

22.6 

23.2 

23.2 

26.3 

26.  3 

28.9 

28.  9 

36.1 

36.  1 

35.1 

3  5.  1 

37.1 

37.  1 

38.1 

38.  1 

62.5 

62.  5 

65.2 

65.  2 

52.1 

52.  1 

6  0  .6 

60.6 

71.6 

71.6 

73.7 

73.  7 

78.8 

78.  8 

83.1 

83.  1 

86.0 

86.  0 

87.3 

87.  ! 

89.1 

89.  1 

90.8 

90.  8 

92.9 

92.9 

96.6 

96.6 

96.5 

96.5 

98.1 

98.  1 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.  2 

>-1/2  >=5/16 

18. 5  18. 5 

20.0  ?0.0 

21.6  21.6 

21.6  21.6 

21.7  21.7 

22.6  22.6 

23.2  23.2 

26.3  26.3 

28.9  28.9 

36.1  36.1 

35.1  35.1 

37.1  37.1 

38.1  38.i 

62.5  62.5 

65.2  65.2 

52.1  52.1 

60.6  60.6 

71.6  7  1  .44 

73.7  73.7 

78.8  78.8 

83.1  83.1 

86.0  86.0 

67.3  67.3 

89.1  89.1 

90.8  90.8 

93.0  93.0 

96.7  96.7 

96.7  96.7 

98.5  98.6 

99.6  99.5 

99.7  99.9 

99.7  99.9 


TOTAL  NO.  OF 


>  =  1  /6 

>;  n 

18  .5 

18  .5 

20  .0 

20  .0 

21  .6 

21  .6 

21  .6 

21.6 

21  .7 

21  .7 

22  .6 

22  .6 

23.2 

23.2 

26  .3 

2  6.3 

28  .9 

28  .9 

36 .1 

36 .1 

35.1 

35.1 

37  .1 

37 .1 

38 .1 

3s  .1 

62  .5 

62.5 

65  .2 

65  .2 

52.1 

52 .1 

60  .6 

60  .6 

71  .6 

71  .6 

73.7 

73  .7 

78  .8 

76  .8 

83.1 

63.1 

86  .0 

86  .0 

87.3 

87.3 

89  .1 

89 .1 

90  .8 

90  .8 

93.0 

93  .0 

96  .7 

96 .7 

96  .7 

96  .7 

98  .6 

96  .6 

99  .5 

99 .5 

99  .9 

99 .9 

99  .9 

100  .0 

BS  : 

961 

2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


01b201  :  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  :  63  S9N  LONG.  :  2. 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  "s  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

O 

ll 

>  =  6 

>=  5 

>:4 

>=  3 

>  =  2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

UNLIMIT 

17.5 

19.7 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

1  9  .8 

19.  8 

1  9.  8 

>=2  0000 

18.8 

21.1 

21.2 

21.2 

21 . 2 

21.2 

21  .2 

21.2 

21.2 

21.2 

2  1  .2 

21.2 

21  .2 

>=1 8000 

20.0 

22.7 

22.8 

22.8 

22. 8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

>=16000 

20.0 

22.7 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.  8 

22.8 

>=14000 

20.4 

23.1 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23  .2 

23.2 

23.2 

23.2 

2  3.2 

23.2 

23.2 

>=1 2000 

20.6 

23.4 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

>=1 0000 

22.0 

24.7 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24  .8 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

>=  9000 

22.9 

25.7 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

>=  8000 

25.9 

29.0 

29.  1 

29.2 

29 . 3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

>=  7000 

30.5 

34.3 

34.5 

34.6 

34. 7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.  7 

34.7 

>=  6000 

31.1 

34.9 

35.2 

35.3 

35.4 

35.4 

35  .4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.  4 

35.4 

>=  SOOO 

32.2 

36.3 

36.5 

36.6 

36.7 

36.7 

36  .7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.7 

36.  7 

36.7 

>:  4S00 

33.2 

37.5 

37.7 

37.8 

37.9 

37.9 

37  .9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

>=  4000 

37.7 

42.6 

42.9 

43.0 

43.2 

43.2 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

4  3.3 

43.3 

>-  3500 

4  C.  1 

45.7 

46.0 

46 . 1 

46 . 4 

46.4 

46  .5 

46.5 

46.5 

46.5 

4  6.5 

46.5 

46.5 

>=  3000 

44.9 

51.8 

52.  3 

52.4 

52.7 

52.7 

52.8 

52.8 

52.8 

52  .9 

52.9 

52.  9 

52.9 

>=  2500 

51.8 

59.8 

60.5 

60.6 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

>=  2000 

57.9 

67.9 

69.0 

69.2 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

>=  1800 

59.8 

70.1 

71.4 

71.6 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

>=  1500 

63.7 

75.9 

77.6 

78.0 

79.1 

79.  1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.  3 

79.3 

>=  1200 

64.7 

78.2 

80.  3 

80.9 

82.3 

82.4 

82  .5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

>=  1000 

65.8 

80.5 

82.9 

84.0 

85.8 

85.9 

86.1 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

>=  900 

66.2 

81.2 

83.6 

84.8 

86.7 

86.9 

87.2 

87. 3 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

67.5 

>=  eoo 

66.5 

82.0 

84.5 

85.9 

87.  8 

88.0 

88.5 

88.8 

88.8 

89.2 

89.2 

89.  2 

89.2 

>=  700 

66.6 

82.4 

85.2 

87.2 

89.2 

89.5 

90.0 

90.3 

90.3 

90.7 

90.7 

90.  7 

90.7 

>-  600 

66.7 

83.2 

86.0 

88.0 

90. 1 

90.4 

91  .2 

91.8 

9  1.8 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

>=  500 

66.8 

83.8 

86.6 

88.9 

91 . 3 

91.6 

92.5 

93.1 

93.1 

93.7 

93.8 

9  3.8 

93.8 

>=  400 

6  6.8 

84.0 

87.0 

89.4 

92.  1 

92.5 

93.7 

94.3 

94.3 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

>:  300 

66.8 

84.1 

87.3 

90.0 

93. 1 

93.6 

94  .8 

95.7 

95.7 

96.9 

97.3 

97.  4 

97.4 

>=  200 

66.8 

84.1 

87.3 

90.0 

93.1 

93.6 

94.9 

95.9 

96.1 

97.5 

98.1 

98.2 

98.5 

>=  100 

66*8 

84.1 

87.3 

90.0 

93. 1 

93.6 

94  .9 

95.9 

96.1 

97.9 

98.6 

98.7 

98.9 

>=  0 

66.fi 

84.1 

87.3 

90.0 

93.  1 

93.6 

94  .9 

95.9 

96.1 

97  .9 

98.6 

98.7 

98.9 

TOTAL 


T.  ;  63  S9N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  SEP 
HOUR  :  1800  LST 


>- 1 

>  =  3/4 

5:  5/  8 

>  =  1/2 

>=5/i6 

>  =  1/4 

5=0 

)  .8 

19.8 

19.  8 

19*8 

19.8 

19  .8 

19.8 

t  .2 

21.2 

21.2 

21  .2 

21*2 

21  .2 

21  .2 

’  .8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22  .8 

?.e 

22.8 

22.  8 

22.8 

22.8 

22  .8 

22.8 

5.2 

23.2 

?3.  2 

23.2 

2r3 .2 

23.2 

23.2 

5.5 

23.5 

23.  5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

i  .  8 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24  .8 

24  .8 

>.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25  .8 

25  .8 

J.3 

29.3 

29.  3 

29.3 

29.3 

29  .3 

29 .3 

4.7 

34.7 

34.  7 

34.7 

34.7 

34  .7 

34  .7 

5.4 

35.4 

35.  4 

35.4 

35.4 

35  .4 

35.4 

5.7 

36.7 

36.  7 

36.7 

36.7 

36  .7 

36 .7 

>.9 

37.9 

37.  9 

37.9 

37.9 

37  .9 

37  .9 

5  .  3 

43.3 

43.  3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

b.5 

46.5 

46. 5 

46.5 

46. 5 

46  .5 

46.5 

2  .9 

52.9 

52.  9 

52.9 

52.9 

52.9 

52  .9 

1  .2 

61.2 

61.2 

61.2 

61-2 

61  .2 

61  .2 

7.8 

69  .8 

69.8 

69.8 

69.8 

69  .8 

69  .8 

2.<* 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72  .4 

72.4 

9.3 

79.3 

79.  3 

79.3 

79.3 

79 .3 

79.3 

2.8 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82  .6 

82  .6 

8.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86  .4 

86  .4 

7.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

67  .5 

87.5 

9.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89  .2 

89  .2 

|.7 

90.7 

90.  7 

90.  7 

90.7 

90  .7 

90.7 

2.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92  .3 

92 .3 

3.7 

93.8 

9  3.8 

93.8 

93.8 

93  .8 

93  .8 

3.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95  .4 

95.4 

b.9 

97.3 

97.  4 

97.4 

97.4 

97.4 

97  .4 

7.5 

98.1 

98.  2 

98.5 

98.6 

98  .6 

98 .7 

7.9 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99  .2 

99  .6 

7  .9 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99  .4 

100  .0 

TOTAL  NO.  OF  OBS 


970 


CEILING  VS  VISIBILITY 


2  - 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35t 

PERIOD  OF  RECORO  s  1969-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS ) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


criLiNG 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/  8 

>  =  1/2 

>=5/ 

UNL I  MI T 

23.  1 

25.6 

25.6 

25.  7 

25.  7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

28.7 

25.? 

25.7 

25 

>=20000 

23.7 

26. 5 

26.5 

26.6 

26.6 

26.6 

26  .6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26 

>=1 8000 

24.6 

27.5 

27.5 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27 

>=16000 

24.7 

27.6 

27.6 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27 

>=14000 

25.2 

28.1 

28.1 

28.2 

28.2 

28.2 

28  .2 

28.2 

2e  .2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28 

>=12000 

25.5 

28.4 

28.4 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28  .5 

28  .5 

28-5 

^  8 . 5 

28 

>=10000 

26.5 

29.4 

29.4 

29. S 

29.6 

29.5 

29  .S 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.  5 

29.5 

29 

>=  9000 

26.8 

29.7 

29.7 

29.8 

29 . 8 

29.8 

29.8 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29 

>=  8000 

29.2 

32.3 

32.4 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32 

>=  7000 

32.0 

35.7 

35.8 

36.0 

36.0 

36.0 

36  .0 

3b.  1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.  1 

36.1 

36 

>=  6000 

32.9 

36.8 

36.9 

37.1 

37.  1 

37.1 

37.1 

37.2 

37.2 

37.2 

37.? 

37.2 

37.2 

37 

>=  5000 

3  5.  1 

39.4 

39.5 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39 

>=  4500 

36.1 

41  .1 

4  1.2 

4  1.4 

41.4 

4  1.4 

4  1  .4 

41.5 

4  1  .5 

41.5 

4  1  .5 

41.5 

41.5 

4  1 

>=  4000 

4  1.0 

46.9 

47.2 

47.4 

47 . 4 

47.4 

47  .4 

47.5 

47.5 

47.5 

4  7.5 

47.  5 

47.5 

4  7 

>=  3600 

43.8 

50.4 

50.7 

50.9 

51.0 

51.0 

51  .0 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51 

>=  3000 

48.4 

56.0 

56.4 

56.6 

56.8 

56.3 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

5  7.0 

57.0 

57.0 

5  7 

>=  2500 

54.5 

63.3 

64.2 

64.4 

64. 7 

64.7 

64  .7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64 

>=  2000 

59.  3 

69.7 

71.0 

71.4 

71.9 

71.9 

71  .9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72 

>=  1800 

60.5 

71.3 

72.6 

>3.1 

73.7 

73.  7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

7  3.8 

73.8 

73.8 

73 

>=  1500 

64.5 

76.9 

78.  7 

79.3 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80 

>=  1200 

66.3 

79.7 

81.9 

82.6 

83.8 

83.8 

83.8 

83  .9 

8  3.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84 

>=  1000 

67.3 

81.2 

83.8 

85.0 

86.6 

86.6 

86  .7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

Ft 

>=  900 

6  7.6 

81.7 

84.4 

85.6 

87.3 

87.3 

87.4 

87.5 

67.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

8  7 

>;  aoo 

68.2 

82.7 

85.9 

87.2 

89.0 

89.0 

89.4 

89.5 

69,5 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

8  9 

>=  700 

68.4 

83.2 

86.5 

88.2 

90.0 

90.0 

90.5 

90.6 

90.6 

90.8 

90.9 

9  0  •  9 

90.9 

0  ; 

>=  600 

68.4 

83.4 

87.  1 

89.0 

90.8 

90.8 

91.3 

91.5 

9  1.5 

91.7 

9  1  .8 

91.8 

91 .8 

91 

>=  500 

68.4 

84.0 

88.2 

90. 1 

92.  3 

92.6 

93.3 

93.5 

93.5 

93.7 

9  3.8 

93.8 

93.9 

93 

>=  400 

6  P  .  5 

84.3 

88.8 

90.7 

93.1 

93.5 

94.3 

94.7 

94.7 

95.1 

95.4 

95.4 

95.5 

9  c, 

>=  300 

69.7 

84.7 

89.  1 

91 .2 

94.  C 

94.5 

95.5 

96.0 

96.2 

96.6 

96  .9 

96.9 

97.0 

97 

)=  200 

68.7 

84.7 

89.  1 

91  .3 

94.  3 

94.9 

95  .9 

96.4 

96.6 

97.2 

97.7 

97.7 

97.9 

97 

>=  100 

68.7 

84.7 

89.  1 

91.3 

94 . 5 

95.  1 

96  .  1 

96.7 

96.9 

97.6 

98.4 

98.5 

98.8 

96 

>=  0 

68.7 

84 . 7 

89.  1 

91 . 3 

94 . 5 

95.1 

96 .1 

96.7 

96.9 

97.6 

9  8.4 

98.5 

98.8 

9b 

TOTAL  NO. 


9 N  LONG 


171  FT 


.  :  22  35  N  ELFV.  s 

MONTH  :  SEP 
HOUR  :  2100  L  ST 


>=5/ 8 

>:l/2 

>z5/16 

>:l/4 

V 

II 

O 

75.7 

25.7 

25.7 

25  .7 

25.8 

2b.  6 

26.6 

26.6 

2  6*6 

26 .7 

2  7.6 

27.6 

27.6 

27  .6 

27  .7 

27.7 

27.7 

27.7 

27  .7 

27  .8 

28.2 

28.2 

28.2 

28  .2 

28 .3 

28.  5 

28.5 

28.5 

28  .5 

28  .6 

29.  5 

29.5 

29.5 

29  .5 

29  .6 

29.  9 

29.9 

29.9 

29  .9 

30  .0 

32.  6 

32.6 

32.6 

32  .6 

32.7 

36.  1 

36.1 

36.1 

36  .1 

36 .3 

37.2 

37.2 

37.2 

37  .2 

37.3 

39.9 

39.9 

39.9 

39  .9 

40  .0 

4  1.5 

41.5 

41.5 

41  .5 

41  .6 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47  .b 

51.1 

51.1 

51.1 

51  .1 

51  .2 

57.0 

57.0 

57.0 

57  .0 

57.1 

64.8 

64.8 

64.8 

64  .8 

64  .9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72 .1 

7  3.8 

73.8 

73.8 

73  .8 

73.9 

80.  4 

80.4 

80.4 

80  .4 

80.5 

94.0 

84.0 

84.0 

84  .0 

84  .1 

96.9 

86.9 

86.9 

86  .9 

87  .0 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89  .7 

89.8 

90-  9 

90.9 

90.9 

90  .9 

91  .0 

91.8 

91  .8 

91.8 

91  .8 

91  .9 

9  3.  8 

93.9 

93.9 

9  3  .9 

94  .0 

95.4 

95.5 

95.5 

95  .5 

95  .6 

96. 9 

97.0 

97.0 

97  .0 

97.1 

97.7 

97.9 

97.9 

98  .2 

98  .4 

98.5 

98.8 

98.9 

99.3 

99  .6 

98.5 

98.8 

98.9 

99  .5 

100.0 

TOTAL 

NO.  OF 

OfiS  : 

971 

2  -  CEILING  vs  visibility 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35w 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILESI 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>14 

>  =  3 

>  =  2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

>  =  5 /  1  ( 

UNLIMIT 

20.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.5 

22.  5 

22.5 

22. ‘ 

>=20000 

21.3 

23.4 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

2  ...  5 

23.5 

23-! 

>=18000 

22.2 

24  .6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24  .6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.7 

24.  7 

24.7 

24. 

>=16000 

22.  3 

24.6 

24.7 

24.7 

24 . 7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.  7 

24.7 

24  . 

>=14000 

22.5 

24.9 

24.9 

24.9 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

2  5.0 

25.0 

25.! 

>=12000 

22.8 

25.2 

25.  3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

2S.3 

25.3 

25.3 

25.  : 

>=10000 

23.7 

26.1 

26.1 

26. 1 

26.2 

26.2 

26  .2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

2  6.2 

26.2 

26.; 

>=  9000 

24.2 

26  .7 

26.7 

26.7 

26 . 7 

26.  7 

26.7 

26.8 

26.8 

26.8 

26.8 

26.  8 

26.8 

26  •  t 

>=  8000 

27.4 

30.1 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.  3 

30.3 

30.  : 

>=  7000 

30.6 

33.8 

33.9 

33.9 

34.0 

34.0 

34  .0 

34.  D 

34. D 

34  .0 

34  .0 

34.0 

34.0 

34  .  ( 

>=  6000 

31.3 

34.6 

34.  7 

34.8 

34.  e 

34.o 

34  .8 

34.8 

34.8 

34  .8 

34.8 

34.8 

34.8 

34.! 

>=  5000 

32.8 

36.4 

36.4 

36.5 

36. 5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.6 

36.6 

36.6 

3  6  •  t 

>=  4500 

34.0 

38.0 

38.  1 

38.1 

38.  1 

38.1 

38.1 

38.2 

38.2 

38.2 

3P  .2 

38.2 

38.2 

3  8  •  < 

>=  4000 

38.6 

43.6 

43.8 

43.8 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

44.0 

44.0 

44.0 

44.1 

>=  3500 

41.1 

46.8 

47.0 

47.1 

47.2 

47.2 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.  3 

47.3 

4  7.: 

>=  3000 

46.2 

53.2 

53.6 

53.7 

53.8 

53.6 

53.9 

53.9 

53.9 

53-9 

53.9 

53.  9 

53.9 

53.1 

>=  2500 

52.8 

61.0 

61.5 

61 . 7 

61 .9 

61.9 

62  .0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.  0 

t2 . 0 

62.  i 

>=  2000 

59.0 

69.0 

69.8 

70.0 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

7  L  . !; 

>=  1800 

60.3 

70.8 

71.7 

72.0 

72.3 

72.3 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.  5 

72.5 

72.: 

>=  1500 

64.0 

76.4 

77.6 

78 . 1 

78.6 

78.7 

78  .6 

78.8 

78.9 

78.9 

78  .9 

78.9 

78.9 

7b.  <4 

>=  1200 

65.7 

79.2 

80.7 

81.5 

82.2 

R2.3 

82.5 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.  7 

82.7 

82.7 

>=  1000 

66.8 

81.3 

83.  3 

84.3 

85. 3 

85.4 

85  .7 

85.8 

85.8 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

8b  .J 

>=  900 

67.3 

82.3 

84.4 

85.5 

86.6 

86.7 

87.1 

e7.2 

67.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

>-  800 

67.7 

83.1 

85.4 

86.7 

88.0 

88.1 

88  .6 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.  0 

89.1 

P  V  .  ' 

>=  700 

67.8 

83.6 

86.  1 

87.7 

89.p 

89.2 

89.8 

90.0 

90.1 

90.2 

90.3 

9  o-  3 

90.3 

9  i. . ; 

>=  600 

68.  1 

84.3 

87.0 

88.8 

90.  3 

90.5 

91  .3 

9  l  .6 

9  1  .6 

91  .9 

9  1  .9 

9  1.9 

92.0 

92  ., 

>=  500 

66.2 

84.7 

87.6 

89.6 

91.4 

91.6 

92.7 

93.1 

93.1 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

9  3  • 

>=  400 

66.3 

85.0 

88.2 

90.3 

92.4 

92.  7 

94  .0 

94.6 

94.7 

95.2 

95.4 

95.4 

95.5 

95.9 

>=  300 

68.4 

85.2 

88.5 

90.7 

93. 1 

93.5 

95.0 

95.8 

96.0 

96.8 

97.1 

97.  1 

97.3 

97.3 

>=  200 

66.4 

85.2 

88.5 

90.8 

93.  3 

93.7 

95  .4 

96.3 

96.5 

97.6 

98.0 

98.0 

98.3 

98.4 

>=  100 

68.4 

85.2 

88.  5 

90.8 

93.4 

93.8 

95  .4 

9b  .  3 

96.6 

97.8 

98.3 

98.4 

98.8 

99. L 

>=  0 

66.4 

85.2 

88.5 

90.8 

93.4 

93.8 

95  .4 

96.3 

96.6 

97.8 

98.4 

98.4 

98.8 

99.1 

TOTAL  NO.  OF 


I  LONG. 


22  35N  ELEV.  s  171  FT 
MONTH  :  SEP 
HOUR  :  ALL 


>=5/  8 

5-172 

5:5716 

5:1/4 

5:0 

22.  5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

2  3.5 

23.5 

23-5 

23.5 

23.5 

24.  7 

24.7 

24.7 

24  .7 

24  .7 

24.  7 

24.7 

24.7 

24  .7 

24  .7 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25  .U~~ 

25*3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

26.2 

26.2 

2b. 2 

2b  .2 

26  .2 

26.  8 

26.8 

26.8 

26  .8 

26  .8 

30.  3 

30.3 

30.3 

30.3 

30 .3 

34. 0 

34.0 

34.0 

34  .0 

34 .1 

34.8 

34.8 

34.8 

34  .8 

34  .9 

36.6 

36.6 

36.6 

36  .6 

36  .6 

38.2 

38.2 

38.2 

38  .2 

38  .2 

44.0 

44.0 

44.0 

44  .0 

44  .0 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

53.4 

53.9 

53.9 

54  .0 

54  .0 

6  2*0 

t2.0 

62.0 

62.1 

62 .1 

70.  5 

70.5 

70.5 

70  .5 

70.5 

72.  5 

72.5 

72.5 

72  .6 

72  .6 

78.9 

78.9 

76.9 

79  .0 

79  .0 

82.  7 

82.7 

82.7 

82  .7 

82  .8 

86.  C 

86 . 0 

86.0 

86  .0 

86  .0 

67.4 

87.4 

87.4 

87  .5 

87  .5 

89.  0 

89.1 

89.1 

89  .1 

89 .1 

9  0"  1 

90.3 

90.3 

90  .4 

90  .4 

91.9 

92.0 

92.0 

92  .0 

92 .1 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93  .7 

95.4 

95.5 

95.5 

95  .5 

95  .6 

97.  1 

97.3 

97.3 

97.4 

97  .4 

98.0 

98.3 

98.4 

98  .6 

98.7 

98.4 

98.8 

99.0 

99 .3 

99  .6 

98.4 

98.8 

99.1 

99  .5 

100  .0 

TOTAL 

NO.  OF 

OPS  : 

7762 

i 


X  -  SURFACE  w I  NOS 


116201  :  KEFLAVIK,  ICELANO 
£6100  Of  RECORD  :  1999-1987 
:LASS  :  ALL  WEATHER 
ONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


CAT.  :  63  59 N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

MONTH  .  0C7 
HOUR  :  0000  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEEO 
I F  ROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


1 

SPEED  (KNOTS! 

I  TOTAL  | 

MEAN 

6  PT.| 

1  -  31 

9-61 

7-10  | 

11-161 

17-21 | 

22-2  7| 

28-331 

39-901 

91-97! 

98-551 

>=561  X  1 

WIND 

OIR.  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  1 

SPEEO 

N 

.6 

1.5 

2.9 

2.2 

l.D 

1  .□ 

.9 

.  1 

.0 

.0 

.  0 

9.  2 

12.6 

NE 

.5 

1.1 

1  .6 

2.9 

2.1 

1  .  1 

.  3 

.0 

,n 

.0 

.0 

9.  0 

13.9 

NE 

.5 

1.5 

.8 

1.8 

1.3 

.6 

.  1 

.  1 

.0 

.0 

.0 

6.5 

13.0 

NE 

2.0 

2.3 

1.9 

.5 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

.  0 

6.9 

10.7 

E 

.9 

2.9 

3.3 

2.0 

.8 

.2 

.  1 

.  1 

.  0 

.D 

.0 

9.  3 

10.0 

SE 

.  3 

1.1 

1  .« 

1.7 

1  .0 

1  .9 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

T  ,  9 

1  S.O 

SE 

.5 

1.7 

2.0 

1.9 

1  .9 

1.0 

.9 

.  1 

.0 

.0 

.0 

8.  8 

13.2 

SE 

.2 

1.7 

2.0 

2.3 

.9 

.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.  7 

12.0 

S 

I.  1 

2.0 

1.8 

2.9 

1  .9 

.7 

.  1 

.0 

.  0 

.0 

.0 

9.  9 

11.3 

SW 

.0 

.5 

1.0 

1.0 

.8 

.6 

.  1 

.  1 

.0 

.0 

.0 

9.0 

19.8 

SW 

.2 

.5 

.  7 

1.2 

.9 

.5 

.  1 

.  1 

.  0 

.0 

.0 

9.  1 

19.5 

sw 

.  3 

.5 

.5 

1.1 

.7 

.7 

.9 

.2 

.0 

.0 

.  c 

9.  3 

16.9 

w 

.0 

.9 

.5 

.8 

•  8 

•  6 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

3.  5 

17.6 

NW 

.  1 

.3 

.5 

.3 

.3 

.0 

.1 

.1 

.c 

.0 

.0 

1  .  7 

1  3.3 

NW 

.  3 

.6 

.9 

.1 

.2 

.9 

.0 

.0 

.  c 

.0 

.  0 

2.  0 

11.0 

NW 

.  3 

1.0 

.6 

.9 

.1 

.1 

.D 

.0 

.r 

.0 

.D 

2.  9 

f.i 

IP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  c 

.0 

.  0 

.  0 

.□ 

-M 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

3.  8 

.0 

.L 

5.9 

18.5 

21 .6 

22.9 

1  3.9 

9  .6 

3.3 

1.2 

.0 

.0 

.0 

100.0 

12.9 

TOTAL  NO 

.  OF 

OBS  : 

1029 

TES 

* 


PERCENT  <  .05 


1 


SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  L0N6.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

PERIOD  OF  RECORO  :  1969-1987  MONTH  :  OCT 

CLASS  :  ALL  MEATHER  HOUR  :  0300  L ST 

CONDITION  :  NONE  SPEcIFIEO 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


I  SPEED  (KNOTS)  I  TOTAL  I  MEAN 


16  PT.I 

1  -  31 

6-6| 

7-10  1 

11-161 

17-211 

22-27  | 

28-331 

36-601 

61-671 

68-551 

>-56  1 

t 

WIND 

DIR.  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SPEED 

N 

.5 

2.0 

2.0 

2.2 

1  .0 

.  7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.  0 

8.6 

1  1  .7 

NNE 

.6 

1.7 

1  .7 

3.1 

2.3 

1  .  3 

.  3 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.8 

13.8 

NE 

.2 

.9 

.  7 

2.6 

1  .5 

.  3 

.2 

.0 

.  0 

.0 
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SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFlAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987  MONTH  :  OCT 

CLASS  :  ALL  WEATHER  HOUR  :  0600  L ST 

CONDITION  :  'NONE  SPECIFIED 
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*  =  PERCENT  <  .OS 


surface  winds 


16201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
ERIOD  OF  RECORD  :  1949-1967 

LASS  :  ALL  WEATHER 
ON  D I T I ON  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35H  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  OCT 
HOUR  :  0900  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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3T  E  S  : 
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SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5  9  N  LONG.  :  22  jSW  ELEV.  :  171 

MONTH  :  OCT 
HOUR  :  1200  LST 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1 

SPEED  (KNOT 

S) 

1 

TOTAL  1 

MEAN 

16  PT  .  1 

1  -  31 

4  -  61 

7-10  1 

11-161 

17-^1 1 

22-271 

28-33  1 

34-401 

41-471 

48-551 

>-  56  1 

t  1 

WIND 

DIR.  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SPEED 

N 

.5 

.9 

1 .9 

2.4 

1  .7 

1  .  7 

.2 

.0 

.  D 

.0 

.  C 

9.  2 

14.3 

NNE 

.  3 

.5 

1  .6 

3.0 

2.4 

1  .2 

.  1 

.0 

.  0 

.0 

.  0 

9.  1 

1  5.0 

NE 

.6 

1.1 

1  .5 

1.9 

1  .9 

.5 

.  1 

.0 

.  n 

.0 

.  0 

7.4 

12.7 

ENE 

.  3 

1.1 

2.2 

2.0 

.3 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.  0 

6.  5 

1  1  .9 

E 

1  .C 

1.7 

1  .8 

2.6 

.8 

.7 

.2 

.0 

.r 

.0 

.0 

8.  7 

11.3 

ESE 

.3 

.9 

.9 

1  •  8 

1  .6 

1  .  3 

.  3 

.0 

.  l 

.0 

.  c 

7.  0 

15.5 

SE 

.2 

1.1 

1  .6 

2.9 

.7 

1  .6 

1.3 

.0 

.  n 

.0 

.  0 

9.  3 

15.7 

SSE 

.r 

.7 

1  .6 

2.4 

1  .2 

1  .1 

.4 

.0 

.c 

.0 

.0 

7.  3 

15.1 

S 

.  M 

1.1 

2 . 3 

2.6 

1  .6 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.  0 

8.  8 

12.8 

SSW 

.0 

.4 

.7 

1.9 

.8 

.  3 

.0 

.1 

.  1 

.0 

.  c 

8.2 

1  8  •  2 

sw 

.r 

.6 

1  .0 

1.5 

.5 

.5 

.4 

.  c 

.  0 

.0 

.  c 

4.4 

14.7 

wSW 

.  ? 

.4 

1  .4 

1.5 

1  •  6 

.9 

.  1 

.  1 

.0 

•  D 

.  0 

6.  1 

1  c.3 

w 

.  3 

.8 

.8 

.8 

.8 

.  4 

.  1 

.2 

.  r 

.0 

.  0 

4.  1 

13.7 

WNW 

.  2 

.4 

.4 

.6 

.4 

.  1 

.2 

.u 

.r 

.0 

.  0 

2.2 

12.8 

NW 

.  3 

.1 

•  5 

.4 

.1 

.0 

.  1 

.u 

.0 

.0 

.  0 

1.  5 

ID. 6 

NNW 

.0 

.  3 

.4 

.5 

.2 

.  1 

.  0 

.0 

.  0 

.0 

.  n 

1 .  5 

12.4 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  r 

.0 

.  c 

.  0 

.0 

CLM 

.c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  n 

.0 

.  0 

2.6 

.0 

ALL 

4.5 

11.8 

20.2 

26.7 

16.3 

11.3 

3.8 

.4 

.  2 

.0 

.  D 

100.  0 

1  3.6 

TOTAL  NO 

.  OF  06S  : 

1023 

NOTES 

* 


PERCENT  <  .05 
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SURFACE.  KINDS 


016201  :  KEFLAVlK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  bEATHER 
CONDI f ION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  fcl  S  9  N  LONG. 


22  iSb  ELFV.  :  171 

MONTH  :  OCT 
HOUP  :  1  SOD  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  jPFED 
( F  R  ON  HOUPLY  OBSERVATIONS) 
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NOTES  : 

*  =  PERCENT  <  .OS 
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SURFACE  MINOS 


016201  :  K£ELAVIH,  ICELANO 

PERIOD  OP  RECORD  :  19*9-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG. 


22  35  M  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  OCT 
HOUR  :  1800  L  ST 


PERCENTAGE  FREOUFNCY  OF  HIND 
DIRECTION  VS  SPfEO 
IFROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 
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SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE'  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG. 


22  3SV  ELEV.  t  171 
MONTH  :  OCT 
HOUR  ;  2100  LST 


PERCENTAGE  FREOUFNCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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SURFACE  HINDS 


016201  :  KEFLAvIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  ;  ALL  H  Ek  T  HE  R 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  ;  63  S9N  LONG.  :  22  3SU  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  OCT 

HOUR  :  ALL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WjND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 
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2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  i  ALL  WEATHER 
CONDI  T 1 ON  '  :  NO  NE  S  PEC  I F I  E  D 


CAT.  :  63  S9N  LONG.  : 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
IFROH  HOURLY  OBSERVATIONS! 
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89  .4 

C.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90  .8 

90  .8 

2.2 

92.2 

92.  2 

92.2 

92.2 

92  .? 

92.2 

3  .4 

9  3.4 

9  3.4 

93.4 

93.4 

93  .4 

93.4 

r  i 

•  J 

9  6.5 

95.  « 

95.3 

95.3 

95  .3 

95 . 3 

i .  r 

v  7  ,n 

9  7.  n 

97.0 

97.1 

97 .1 

97.1 

7.8 

97.9 

97.9 

98.2 

98 .3 

98  .» 

98 .4 

h  .t 

98 .8 

98.8 

99.2 

99.3 

96  .6 

99  .4 

»  .  “ 

99.0 

99.0 

99.4 

99.6 

49  .7 

99  .7 

8  ,  l: 

9  9  ,  J 

9  9.0 

99.4 

99.6 

99  .7 

i  no  .u 

T  0 1 4L  NO.  Of  OPS  ; 


1C  1  ? 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


♦ 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERI00  OF  RECORO  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


CEILING 

>-10 

>-6 

>=s 

> -4 

UNL I  MIT 

24.8 

26.9 

26.9 

26 . 9 

>: 

20000 

25.3 

27.3 

27.3 

27.3 

>: 

1  8000 

26.3 

28  .3 

28.  3 

28.3 

>- 

16000 

26.  3 

28.3 

28.3 

28  .  3 

>: 

14000 

26.  3 

28.3 

28.3 

28.3 

>: 

1  2000 

26.4 

26.4 

28.4 

28.4 

>- 

10000 

26.6 

28.6 

28.6 

28.6 

>r 

9000 

26.9 

28.9 

28.9 

26.9 

>r 

6000 

29.0 

31  .3 

31.  3 

31.3 

>- 

7000 

31.0 

33.6 

33.6 

33.6 

>z 

6000 

31.3 

34.1 

34.  1 

34  .  1 

>r 

5000 

32.7 

35.4 

35.4 

35.4 

>r 

4  500 

33." 

36.6 

36.6 

36.6 

4000 

38.3 

42.4 

42.4 

42.4 

3500 

4  1.0 

45.8 

45.8 

45 . 8 

>z 

3000 

47.  1 

52.9 

53.  1 

53.1 

>: 

250C 

54.8 

63.0 

63.4 

63.4 

>: 

2000 

6  3.4 

74.0 

74.6 

74 . 6 

>: 

1  800 

64.6 

75.7 

76.4 

76 . 5 

>: 

1500 

67.5 

80.2 

81.0 

8  1.2 

>; 

1200 

69.0 

62.9 

84.0 

84 . 4 

>: 

1000 

70.  3 

84 .4 

85.8 

86  .  3 

>: 

900 

7C .  9 

85.1 

86.7 

67.2 

>; 

80C 

7  1.4 

86 . 1 

8  7.9 

8  8.6 

>; 

TOC 

7  1.6 

8  6.6 

88.5 

89 . 5 

>; 

600 

72.0 

87.3 

89.5 

90.6 

>: 

500 

7  2.  1 

8  7.9 

90.2 

91.7 

>: 

400 

72.  3 

88 . 3 

90.8 

92.5 

>; 

inc 

72.4 

CD 

LD 

• 

O' 

9  1.2 

92 . 9 

>r 

2  OL 

72.4 

88  .6 

9  1.2 

92. 9 

>r 

l  no 

7  2.4 

8  8*6 

91.2 

92 . 9 

0 

72.4 

8  8*6 

9  1.7 

9?  .  V 

LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  I 

( FR OH  HOURLY  OBSERVATIONS)  1 


>-  3 

26.9 

27.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.5 

28.7 
29.0 

31.4 

33. 7 

34.2 

35.5 

36. 7 

42.5 

45.4 

53. 2 

63.5 
74.x 

76. 7 

81.6 

84 . 4 
86.9 

88.  r 

69.4 

90. 4 
91  .5 
93.0 
94  .  n 

94 . 6 
94  .  » 

94 . 8 

94 . 8 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


>~2  1/2 

>-2 

>=1  1/2 

> -  1  1/4  >:] 

>-3/4 

>-  5/  8 

>-1/2 

26.9 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.4 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

26.4 

26.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.  5 

28.5 

26.4 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.  5 

28.5 

28.4 

28  .5 

28.5 

2  R  .  5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28.  6 

28.6 

28.7 

26.8 

28.8 

26.8 

28.8 

28.8 

28.8 

28.8 

29.0 

29.1 

29.  1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.  1 

29 . 1 

31.4 

31  .5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

3  3.7 

33.8 

33.8 

33.6 

33.8 

3  3.8 

33.8 

33.8 

34.2 

34.3 

34.3 

34. T 

34.3 

34.3 

34.3 

34 .3 

35.5 

35  .6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

35.6 

3  6.7 

36  .8 

36 . 8 

36.6 

36  .e 

36.6 

36.  8 

36.8 

42.5 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

4  2.6 

42.6 

42.6 

4  5.9 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46. C 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.  3 

53.3 

6  3.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

6  3.6 

6  3.6 

63.6 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.  1 

75.1 

76.  7 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

81.6 

82.0 

62.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.  r 

82.0 

85.J 

85  .4 

85.4 

85.4 

85.4 

8  5.4 

8  5.4 

65.4 

8  7.0 

87.5 

87.5 

8  7.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

8  8.1 

8  8.6 

8  8.6 

8P.6 

88.6 

88  .6 

88.6 

88.6 

89 . 6 

90  .4 

9D.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.  t, 

91  .5 

91 . 7 

91.7 

91 .7 

91.7 

91.7 

91  .7 

91.8 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.  3 

94  .6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94 . 9 

94.3 

95.9 

96.2 

96.2 

96  .3 

96  .5 

9  6.  5 

96.6 

94.9 

96.7 

97.1 

97.2 

97.4 

97.8 

97.8 

97.9 

95.  1 

97.3 

97.7 

97.8 

98.1 

98.6 

98.8 

98.9 

Q5.  1 

97.4 

97.8 

97.9 

98.4 

99.1 

99.  1 

99.3 

95.  1 

97  .4 

97.8 

9  7.9 

98.4 

99.1 

99.  1 

99.4 

> 


'■ 

I 

? 


total  nj 


nrrr 


V  LONG 


>35/  8 

27.0 

27.5 
28.  5 
28.  5 

28.  5 

28.  6 

28.8 

29.  1 

31.5 

33.8 
39.  3 
35*6 

36.8 

62.6 
46.0 
53.  3 

63.6 
75.  1 
77.0 
82.  C 
85.  4 

87.5 

88.6 

90.4 

91.7 
93.2 

94.9 
96.  5 

97.8 

98.  8 

99.  1 
99.  1 


:  22  35N  ELFV.  s  171  FT 

MONTH  :  OCT 
HOUR  :  0300  LST 


>  =  1/2 

>=5/16 

>=1  /4 

>:  0 

27.0 

27.0 

27  .0 

27  .0 

27.5 

2?.S 

27.5 

27  .5 

28.5 

28.5 

28  .5 

28.5 

28.5 

28.5 

28  .5 

28  .5 

28.5 

28.5 

28  .5 

28.5 

28.6 

28.6 

28  .6 

28  .6 

28.8 

28*8 

28  .8 

28.8 

29.1 

29.1 

29 .1 

29.1 

31. S 

31.5 

31  .5 

31  .5 

33.8 

33.8 

33  .8 

33.8 

34.3 

34.3 

34  .3 

34 .3 

35.6 

35.6 

35  .6 

35  .6 

36.8 

36.8 

36  .8 

36  .8 

42.6 

42.6 

42  .6 

4 2  •*> 

46.0 

46.0 

46  .0 

46  .0 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

63.6 

63.6 

63.6 

63  .6 

75.1 

75.1 

75  .1 

75.1 

77.0 

77.0 

77  .0 

77  .0 

82.0 

e2.o 

82  .0 

82.0 

85.4 

85.4 

85  .4 

85  .4 

87.5 

87.5 

87  .5 

87.5 

88.6 

88.6 

88  .6 

88.6 

90.4 

90.8 

90  .4 

90.4 

91  .7 

91.7 

91  .7 

91.7 

93.2 

93.2 

93  .2 

93  .2 

94.9 

94.9 

94  .9 

94  .9 

96.6 

96.6 

96  .6 

96  .6 

97.9 

97.9 

98  .0 

98 .1 

98.9 

99.0 

99  .1 

99  .2 

99.3 

99.4 

99  .5 

99  .6 

99.4 

99.5 

99  .6 

100.0 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS  : 

1013 

I 

I 


I 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVlK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  19*9-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  L0N6. 


22  356  E 
HON 
HOU 


t)N< 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  I 


VISIBILITY  (STATUTE  HILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

>=5/16 

/  8 

UNL I HI T 

21.7 

2*  .0 

24.0 

2*  .  0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.1 

24. 

1 

24.1 

24.1 

>=20000 

22.* 

2*. 7 

24.7 

24.7 

24.7 

2*.  7 

24  .7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.8 

24. 

8 

24.8 

24-8 

.  1 

>=18000 

22.9 

25  .2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.3 

25. 

3 

25.3 

25.3 

.  8 

>=16000 

22.9 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.3 

25. 

3 

25.3 

25.3 

1 

•  - 

>=1*000 

23.0 

25.3 

25.  3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.4 

2  5. 

* 

25.4 

25.4 

>=12000 

23.* 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25  .7 

2  5.8 

25. 

8 

25.8 

25.8 

.  ‘ 

>=10000 

23.9 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26  .2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.3 

26. 

3 

26.3 

26.3 

;.  ( 

>=  9000 

2*.* 

26  .7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.7 

26.8 

26. 

8 

26.8 

26.8 

1 . : 

>=  8000 

27.8 

30.5 

30.5 

30.5 

30. 5 

30.5 

30  .5 

30.5 

30.5 

30.5 

3  0*6 

30. 

6 

30.6 

30.6 

’• 1 

>=  7000 

29.* 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32.7 

32. 

7 

32.7 

32.7 

1. > 

>=  6000 

3  0.0 

3  3.3 

3  3. 3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.4 

33. 

4 

33.4 

33.4 

! . 

>=  5000 

31.1 

3*.* 

3*.* 

3*.* 

3*.* 

34.4 

34  .4 

34.4 

34.4 

34.4 

34.5 

34. 

5 

34.5 

34.5 

7  1 

r 

>=  *500 

3  1.8 

35.1 

35.  1 

35.1 

35.1 

35.  1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.2 

35. 

2 

35.2 

35.2 

- . 

>:  *000 

36.1 

*0.1 

*0.  i 

*0.2 

*0.2 

40.2 

*0  .2 

40.2 

40.2 

40*2 

40.3 

40. 

3 

40.3 

40.3 

3. 

>=  3500 

38.6 

*3.5 

*3.5 

*3.6 

*3.6 

43.6 

*3.6 

*3.6 

*3.6 

43.6 

4  3.7 

*3. 

7 

*3.7 

43.7 

* 

>=  3000 

**.8 

51  .* 

51.5 

51 .6 

51.6 

51.6 

51  .6 

51  .6 

5  1  .6 

51  .6 

51.7 

51. 

7 

51  .7 

51.7 

3. 

>=  2500 

53.3 

62.2 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

6  3.0 

63. 

0 

63.0 

63.0 

1 . 

>=  2000 

6  1.* 

72.6 

73.2 

73.* 

73.* 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73. 

6 

73.6 

7  3.6 

3. 

>=  1800 

62.* 

73.8 

74.6 

7*.8 

7*  .  8 

74.8 

7*  .9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75. 

0 

75.0 

75.0 

3. 

>=  1500 

66.  1 

79.* 

80.7 

81 . 1 

81.2 

81.2 

8 1  .* 

81.4 

8  1.4 

81.4 

8  1.5 

81. 

5 

81  .5 

81.5 

5. 

>=  1200 

67.  1 

8  1.9 

83.5 

83.9 

8*  .  0 

84.0 

84  .4 

84.4 

84.4 

84  .4 

84.5 

84. 

5 

84.5 

84.5 

1. 

>=  1000 

69.0 

8*. 9 

86.6 

87.3 

87.  7 

87.7 

88  .2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.4 

88. 

4 

88.4 

88.4 

*. 

>=  900 

69.6 

86.0 

87.7 

88  .  * 

88. 8 

88. 3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.5 

89.6 

89. 

6 

89.6 

89.6 

■6  • 

>=  600 

69.8 

86.7 

88.8 

89.7 

90. 3 

90.3 

90.8 

90.9 

9Q. 9 

91.1 

9  1  .2 

91. 

2 

91  .2 

91  .2 

9. 

>=  700 

70.2 

87.6 

89.9 

90 . 9 

91.5 

91.5 

92.1 

92.2 

92.2 

92.4 

92.5 

92. 

5 

92.5 

92.5 

1 . 

>=  600 

70.3 

87.9 

90.  2 

91.2 

92.  1 

92.1 

92  .9 

93.0 

9  3.0 

93.2 

93.3 

93. 

3 

93.3 

93.3 

:  2  . 

>=  500 

70.* 

88.5 

90.9 

92.2 

93.5 

93.5 

9*  .4 

94.6 

9*.7 

95.0 

95.1 

95. 

1 

95.1 

95.1 

3 

>=  *00 

70.* 

88.9 

91.4 

92.9 

99.5 

94.6 

96.1 

96.3 

96.4 

96.8 

96.9 

96. 

9 

96.9 

96.9 

1  5 

>=  300 

7C.“ 

88  .9 

91.5 

93.0 

9*.  8 

94.9 

96.7 

96.9 

97.1 

97.6 

97.8 

97. 

8 

97.8 

97.8 

'6 

>=  200 

TO.* 

88.9 

91.5 

93.1 

94.9 

95.0 

96  .9 

97.3 

97.5 

98.1 

98.5 

98. 

5 

98.8 

98  .9 

'7 

>=  100 

70.* 

88.9 

91.5 

93.2 

95.0 

95.1 

97.1 

97.5 

97.7 

98.3 

98.8 

98. 

8 

99.2 

99.3 

18 

>=  0 

TO.* 

88.9 

91.5 

93.2 

95.0 

95.1 

97.1 

97.5 

97.7 

98.3 

98.8 

98. 

8 

99.2 

99.3 

>8 

r 

TOTAL  no.  OF  01 


4 


! 


22  35W  ELE4 •  :  171  ft 

MONTH  :  OCT 
HOUR  :  D6DD  LSI 


■in >=5/T6  y-rrr  y*v 


24. 1 

24.1 

24  .1 

24 .1 

2H.8 

24.8 

24  .8 

24  .8 

25.3 

25.3 

25.3 

25  .3 

25.3 

25.3 

25  .3 

25.3 

25.4 

25.4 

25 79 

25.4 

25.8 

25.8 

25  .8 

25  .8 

26.3 

26.3 

26  .3 

26  .3 

26.8 

26.8 

26  .8 

2t>  .  8 

30.6 

30.6 

30  .6 

30  .6 

32.7 

32.7 

32  .7 

32  .7 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

34.5 

34.5 

34  .5 

34  .5 

35.2 

35.2 

35  .2 

35-2 

40.3 

40.3 

40  .3 

40 .3 

43.7 

43.7 

43  .7 

43.7 

51.7 

51.7 

51  .7 

51  .7 

63.0 

63.0 

63.0 

63  .0 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

75.0 

76.0 

75  .0 

75  .0 

81.5 

81.5 

81  .5 

81  .5 

84.5 

84.5 

84  .5 

84  .5 

88.4 

88.4 

88  .4 

88.4 

89.6 

09.6 

89.6 

89.6 

91.2 

91  .2 

91  .2 

91  .2 

92.5 

92.5 

92  .5 

92  .5 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

95.1 

9S.1 

95.1 

95.1 

96.9 

96.9 

96  .9 

96  .9 

97.8 

97.8 

97  .8 

97.8 

98.8 

98.9 

98  .9 

98  .9 

99.2 

99.3 

99.3 

99  .4 

99.2 

99.3 

99  .4 

100*0 

lOTAt 

NO.  OF 

Oft5  : 

1007 

I 


I 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS_ :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  36L 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 
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7  5.9 

1  ft  .  8 

11.8 

3  3.8 

3  3.8 

3  1.9 

>  =  8  5  1C 

3  1-1 

19.  5 

19. 

58  .  ft 

38  .  ' 

7  8  ,  S 

19  .8 

1  9  »  S 

19 

19  .$ 

18.8 

39.  S 

18.5 

>:  NUQC 

1*.  2 

17.6 

18.0 

38  .  1 

38  .  1 

!h.  1 

38  . 1 

ft  8  .  1 

1  8.1 

18.1 

18.1 

18.1 

18.1 

>  =  1500 

16  .6 

9  C  .  9 

9  1.1 

8  1.5 

9  1.7 

8  1.5 

8  1.5 

*1.1 

8  1.1 

81.3 

9  1.3 

8  1.3 

9  1.1 

>  =  5000 

H  1  .g 

97.2 

8  7.  ft 

97.7 

97.7 

87.7 

9  7.7 

8  7.7 

8  7.7 

97.7 

8  7.7 

9  7.7 

97.7 

>  =  2  500 

88. ft 

S6 .6 

S  7.  1 

5  7.3 

57.6 

9  7.o 

S7  .7 

$7.7 

$7.7 

$7.7 

$7.7 

$7.7 

57.7 

>  =  2000 

S  7  .  ft 

6  7.9 

69. 0 

69 . 8 

70  .  1 

70.  1 

Tr  .  5 

7  J.  3 

7r  .  » 

7C.  3 

70.1 

7  0.  5 

70.  5 

>  =  lone 

SP  .9 

69.6 

7  n  .  8 

7  1.9) 

72.  3 

72.3 

77  .■• 

72.$ 

72. ft 

77.$ 

77. b 

72.5 

72.5 

>:  1500 

6  ».  o 

7S  .6 

77.0 

7  7  ,  V 

78  .  6 

7  0  •  9 

7  9.2 

79.2 

7  9.2 

79. 5 

79.3 

79.  ! 

79.  1 

>  =  1200 

t’  .  1 

79.0 

8-.  T 

81  .  ft 

61. r 

8  5.1 

S’  .ft 

8  1.0 

8  3.6 

81.7 

6  >  .  7 

9  3.7 

83.7 

>  =  1000 

6ft  .  * 

8  1  .8 

8  5.9 

AS  .  9 

87.1 

87.3 

8  7.9 

8b.  a 

88.  r 

88.i 

88.2 

8  6*2 

b8 .2 

>  =  vac 

6ft  .  7 

82.9 

8  8.0 

86  .  ft 

88  .  ’ 

86.5 

89  .  J 

89.5 

89.8 

89.7 

89.8 

89.8 

e9.8 

>  =  *CC 

6  ft  .  H 

8J.1 

“6.2 

8  7.6 

89.  ‘ 

8  9.7 

90 . 7 

91.1 

9  1.1 

91.3 

9  1  .8 

9  1.8 

91  .9 

>  r  700 

6  7.| 

83.9 

86.9 

88.7 

9r .  f 

9  1.2 

92.1 

92.6 

97.8 

93.0 

93.1 

93.  1 

93.1 

>  =  toe 

b  7.  1 

»1.9 

9  ft  .  O 

89.1 

91.9 

ftl  .9 

9  »  .2 

9  1.7 

9  3.7 

98  .0 

98.1 

98.  1 

99 . 1 

7=  SOL 

6  7.? 

89.2 

8  7.2 

89.7 

92.  2 

92.  7 

98 . 1 

98.9 

9ft. r 

9  S  .  8 

9ft. 6 

95.6 

95.6 

>  -  HOC 

6  ’.  2 

89  .  1 

8  7.9 

89.9 

92.  7 

9  3.2 

98  .7 

os  .9 

96  .n 

9b  .$ 

96.7 

9b.  7 

9b»9 

7=  .'oc 

6  7.7 

89  .  1 

8  7.9 

»9.9 

92. 7 

93.3 

98  .2 

9b. 6 

96.8 

97.7 

98.0 

98.0 

98.2 

>  =  2)1 

ft  7.  2 

*9.3 

8  7.9 

89.9 

92  .  7 

«3.i 

95.2 

9  b  .  6 

96  .e 

97.9 

98.9 

98.8 

98.6 

>=  no 

ft  7.  2 

89.1 

8  7.« 

89.9 

92  .  7 

Q  3 .  3 

9'  .2 

9b  .  b 

9  7.0 

96 . 1 

98.6 

98.6 

99. 1 

>  -  0 

b  7.  ■> 

99.1 

8  7.9 

89  .  V 

92.  7 

03.3 

Jft  .7 

9  b  .  6 

9  7.0 

98.1 

98.6 

98.6 

99 . 1 

total 


*r 


»  t  1  r  I 


.  :  22  !*■*•  f  L I  6  •  : 

HONT^  :  ('Ct 

HO 0»  :  1  ‘■CO  L  5  T 


-  ,  f  >r]/?  3-9/18  >-!/* 


.  ’ .  6 
.  *.  * 

'  j  .  1 
'  i  .  5 

1.6 
:.  i 
1.6 
.6.6 
’  6  .  I 

11.5 
1 : . 1 

1  4  .  5 
’  a.  1 
-  1  .  J 
^  I.  ? 
67.  7 
7  2.  ! 

7  2.5 
79.  3 
6  3.  7 
“«.2 

89.8 
«l.« 
<3  3.1 
>6.1 
15. b 
lb.  7 
9  6.0 
«d.1 

93.6 

96.6 


17.6 

19.6 
21 .1 
21  .6 
<1.6 
22.  J 

23.6 
26  .6 

28.1 

31.5 

32.2 

33.6 

36.5 

38.1 

61.3 

67.7 

57.7 

70.3 

72.5 

79.3 

83.7 

68.2 

89.8 
91  .6 

93.1 

96.1 

95.6 

96.9 

98.2 

98.8 

99.1 

99.1 


TOTAL 


17.6 

19.6 

21.1 

2  1.6 

21.6 

22.3 
2’. 6 
26.6 

28.1 

31.5 

12.2 

33.6 

36.5 

38.1 

61.3 

67.7 

57.7 

70.3 

72.5 

79.3 

83.7 

88.2 

89*8 

91.6 

93.1 

96 . 1 

95.6 

96.9 

98.2 

98.8 

99.1 

99.1 


NO.  OF 


1  7  .6 

1  9  .6 
21.1 
21  .5 
21  .6 

22.3 

23.6 

2  6  .6 
28  .1 

31  .5 

32  .2 

33  .6 
36  -5 

38 .1 
6  1  .6 
67  .8 
57  .8 
70  .6 
72  .6 
79  .6 
83  .8 

88.3 
89  .9 
9  1  .5 
93  .2 

96  .2 
9S  .7 

97  .0 

98  .6 

99 .1 

99  .5 
99  .6 


OPS  : 


1  7  .6 

19.6 
?1  .1 
21  .5 
21  .6 

22 .3 

23.6 
2“  -6 

28 . 1 

31  .5 

32  .2 
»3 .6 
36  .5 
38  .1 
61  .6 
67  .8 
57  .8 
70  .6 
72  .6 

79.6 
83  .8 

86 .3 
89  .9 
91  .5 
93  .2 

96  .2 

95.7 

97  .0 

98.6 
99  .1 
99  .6 

1  00  .0 


998 


?  -  CEILING  vs  visibility 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFTEO 


LAT.  ;  63  S 9N  LONG.  :  22  3Sb 


CEILING 

>710 

>76 

>7  5 

>79 

UNLIMIT 

16.7 

18.1 

18.  3 

18.3 

>-20000 

18.0 

19.7 

19.9 

19.9 

>71 8000 

19.0 

21.0 

21.2 

21.2 

>=16000 

19.3 

21.3 

21.9 

21.9 

>719000 

19.5 

21.9 

21.6 

21.6 

>71 2000 

19.9 

21.8 

22.0 

22.0 

>710000 

20. S 

22.9 

22.6 

22.6 

>7  9000 

21.9 

23.3 

23.5 

23.5 

>=  8000 

25.3 

27.9 

27.6 

27.6 

>7  7000 

29.1 

31.7 

31.9 

32.0 

>7  6000 

29.  7 

32.6 

32.8 

32.9 

>7  500C 

30.6 

33.7 

33.9 

39.0 

>=  9500 

3  1.6 

35.1 

35.  3 

35.9 

>7  9000 

35.  3 

39.8 

<*0.  1 

90. 3 

>7  3500 

37.5 

92. S 

92.8 

93.1 

>:  3000 

92.7 

98.9 

99.2 

99 . 7 

>7  2500 

98.5 

57.1 

57.5 

58.0 

>7  2000 

55.7 

67.1 

68.  C 

68.9 

>7  1800 

57.8 

70.  J 

71.0 

71.9 

>7  1500 

61.8 

77.3 

78.7 

79.9 

>7  1200 

63.3 

80.3 

82.0 

83.9 

>7  1000 

69.0 

82.1 

89.  1 

86.2 

>7  900 

69. 3 

83.1 

85.9 

87.7 

>7  800 

69.9 

83.8 

86.2 

88 . 9 

>7  700 

69.8 

89.5 

87.  3 

90 . 2 

>7  600 

69.8 

89.9 

87.7 

90.6 

>7  500 

69.8 

85.9 

88.9 

91 .9 

>7  900 

69.9 

85.5 

88.6 

91.7 

>7  300 

6  9.9 

85.5 

88.7 

91.8 

>7  200 

69.9 

85.5 

88.  7 

91.8 

>7  100 

69.9 

85.5 

88.7 

91.8 

>7  0 

69.9 

85.5 

88.7 

91.8 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
1  PR  OH  HOURLY  OBSERVATIONS! 


VISIBILITY  ISTATUTE  MILES! 


>7  3 

>  =  2  1/2 

>72 

>71  1/2 

>=1  1/9 

18.  3 

18.3 

18.3 

18.3 

18.3 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

19.9 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

21.2 

?!.*• 

21.9 

21  .9 

21.9 

21.9 

21.6 

21.6 

21  .6 

21.6 

21.6 

22.0 

22. U 

22.0 

22.0 

22.0 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

32.0 

-2.3 

32.0 

32. D 

32.0 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

39 . 0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

35.9 

3  S .  9 

35.9 

35.9 

35.9 

90. 3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.9 

93.  1 

8  3.1 

93.1 

93.  1 

9  3.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .B 

58 . 0 

56.0 

58  .0 

58.0 

5  8.1 

69. 1 

69.  1 

69.1 

69. 1 

bR.2 

72.  1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

80.5 

80.6 

60.6 

80.6 

80.7 

89  .  1 

89.2 

89  .2 

89.2 

89.3 

87.3 

87.9 

87  .7 

e7 .8 

87.9 

88.8 

88.9 

89.2 

89.3 

89.9 

90.5 

90.6 

91  .0 

91.1 

9  1  .2 

92. 1 

<52.2 

92.6 

92.8 

92.9 

92. 8 

92.9 

97.3 

93.5 

93.7 

93.8 

93.9 

99.5 

99.8 

95.0 

99 . 2 

99.3 

95.3 

95.8 

96.0 

99.5 

99.6 

95.8 

96.9 

96.6 

99 . 7 

99.3 

96 . 1 

97.0 

9  7.9 

99 . 7 

99.3 

96.1 

97.1 

97.5 

99 . 7 

99.3 

96 .1 

97.1 

97.9 

>71 

>73/9 

>75/8 

>71/2 

>  7  c  / 

18.3 

1  8  .3 

18.  3 

18.3 

16 

19.9 

19.9 

19.  9 

19.9 

19 

21.2 

21.2 

21.? 

21  .2 

21 

21.9 

2  1  .9 

21.9 

21.9 

21 

21.6 

2  1  .6 

21.6 

21.6 

21 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

2  2 

22.6 

22.6 

22.6 

22.6 

22 

23.5 

2  3.5 

23.5 

23.5 

21 

27.6 

27.6 

27.  6 

27.6 

27 

32.0 

32.0 

32.0 

32.o 

72 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

32 

39  .D 

39.o 

39.0 

39.0 

79 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

3  6 

9  □  •  9 

90.9 

90.9 

90.9 

9L 

93.2 

93.2 

93.  2 

93.2 

9  3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.6 

99 

58.1 

58.1 

58.  1 

58.1 

56 

69.2 

b9 .2 

69.  2 

69.2 

69 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

8t 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89 

87  .9 

87  .9 

97.9 

88.0 

88 

89.9 

89.9 

89.  9 

89.5 

89 

91.2 

9  1  .2 

9  1.2 

91.3 

91 

93.0 

9  3.0 

9  3.0 

93.1 

c  - 

93.9 

9  3  .9 

9  3.9 

99.0 

99 

95.3 

95.3 

95.9 

95.5 

95 

96.9 

96.5 

96.6 

96.7 

06 

97.1 

97.9 

97.5 

97.6 

97 

98.1 

98.5 

98.6 

98.8 

96 

98.2 

98.8 

98.9 

99.2 

99 

98.2 

98.8 

98.9 

99.2 

99 

TOTAL 


NO 


N  LONG. 


>=5/a 

18.3 
19.  9 
21.  2 

21.9 
21.6 
22.0 
22.6 
23.  S 

27.6 
32.0 

32.9 
39.0 

35.9 

90.9 

93.2 

99.8 

58.  1 

69.2 

72.2 

80.7 

89.3 

37.9 
89.3 
91.2 
9  3.0 

93.9 

95.9 
96.6 
97.5 
98.  6 

98.9 

98.9 


:  22  35U  Clf V .  :  171  FT 

MONTH  :  OCT 
HOUR  :  1800  L ST 


>n/? 

>:5/l 6 

>=1  /9 

18.3 

18.3 

18  .3 

18.3 

19.9 

19.9 

19  .9 

19  .9 

21.2 

21.2 

21  .2 

21.2 

21.9 

21.9 

21  .9 

21  .9 

21.6 

21.6 

21  .6 

21  .6 

22.0 

22.0 

22  .0 

22  .0 

22  •<> 

22.6 

22  .6 

22  .6 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

27.6 

27.6 

27  .6 

27.6 

32.0 

32.0 

32  .0 

32  .0 

32.9 

32.9 

32  .9 

32.9 

39.0 

39.0 

39  .0 

39  .0 

35.9 

35.9 

35  .  M 

35  .9 

90.9 

90.9 

90  .9 

90  .9 

93.2 

93.2 

93.2 

93  .2 

99.8 

99.8 

99  .8 

99  .8 

58.1 

58.1 

58  .1 

58 .1 

69.2 

6S  .2 

69  .2 

69  .2 

72.2 

72.2 

72.2 

72  .2 

80.7 

80.7 

80  .7 

60 .7 

89.3 

89.3 

89  .3 

89 .3 

88.0 

88.0 

88  .0 

88  .0 

89.5 

89.5 

89  .5 

89  .5 

91.3 

91.3 

91  .3 

91  .3 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

99.0 

99.0 

99  .0 

99  .0 

95.5 

95.5 

95  .5 

95  .5 

96.7 

96.7 

96  .7 

96 .7 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.6 

98.8 

98.8 

99 .1 

99  .2 

99.2 

99.2 

99  .5 

99  .6 

99.2 

99.2 

99  .5 

100.0 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS  : 

1007 

1 

I 

I 


cfutNG  vs  visibility 


016201  :  KEFlAVIK,  ICFLANO  l  *  »  .  :  to  5  S9N  LONG.  :  22  s'. 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  vFATMER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  F(,E«UrNCy  Of  CCCURRlNCf 
|F»0*  HOURLY  OBSERVATIONS! 

/  VISIBILITY  ISTATuTt  MIlFS! 


CEILING 

>-P 

>  =  6 

>=  6 

>  :  4 

>;  » 

>  =  2  1  /. 

>  =  ? 

>  =  1  1/2 

> :  1  1/4 

>  -  1 

>  -  1/4 

>  "  5/  8 

7*1/2 

UNL IMI  T 

22.  1 

23.7 

25.9 

23.9 

24 .  r 

24.0 

24.0 

24  .Li 

24.0 

24  .„ 

24.0 

2  4 .  r 

.  4  . 

,  M 

>=20000 

22.5 

29 . 1 

29.  3 

24  .  3 

24 . 4 

24.4 

24.4 

24.4 

2  4.4 

24  .4 

2  4.4 

2  4.4 

*  4  .4 

4. 

>  =  1 8000 

22.6 

29.3 

29.6 

24 . 5 

24 . 6 

2  4.4 

2  4.6 

24.6 

24.6 

24 .6 

2  4.6 

24.6 

24  .  b 

>=1 6000 

22.7 

29.9 

29.6 

24 . 6 

24 . 7 

24.  7 

24 .7 

2  4.  7 

24.7 

24 . 7 

2  4.7 

24.7 

24 . 7 

4, 

>=  1  4  CO  o 

22.  8 

29.5 

29.7 

24 . 7 

24  .  » 

24.8 

24  .8 

24.8 

24.8 

24.6 

24.8 

24.8 

24  .  8 

i"  u 

>=12000 

2  3.  1 

29 .9 

26.0 

25.0 

25  .  1 

25.1 

26 . 1 

25.  1 

2  ‘  ,  1 

26.1 

2  *  .  1 

26.  1 

2  5.1 

r 1 

>=10000 

23.9 

25.1 

25.  3 

25.  3 

25.4 

25.4 

26  .4 

26.4 

2'  .4 

26.4 

2  c  .4 

25.4 

25.4 

>=  9000 

23.9 

25.6 

25.8 

25. b 

25.9 

25.  9 

26.9 

25.4 

2  4.° 

26.9 

2  '  .5 

2  5.9 

2  5.9 

>=  8000 

26.5 

28.8 

29.n 

29 . 0 

29  .  1 

29.  1 

29.1 

29. 1 

.  '  .  1 

29  .  1 

29.1 

29.1 

29.1 

>=  7000 

29.7 

32.8 

3  3.  r 

33. G 

33.1 

73.1 

3  »  .  1 

73.1 

3  7.  1 

33.1 

!M 

3  3.1 

3  3.1 

»  • 

>=  GOOO 

3D.  1 

33.3 

33.6 

33.5 

33.6 

33.6 

33.6 

33.6 

3  ’.6 

33.6 

3  3  .b 

3  3.6 

33.6 

»  * 

>=  sooo 

31.3 

39.6 

39.8 

34 . 6 

34 . 9 

34.9 

34  .9 

74.9 

34.9 

54 .9 

3  4.9 

5  4.9 

34 . 9 

*  * 

>=  <*soo 

32.2 

35.6 

36.7 

35.7 

35  .  0 

75.8 

36  . ft 

3b. b 

36.6 

35.  f 

37.4 

7  5.  4 

35.4 

>=  to  000 

37.2 

9  1.3 

4  1.2 

41.3 

4  1.4 

4  1.4 

4  1.4 

4  1.4 

4  1  .4 

4  1.4 

4  1.4 

4  1.4 

41.4 

u 

>:  3  5  00 

4C.0 

95.0 

95.2 

45.3 

46  .4 

46.4 

46.4 

4  5.4 

4  «  .4 

46.4 

4  6.4 

4  5.4 

45.4 

u 

>=  3000 

95.6 

51.9 

5  2.2 

52.3 

52.4 

52.4 

.4 

62.4 

5  2.4 

62.4 

5  2.4 

52.4 

62.4 

f 

>=  2500 

53.5 

62.2 

62.5 

62.6 

62. 7 

62.7 

6?  .7 

62.7 

67.7 

6  2.7 

b  2  .  7 

62.7 

62. 7 

*  t 

>=  2000 

6  C  •  9 

72.2 

72.9 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

7  3.3 

7  7.3 

73.3 

7  ’.3 

73.3 

7  3 .  3 

7 

>=  1800 

62.1 

74.8 

75.6 

75.7 

75.9 

76.0 

76 . 1 

7b  .  1 

76.1 

76 . 1 

76  .1 

7b.  1 

7b  .  1 

TI 

>:  1500 

69.9 

79.5 

80.6 

8  1.2 

81.4 

81.3 

8  1.6 

81.6 

8  1.6 

81.6 

8  1  .  b 

8  1.6 

61.6 

P  i 

>=  1200 

66.9 

82.5 

89.2 

84 . 9 

85.  1 

85.2 

85.5 

P5. 7 

66.7 

85.7 

85.7 

8  5.7 

65.7 

f  1 

>=  1000 

67.9 

85.1 

87.0 

88  .  1 

88 . 6 

88.7 

89.0 

89.2 

6  c  .  2 

89.3 

6  9.3 

89.  3 

89.J 

P 

>=  900 

68.5 

85.9 

88.0 

89.  1 

89. 7 

89.8 

9r  •  i 

90. 3 

9  r  •  7 

90.4 

9  0.4 

90.4 

90.4 

' 

>=  800 

68.  7 

86.6 

89.0 

90. 3 

91.3 

91.5 

92.0 

92.2 

9  2.2 

92 . 3 

9  2.3 

9..  3 

92.3 

>=  700 

68.9 

86.9 

89.5 

91.0 

92.  1 

92.3 

92.8 

93.2 

9  3.2 

93.3 

9T.3 

9  3.3 

9  3.3 

>=  600 

69.0 

87.3 

89.9 

91.4 

92.8 

9  3.  J 

93.8 

94.2 

94.2 

94 . 3 

94.3 

9  4.3 

54  .  3 

'•  Ev 

>=  500 

69.  1 

87.8 

90.9 

92. C 

93.5 

93.7 

94  .6 

95. D 

96.0 

95. C 

95.1 

95.1 

95.1 

C  L 

>=  **00 

69.  1 

88.1 

90.7 

92. 3 

94  .  1 

94.3 

95.2 

95.7 

91.7 

96.0 

96.1 

9b.  1 

9b.  1 

>=  300 

69.  1 

88.1 

90.7 

92.5 

94  .  3 

94.5 

95  .6 

9b  .  1 

96.2 

96 . 7 

97.1 

97.  1 

97.1 

c  7 

>=  200 

69.1 

88.2 

90.9 

92 . 7 

94. 5 

94.7 

96 . 1 

96.7 

96.0 

97.5 

9  7.9 

9  7.9 

58 .  n 

>=  100 

b  9  .  I 

88.2 

90.9 

92.7 

94. 5 

94.7 

96  .2 

96.8 

9  7.1 

97.8 

98.3 

98.3 

98.8 

>=  0 

69.  1 

88.2 

90.9 

92.7 

94 . 5 

°4.7 

96  .2 

9  t  •  8 

97.1 

97.8 

98.3 

96.3 

98. P 

9b 

TOTAL  NO 


l  oi»r 


I  >  I  ri 


2  2  J5n  f l f  8  .  : 

»ONf^  :  0£ 7 
NOUP  ^  l  0  U  l  5 1 


-  ->/  8 

>1/7 

>-• /16 

>  -  1  /  9 

5.  r 

r 

.’9.0 

29.0 

29.1 

29  .  1 

29.9 

29  .* 

29.6 

29  .5 

79  .5 

.’9.6 

28.6 

29 .6 

28.7 

79  .  7 

29.  7 

28  .  7 

29.7 

29  .8 

29  .6 

7  9.8 

2 9  .* 

?9 .6 

28  .9 

29  .9 

’  '  .  1 

25.1 

25.1 

2b  .2 

25  .2 

2  5  .  * 

25-8 

2  5.9 

25  .5 

25  .5 

.•  5  .  9 

25.9 

2  5.9 

26  .0 

26  .0 

?  S-  .  1 

;9.  i 

29.1 

20.2 

79  .2 

'1.1 

13.  1 

33.1 

3  5.2 

'3  .2 

»  J.  6 

53.6 

T  3 . 6 

53  .7 

'3  .  7 

m. « 

39.9 

>9.9 

35  .0 

•  5  .0 

’  t, .  » 

35. » 

75.6 

55  .9 

35  .9 

<*  l .  <• 

91.9 

9  1.9 

9  1  .5 

9j  .5 

9  5.9 

9b  .8 

6  5.8 

9b  .5 

95.5 

52.8 

52.9 

b?  .5 

'2.5 

6  2  .  7 

62  .  7 

6  2.7 

62.8 

62  .8 

73.  < 

73.3 

73.3 

73  .9 

73  .8 

7 1 .  1 

76.1 

76.1 

76  .2 

76  .2 

“1.6 

61  .6 

8  1  .6 

6  1.7 

81.7 

5  5.7 

6b.  7 

85.7 

6'  .8 

85  .8 

8  9.3 

69 . 3 

89.3 

59.9 

8V  .9 

9  11.  9 

90.9 

00.9 

90  .5 

96 .5 

9  .  .  ! 

92.3 

02.3 

92.9 

o2  .9 

9  1.  J 

93.3 

03.3 

9  3.9 

93  .9 

9  8.3 

99.3 

99 . 3 

99  .9 

99  .9 

9b.  1 

95.1 

95.1 

9b  .3 

05 .3 

9t>.  1 

96.1 

96 . 1 

96 . 3 

96 . 3 

9  7.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97  .  3 

9  7.9 

98.0 

98.0 

98  .2 

98  .  3 

98.3 

08. 8 

08.8 

99 .3 

99 .5 

96.  3 

98.8 

98.8 

99 .3 

100 .0 

TOTAL 

NO .  OF 

ORS  : 

10  10 

r 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  DCUlVlu.  I  C  f  L A  NO  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ( 

perioo  or  nrcono  :  19«9-i9bt 

CLASS  :  AIL  NEATmER  ; 

CONDITION  :  NONf  SPECIFIED 

PfRCENTA&r  FREOUENCY  OF  OCCURREnCF 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES! 


CEILING 

>  :  1  o 

>:i> 

9 

>  r  ** 

>:  3 

>-2  1/2 

>  -  2 

>-l  1/2 

>=1  1/4 

>n 

>=3/4 

>=5/  8 

>-1/2 

>  =  5 / 1  j 

UNL  I  H  I  T 

20.0 

21.7 

21.7 

21.7 

21.8 

21.8 

2  1.8 

21.8 

2  1.8 

21  .8 

2  1.8 

21.  e 

21.8 

21.1 

>-2 OUOC 

21.1 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

23.0 

23.0 

2  3.0 

23.0 

2  3.0 

23.0 

23.0 

23-1 

>n  scoc 

21.9 

23  .8 

2  3.8 

23.8 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

2  3.  9 

23.9 

23.] 

>: 16000 

22.  n 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29. 0 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24.1 

24., 

>tl6000 

22.2 

29 . 1 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

24  .2 

29.2 

24.2 

24 .2 

24.2 

24.2 

24.2 

24.1 

>^1 2000 

22. 6 

29. S 

29.6 

29.6 

29 . 6 

29.6 

24  .6 

24.6 

24.6 

24  .6 

24.6 

24.6 

24.6 

24. i 

>tl0000 

23.1 

29.1 

25.1 

25.1 

25  .  1 

25.1 

25.2 

2  5.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25. J 

>:  9C0C 

2  3.7 

2  5.7 

25.  7 

25.7 

25 . 8 

25.  d 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.  8 

25.8 

25.1 

>:  8000 

26.9 

29.3 

29.  3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29  .« 

>:  7 COO 

3  0.0 

32.8 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.0 

33.  C 

33.0 

33.  d 

>:  6000 

30. S 

33.6 

33.  7 

33.  7 

33.7 

33.7 

33.7 

53.7 

3  3.7 

33.7 

33.7 

33.  7 

33.7 

33.1 

>-  soao 

3  1.9 

39 . 7 

39.  F 

39 . 6 

39. 8 

39.8 

34  .8 

34. 8 

34.8 

34 .8 

34.8 

34.6 

34 .8 

34  .i 

>:  4S0C 

3  2.9 

35.7 

35.8 

35.6 

35.9 

36.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35. 1 

>:  9000 

36.7 

90 .7 

90.  P 

9  0.9 

90.9 

90.9 

40.9 

90.9 

4  1.0 

41.0 

4  1  .0 

41.  C 

41.0 

41 

>-  3  S  00 

39.? 

99 .0 

99  .  1 

99.2 

99  .  ■ 

99.3 

44 . 3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44  .  ’ 

>:  3000 

99.0 

50.9 

51.1 

51  .  3 

51  .  3 

51.3 

51  .3 

51.3 

51.4 

51  .4 

51.4 

51.4 

51  .4 

51  A 

>:  2500 

S  2 .  3 

60.5 

60.9 

61.1 

61  .  3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61  .4 

6  1.4 

6  1.4 

61.4 

6  1.-1 

>-  ?ooc 

6r.  1 

70.7 

71.5 

71.8 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.  3 

T2.3 

7  2.4 

>:  1800 

6  1.9 

72.6 

73.5 

73.9 

79.3 

79.  3 

74  .4 

79.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.  E 

>z  1600 

bc .  n 

78.2 

79.9 

60.2 

80.  7 

80.  7 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81  .0 

Pl.t 

>:  1200 

66.5 

81  .2 

82. P 

83.7 

89  .  3 

89.9 

84  .7 

8  4  •  8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

P4  .4 

>-  1000 

6Y.7 

83.9 

85.2 

86 . 5 

87.9 

87.5 

87  .9 

88.0 

86.0 

88.1 

88.1 

88.  1 

88.2 

P  8  •  <r 

>:  900 

6».  1 

89  .  1 

86.  1 

87.5 

88.9 

B  6  •  b 

89.1 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89*  1 

>:  too 

6  P  .  3 

89.9 

87.  1 

88 . 7 

89.8 

90.0 

90 . 7 

9  0  •  9 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

TOO 

bP  .6 

8S  .5 

87.9 

89 . 7 

91.0 

91.2 

91  .9 

92.2 

92.2 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92 .5 

>-  600 

6  F  •  7 

85.9 

88.9 

90.2 

91.7 

92.0 

92.9 

93.3 

93.3 

93.5 

93.6 

93.6 

93.7 

93  . 

)-  SOO 

6  P  .  P 

86.3 

88.0 

91.0 

92.9 

93.  1 

94.2 

94.6 

94.7 

95.0 

95.1 

95.  1 

95.2 

96  .. 

>-  900 

6P.9 

86.5 

89.  2 

91.5 

93.6 

93.9 

95.2 

95.9 

96.0 

96.5 

96  .6 

96.6 

96.7 

9 1  •  b 

3  C  C 

6P.9 

8 1  •  6 

89.9 

91.7 

93.9 

99.2 

95.8 

9b. 5 

96.7 

97.3 

97.6 

97.6 

97.8 

97.6 

>-  200 

69.9 

86.6 

89.9 

91.7 

99.1 

04.4 

96 .1 

96.9 

97.2 

97  .9 

98.4 

98.4 

98.7 

98.6 

>:  100 

6  P  .  9 

86 .6 

89.9 

91.7 

99 . 1 

9  1*  .  4 

96  .2 

97. D 

97.3 

98.1 

98.7 

98.  7 

99.2 

99.2 

>:  0 

6  c  .  9 

86.6 

89.9 

91.7 

99. 1 

94.4 

9b  .2 

97.0 

97.3 

98.1 

98  .7 

98.  7 

99.2 

99. 

TOTAL  NO.  OF 


I 


LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

HONTH  :  OCT 
HOUR  :  ALL 


S/8 

>-1/2 

>:S/16 

>=1/4 

>=1 

1.8 

21.8 

21.8 

21  .8 

21  .8 

3.0 

23.0 

23-0 

23  .0 

23  .0 

3.  9 

23.9 

23.9 

23.9 

23  .9 

<4.  1 

24.1 

24.1 

24 .1 

24 .1 

4.2 

24.2 

24.2 

24  .2 

24  .2 

4.6 

24.6 

24.6 

24  .6 

24  .6 

5.2 

25.2 

25.2 

25  .2 

25.2 

5.  8 

25.8 

25.8 

25  .8 

25  .8 

9.  4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

3.  C 

33.0 

33.0 

33  .0 

33.0 

3.7 

33.7 

33.7 

33  .7 

33  .7 

4.  8 

34.8 

34.8 

34  .9 

34  .9 

5.9 

35.9 

35.9 

35  .9 

35.9 

1.0 

41.0 

41.0 

41  .0 

41  .0 

4.  3 

44.3 

44.3 

44  .4 

44 .4 

1 . 4 

51  .4 

51.4 

51  .4 

51  .4 

1  .  A 

61.4 

61.4 

61  .4 

61  .4 

2.  3 

72*3 

72.4 

72  .4 

72  .4 

4.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74-5 

1.0 

81  .0 

81.0 

81  .0 

81  .0 

4.8 

84 .9 

84.9 

84  .9 

84  .9 

8.  1 

88.2 

88.2 

88  .2 

88  .2 

9.4 

89.5 

89.5 

89  .5 

89.5 

1.  1 

91.1 

91.1 

9  1.2 

91  .2 

'2.5 

92.5 

92.5 

92  .5 

92  .S 

'3.  6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

5.  1 

95.2 

95.2 

95  .3 

95.3 

6.6 

96.7 

96.8 

96  .8 

96  .8 

7.6 

97.8 

97.8 

97  .9 

97.9 

8.4 

98.7 

98.8 

99  .0 

99.Q 

8.  7 

99.2 

99.2 

99  .5 

99 .6 

8.  7 

99.2 

99.3 

99  .6 

100  .0 

TOTAL 

NO.  OF 

085  : 

80  37 

1 


SURFAC  .  *INOS 


016201  :  KEFLAVlK,  ICELA  NO 

PER 1 00  OF  RECORO  :  19*9-1967 
CLASS  :  ALL  bCATMER 
CONO 1 f ION  :  NONE  specified 


LAT.  :  65  5  9  N  LONG.  :  22  35b  ELEV.  :  1T1 

month  :  NOV 
HOUR  :  OOOC  LSI 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPIED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


SPEED  (KNOTS)  I  TOTAL  **E*N 


16  PT  .  | 

1  -  31 

*  -  6| 

7  -  1 C  1 

11-161 

17-211 

22  -27 | 

DIR  .  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

N 

.2 

.9 

2.2 

3.2 

?.  1 

1  .  3 

NNE 

.  1 

.6 

1  .5 

4.0 

2.7 

1  .  9 

NE 

•  4 

1.1 

.S 

2  .S 

1  .2 

.  b 

ENE 

c 

•  J 

2.0 

2.4 

1.5 

.5 

.  3 

E 

. 1 

1.7 

2.4 

2.0 

1  .0 

.  8 

LSE 

.  5 

1.2 

.9 

1.5 

1.1 

1  .0 

SE 

.  ? 

1 . 7 

1  .4 

1.9 

1  .6 

•  6 

SSE 

.  1 

1.6 

1  .3 

2.2 

1  .3 

i .  i 

S 

.* 

1.6 

1  .2 

2.6 

.6 

.6 

SSw 

•  r 

.  1 

.9 

1.5 

.8 

.  4 

sw 

.  -> 

.  3 

.9 

1.7 

.9 

•  b 

bSW 

•  ? 

.  1 

.  S 

1.1 

.7 

.5 

V 

.4 

•  8 

1.9 

1  .4 

.4 

UNU 

.  r 

.2 

.4 

.9 

.3 

.2 

Nb 

.  2 

.  1 

.  7 

.  1 

.  3 

.  1 

NNU 

• 

.5 

.9 

.5 

.0 

.2 

VAR 

.r 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CLM 

.C 

.□ 

.0 

.C 

•  C 

.0 

all 

3 .  c 

1  3.9 

IS  .5 

?b.e 

16.3 

11  .0 

NOTES  : 

*  =  PERCENT  <  .OS 


28-331 

54 -4D 1 

41-471 

48-551 

>;5bl 

t  1 

1  WIND 

1 

1 

1 

1 

1 

1  SPEED 

.  3 

.  1 

.0 

.0 

•  r 

ID.  1 

1  4.6 

.2 

.  1 

•  c 

.0 

.  n 

11.0 

16.0 

.2 

•  o 

•  r 

.0 

.  0 

b.  4 

14.1 

.  1 

.  1 

.r 

.0 

.  p 

7.  3 

1P.1 

.  1 

.0 

.  r 

.0 

.  p 

8. 4 

1  1  .7 

.  1 

.2 

n 

•  V. 

.0 

.  0 

6.  1 

1  4  .4 

.  1 

.  3 

.  p 

.0 

.  0 

8.  0 

1  3.4 

.4 

.0 

.  r 

.0 

.  0 

7.  9 

14.2 

.  1 

.  1 

D 

•  > 

.0 

.  p 

7.  1 

12.1 

•  1 

.  2 

.r 

.0 

.  n 

3.  9 

16.0 

.  3 

.0 

.n 

.0 

.  p 

5.  1 

15.1 

.5 

.4 

.0 

.  1 

.  0 

4.0 

19.9 

.  7 

.  3 

.  r 

.  1 

.  n 

5.  9 

18.2 

.2 

.0 

.p 

.0 

n 
•  .j 

2.  2 

15.5 

.0 

.0 

.  n 

.c 

.  p 

1 .  5 

1P.B 

.C 

.0 

.  p 

.0 

.  n 

2.4 

°.b 

.0 

.0 

.  c 

.c 

.  r 

.  C 

.0 

.c 

.u 

.  n 
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PERCENT  <  .05 


i  -  surface  winds 
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LAT.  ;  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  17 

MONTH  :  NOV 
HOUR  :  2100  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
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(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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4  =  PERCENT  <  .05 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORD  :  1949-198  7 
CLASS  :  ALL  WEATHER 


1 


SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONOIT ION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG,  s  22  3SW  ELEV.  : 

MONTH  :  NOV 

HOUR  :  ALL 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK.  ICELANO  LAT.  :  63  S9N 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGF  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 
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2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 

PER  100  OF  RECORD  :  1949-198?  LAT*  :  63  59N  LONG. 

CLASS  :  ALL  ME  AT HER 

CONO I T ION  S  NONE  specified 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE 
<FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =4 

UNLIMIT 

25.8 

28.3 

28.  3 

28.3 

>-20000 

26.1 

28.7 

28.7 
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>=18000 

26.5 

29.2 

29.2 
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26.7 

29.4 

29.4 
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26.9 

29.6 

29.6 

29.6 
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29.8 

29.8 

29.8 
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30.5 

30.5 

>=  9000 

28.5 
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32.5 

32.5 
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43.6 

>=  3500 

42.7 

47.8 

47.8 

47.9 

>=  3000 

48.3 

55.1 

55.2 

55.3 

>=  2500 

55.0 

63.4 

63.7 

63.9 

>=  2000 

62.4 

73.3 

74.0 

74.3 

>=  1800 

63.8 

75.1 

75.8 

76.1 

>=  1500 

67.2 

79.8 

81.0 

81 . 4 

>=  1200 

68.4 

81.7 

83.4 

83.9 

>=  1000 

68.8 

83.1 

85.2 

85.7 

>=  900 

69.0 

83.9 

86.3 

86.8 

>=  800 

69.0 

84.4 

87,  1 

88.  Q 

>=  700 

69.  1 

84.6 

87.5 

88.4 

>=  600 

69.  1 

84.9 

87.8 

88.7 

>=  500 

69.1 

85.3 

88.3 

89.  3 

>=  400 

69.1 

85.5 

88.5 

89.5 

>=  300 

6°.  1 

85.5 

88.5 

89.6 

>=  200 

69.2 

85.6 

88.6 

89.8 

>=  100 

69.2 

85.6 

8  8*6 

89.9 

>=  0 

69.2 

85.6 

6  6*6 

89.9 

VISIBILITY  ISTATUTE  MILES) 


>=  3 

>=2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.4 

29.4 

29.4 

29.4 

29.6 

29.6 

29  .6 

29  .6 

29.8 

29.8 

29.8 

29.8 

30.5 

30.5 

30.5 

30.5 

31 .2 

31.2 

31  .2 

31.2 

32.5 

32.5 

32.5 

32.5 

36.1 

36.  1 

36.1 

36.1 

36.9 

36.9 

36  .9 

3b. 9 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

38.  7 

38.  7 

38.7 

38.7 

43.  6 

43.6 

43.6 

43.6 

47.  9 

47.9 

47  .9 

47.9 

55.4 

55.4 

55  .4 

55.4 

64.0 

64.0 

64  .0 

64.0 

74.7 

74.8 

74  .8 

74.8 

76.6 

76.  7 

76.7 

76.7 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

85.0 

85.1 

85.1 

85.  3 

87.2 

87.3 

87.4 

87.6 

88.4 

88.5 

88  .9 

89. 1 

89.  7 

89.8 

90 .2 

90.4 

90.4 

90.5 

91  .0 

91.2 

91 . 1 

91.2 

92.0 

92.4 

91 . 9 

92.0 

93.4 

93.8 

92.5 

92.  7 

94 .7 

95.1 

92.9 

93.1 

95.3 

95.9 

93.1 

93.3 

95.6 

96.4 

93.2 

93.4 

95.7 

9b. 6 

93.2 

93.4 

95.7 

96.6 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/  8 

28.3 

28.3 

28  .4 

28.4 

28.7 

28.7 

28.8 

28.8 

29.2 

29.2 

29.3 

29.  3 

29.4 

29.4 

29.5 

29.  5 

29.6 

29  .b 

29.7 

29.  7 

29.8 

29.8 

29.9 

29.  9 

30.5 

30.5 

30.6 

30.6 

31.2 

31  .2 

31.3 

31.3 

32.5 

32.5 

32.6 

32.6 

36.1 

36.1 

36.2 

36.2 

36.9 

38.9 

37.0 

37.0 

37.8 

37.8 

37  .9 

37.9 

38.7 

38.7 

38.8 

38.8 

43.6 

43.6 

4  3.7 

43.  7 

47.9 

47.9 

48.0 

48.0 

55.4 

55.4 

55.6 

55.6 

64.0 

64.0 

64.? 

64.2 

74.8 

74.8 

75. 0 

75.0 

76.7 

76.7 

7  6.9 

7b.  9 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

85.3 

85.4 

85.6 

85.6 

87.6 

87.7 

87.9 

8  7.9 

89.1 

89.2 

89.4 

89.4 

99.4 

90.5 

90.8 

90.  8 

91.2 

91.3 

91.6 

91.7 

92.4 

92.6 

92.9 

93.  0 

9  3.8 

94.0 

94.3 

94.4 

95.1 

95.6 

95.9 

96.0 

95.9 

96.5 

97.0 

97.  1 

96.5 

97.2 

98.0 

98.1 

96.7 

97.6 

98.5 

98.6 

96.7 

97.6 

98.5 

98.6 

> 


< 

i 


) 

l 

I 

t 


T< 


63  59N  LONG.  :  22  35N  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  NOV 
HOUR  :  0300  L  ST 


>  =  3/9 

>=5/8 

>  =  1/2 

>=5/16 

>=1/4 

>=0 

28  .4 

28.4 

28.4 

28.4 

28  .4 

28 .4 

28.8 

28.8 

28.8 

28.8 

28  .8 

28 .8 

29.3 

29.  3 

29.3 

29.3 

29.3 

29  .3 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29  .5 

29.5 

29.7 

29.  7 

29.7 

29.7 

29  .7 

29.7 

29.9 

29.  9 

29.9 

29.9 

29  .9 

29 .9 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

3i.3 

31  .3 

32.6 

32.6 

32.6 

32.6 

32  .6 

32  .6 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36  .2 

36  .2 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37  .0 

37  .0 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37  .9 

37  .9 

38.8 

38.  8 

38.8 

38.8 

38  .8 

3e  .8 

*•3.7 

43.  7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

<*8.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48  .0 

48  .0 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55  .6 

6<*  .2 

64.2 

64.2 

64.2 

64  .2 

64  .2 

75. 0 

75.0 

75.0 

75.0 

75  .0 

7S.0 

76.9 

76.  9 

76.9 

76.9 

76  .9 

76  .9 

82.5 

82.  5 

82.5 

82.5 

82  .5 

82.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85  .6 

85.6 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87  .9 

87  .9 

8  9.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89  .4 

89  .4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90  .8 

90.8 

9  1  .6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91  .8 

92.9 

93.  0 

93.0 

93.0 

93  .0 

93.1 

96.3 

94.4 

94  .4 

94.4 

94  .4 

94  .5 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96 .1 

96  .2 

97. C 

97.  1 

97.2 

97.4 

97  .4 

97.6 

98.0 

98.1 

98.4 

98.7 

98  .7 

98.9 

98.5 

98.  6 

99.0 

99.4 

99  .S 

99.8 

98.5 

98.6 

99.0 

99.4 

99  .7 

100  .0 

TOTAL  NO.  OF  OPS  :  1008 


2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 
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016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  S9N  LONG 

PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  y  E  A T HE R 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

V 

II 

■c 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

UNL I  MI T 

26.5 

27.0 

27.0 

27  .  C 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.1 

27.1 

27.  1 

>=20000 

26.8 

27.3 

27.  3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.3 

27.4 

27.4 

27.4 

>=1 8000 

25.2 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.8 

27.8 

2  7.8 

>=16000 

25.6 

27.9 

27.9 

27 . 9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

28. 0 

28.0 

28.0 

>=16000 

25.6 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

28.0 

28.0 

28.0 

>=1 2000 

25.6 

28.1 

28.1 

28 . 1 

28  .  1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

28 .2 

28.2 

28.2 

>=10000 

26.2 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.7 

28.8 

28.8 

28.8 

>=  9000 

26.5 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.1 

29.1 

29.  1 

>=  8000 

28.6 

31.6 

31.6 

31.4 

31.4 

31.4 

31  .4 

31.4 

3  1  .4 

31.5 

3  1.5 

31.5 

>=  7000 

32.3 

35.3 

35.3 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35.5 

35.5 

35.5 

>=  6000 

32.7 

35.9 

35.9 

36 . 0 

36.0 

36.0 

36  .0 

3b  .0 

36.0 

36.1 

36.1 

36.1 

>=  5000 

33.6 

36.6 

36.6 

36 . 7 

36.7 

36.7 

36  .7 

36.7 

36.7 

36.8 

36.8 

36.8 

>=  6500 

33.9 

37.6 

37.6 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.5 

37.6 

37.6 

37.6 

>=  6000 

37.5 

61  .8 

61.8 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.1 

42.1 

42.  1 

>=  3500 

60.8 

66.2 

66.  3 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

4  6.5 

46.5 

46.6 

46.6 

46.6 

>=  3000 

6  5.2 

52.0 

52.  1 

52.3 

52.3 

52.3 

52  .4 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52. 5 

>=  2500 

52.9 

61.5 

61.7 

61.9 

62.0 

62.0 

62  .1 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.  2 

>=  2000 

59.7 

70.0 

70.5 

71.0 

71.5 

71.5 

71  .6 

71. b 

7  1.6 

71.7 

71.7 

71.7 

>=  1800 

61.6 

72 .2 

72.9 

73.5 

74.  1 

74.1 

74  .2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

>=  1500 

63.8 

76.5 

77.9 

78.9 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

80.Q 

80.0 

>=  1200 

65.8 

79.6 

81.0 

82.2 

83.  1 

83.1 

83  .3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.6 

<4> 

• 

80 

00 

>=  1000 

66.6 

82.1 

86.  1 

85.4 

86.4 

86.4 

87  .0 

87.2 

87.2 

87.5 

8  7.6 

87.6 

>=  900 

b  6 . 7 

82.6 

86.4 

85.7 

86.8 

86.9 

87.7 

87.9 

87.9 

88.2 

88.4 

88.4 

>=  800 

67.0 

8  3.5 

85.  7 

87.2 

88.4 

88.5 

89.6 

89.8 

89.8 

90.1 

90.4 

90.  4 

>:  700 

67.5 

86.2 

86.5 

88 . 2 

89.6 

89.8 

90.9 

91.1 

91.1 

91  .4 

9  1.7 

91.7 

>=  600 

67.5 

86.6 

86.8 

88 .6 

90.5 

90.7 

92.2 

92.4 

92.4 

92.9 

93.2 

93.2 

>=  500 

67.8 

86.8 

87.6 

89.4 

91.5 

91.7 

93.4 

93.8 

93.8 

94.4 

94.8 

94.  8 

>=  600 

67.8 

86  .8 

87.4 

89.6 

92.3 

92.5 

94 .4 

94.9 

94.9 

95.6 

96  .2 

96.2 

>=  300 

67.8 

85.0 

87.6 

90.0 

92.9 

93.1 

95.1 

95.7 

95.7 

96.5 

97.1 

97.1 

>=  200 

67.8 

85.0 

87.6 

90.0 

93.0 

93.3 

95.3 

95.9 

95.9 

96.7 

97.3 

9  7.3 

>=  100 

67.8 

85.0 

87.6 

90.0 

93.0 

93.3 

95.4 

96.0 

96.0 

97.0 

97.8 

97.8 

>=  0 

67.8 

85.0 

87.6 

90.0 

93.0 

03.3 

95  .4 

96.0 

9t  .0 

97. D 

97.9 

97.9 

•  63  S9N  LONG.  :  22  35W  ELFV.  :  171  FT 

MONTH  :  NOV 
HOUR  :  0600  LSI 


./2 

M 

>  =  3/<( 

>=5/8 

>-1/2 

>=5/16 

>=1/4 

>=  0 

'.1 
r  •  p 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27 .1 

27.1 

27.6 

27.4 

27.4 

27.4 

27.4 

27  .4 

\  •  (: 
>.c 

i.H 

1  l 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27  .8 

27  .8 

l  28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28  .0 

28.0 

28.0 

2  6.0 

28.0 

28.0 

28  .0 

28  .0 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28  .2 

28  .2 

r  •  1 

28.8 

28.8 

28.8 

28.8 

28  .8 

28.8 

1  •  S 

29.1 

29.  1 

29.1 

29.1 

29.1 

29 .1 

>  •  ^ 

»•  1 

3  1.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31  .5 

31  .5 

35.5 

35.  5 

35.5 

35.5 

35  .5 

35.5 

5  •  /■ 

r.t 

>  i 

36.1 

36.  1 

36.1 

36.1 

36  .1 

36.1 

'  36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36  .8 

36  .8 

:  •  1 

>  r 

37.6 

37.  6 

37.6 

37.6 

37.6 

37  .6 

5  •  r 

42.1 

42.  1 

42.1 

42.1 

42.1 

42 .1 

?  •  : 
> 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46  .6 

46  .6 

52.5 

52.  5 

52.5 

52.6 

52  .6 

52.6 

)*.' 

62.2 

62.  2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

*  • 

3 

S.f 

■» 

7  1.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71  .8 

71  .8 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74  .4 

74 

8  0  .  Q 

80.0 

80.0 

80.1 

80 .1 

80.1 

7  . 

8  3.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

5*5 

3.1 

;  8  7.6 

87.6 

87.7 

87.8 

87  .8 

87.8 

88.4 

88.4 

88.5 

88-6 

88  .6 

88.6 

1  ■ 

90.4 

90.  4 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

* 

9  1.7 

91.7 

91  .8 

91.9 

91  .9 

91  .9 

b  •  l 

93.2 

93.2 

93.3 

93.5 

93.5 

93  .5 

b  • 

F 

7.: 

94.8 

94.8 

95.0 

95.2 

95  .2 

95  .2 

9  6  .2 

96.  2 

96.4 

96.7 

96  .8 

96  .8 

97.1 

97.  1 

97.3 

97.6 

97.7 

97.7 

97.3 

97.  3 

97.5 

97.8 

97  .9 

98  .0 

97.8 

97.8 

98.7 

99.0 

99  .3 

99  .4 

97.9 

97.9 

98.8 

99.1 

99  .5 

100 .0 

r  A 

TOTAL 

NO.  OF 

ORS  : 

1004 
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FILING  VS  VISIBILITY 


T 


016201  :  KE  FL  A  V I K ,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  : 

PER  100  OF  RECORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 

CONO I T  ION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  I 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CE I L I NG 

>  =  .0 

>  =  6 

7-5 

>  -  4 

>-  3 

>=2  1/2 

>;2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>n 

>=3/4 

>=5/  8 

>: 

UNLIMIT 

18.6 

21.6 

21.6 

21 .6 

21.6 

21.6 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

2  1  .7 

21.7 

c 

>=20000 

19.4 

22.3 

22.  3 

22.3 

22.3 

22.3 

22  .4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

2 

>=1 8000 

20.0 

23.1 

23.  1 

23.1 

23.  1 

23.1 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

2  3.2 

23.2 

2 

>=16000 

20.  3 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

2  3.5 

2 

>=14000 

20.9 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24 .1 

24.1 

24.1 

24 . 1 

24.1 

24.1 

2 

>=12000 

2  1.2 

24.3 

24.3 

24 . 3 

24.3 

24.3 

24  .5 

24.5 

24.5 

24  .5 

24.5 

24.5 

2 

>=10000 

22.1 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25  .5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25.5 

>=  9000 

23.0 

26.2 

26.2 

26.2 

26 . 2 

26.2 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

2 

>=  8000 

25. 1 

28.3 

28.3 

28 . 3 

28 .3 

28.3 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

2 

>=  7000 

28.4 

32.4 

32.4 

32.5 

32.5 

32.5 

32.7 

32.7 

32.7 

32.7 

32.7 

32.7 

7 

>=  6000 

29.4 

33.6 

33.6 

33.7 

33.7 

33.  7 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.  9 

7 

>=  5000 

30.2 

34.4 

34.4 

34 . 5 

34.5 

34.5 

34  .7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

3 

>=  4500 

30.8 

35.0 

35.0 

35.1 

35.1 

35.  1 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

3 

>=  4000 

36.2 

41.7 

41.8 

4  1.9 

42.0 

42.0 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

<4 

>=  3500 

38.7 

45.4 

45.5 

45.6 

45.7 

45.7 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

>=  3000 

44.1 

52.0 

52.  1 

52.3 

52.4 

52.4 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

c 

>=  2500 

50.4 

60.5 

61.0 

61 .4 

61 . 6 

61.6 

61  .8 

61.8 

61.8 

61  .8 

6  1  .8 

6  1.8. 

>=  2000 

57.6 

69.8 

70.8 

71.2 

71.6 

71.6 

71  .9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

1 

>=  1800 

58.4 

71.5 

72.5 

72.9 

73.4 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.  9 

7 

>=  1500 

60.9 

75.9 

77.6 

78.5 

79.4 

79.5 

80.0 

80.1 

80.1 

80.2 

80.3 

So.  3 

8 

>=  1200 

62.0 

78.1 

80.  3 

81.4 

82. 3 

82.4 

83.0 

83.1 

83.1 

83.3 

83.4 

8  3.4 

>=  1000 

62.7 

80.5 

83.8 

85.3 

86.5 

86.6 

87.7 

87.8 

87.8 

88.1 

88  .2 

08.2 

>=  900 

62.8 

80.9 

84.4 

86.2 

87.  5 

87.6 

88 .7 

88.8 

88.9 

89.2 

89.3 

89.3 

E 

>  =  800 

63.0 

8  1.3 

e4. 9 

86 . 7 

88.3 

88.4 

69.5 

89.7 

89.8 

90.1 

90.2 

90.  2 

9 

>=  700 

63.0 

81.4 

85.1 

87.  1 

88 . 9 

89.0 

90.3 

90.7 

90.8 

91.2 

9  1.3 

9  1.3 

9 

>=  600 

63.  1 

81.6 

85.3 

87. 3 

89 . 2 

89.3 

90.8 

91.3 

9  1  .4 

91.9 

92.0 

92.0 

9 

>=  500 

63.  1 

81.8 

85.6 

87.6 

89.8 

90.0 

91  .8 

92.5 

92.8 

9  3.3 

9  3.4 

93.4 

9 

>=  400 

63.  1 

81.8 

85.7 

87.9 

90.  1 

90.4 

92.7 

93.8 

94.1 

94.7 

94.9 

95.2 

9 

>=  300 

6  3.  1 

81.8 

85.8 

88.0 

90. 3 

90.6 

93.3 

94.4 

94.4 

95.8 

96.2 

96.5 

9 

>=  200 

63.  1 

81  .9 

85.9 

88  .  1 

90.5 

90.6 

93.5 

94.6 

95.1 

96.2 

96.9 

97.2 

9 

>=  100 

63.  1 

81.9 

85.9 

88  .  1 

90 .5 

°  D  •  8 

93.5 

94.6 

9  5.1 

96.2 

97.3 

9  7.6 

9 

>=  0 

6  3.  1 

81.9 

85.9 

88  .  1 

90.5 

90.8 

93.5 

94  .6 

9  *  .  1 

96.2 

9  7.4 

9  7.7 

9 

Y  C 


k  LONG.  :  22  35W  ELFV.  :  171  FT 

>  MONTH  :  NOV 

|  HOUR  :  0900  LST 


•>-S/  8 

>  =  I/2 

>-5/16 

>=1  /4 

>: 

0 

21.7 

21.7 

21.7 

21  .7 

21 

.7 

22.4 

22.4 

2  2.4 

22  .4 

22 

.4 

L  2  3.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23 

.2 

2  3.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23 

.5 

24.1 

24.1 

24.1 

24 .1 

24 

.  1 

24.5 

24 .5 

24.5 

24  .5 

24 

.5 

25.5 

25.5 

25.5 

25  .5 

25 

.5 

26.4 

26.4 

26.4 

26  .4 

26 

.4 

28.5 

28.5 

28.5 

28  .5 

26 

.5 

32.7 

32.7 

32.7 

32  .7 

32 

.7 

,  33.9 

33.9 

33.9 

33  .9 

33 

.9 

34.7 

34.7 

34.7 

34  .7 

34 

.7 

35.3 

35.3 

35.3 

35  .3 

35 

.  3 

42.2 

42.2 

42.2 

42  .2 

42 

.2 

45.9 

45.9 

45.9 

45  .9 

45 

.9 

52.  t 

52.6 

52.6 

52  .6 

52 

.6 

6  1.8 

6l  .8 

61.8 

61  .8 

61 

.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72 

.0 

7  3.5 

73.9 

73.9 

7  3.9 

73 

.9 

1  9  Q.  3 

80.3 

80.3 

80 .7 

RO 

.3 

'  8  3.4 

63.5 

83.5 

83  .5 

83 

.5 

*'  «8.2 

88.4 

88.4 

88  .4 

88 

.4 

89.3 

69.5 

89.5 

89  .5 

89 

.5 

.  90.2 

90.4 

90.4 

90  .4 

90 

.5 

9  1.3 

91.6 

91.6 

91  .6 

91 

.7 

02.0 

92.3 

92.3 

92  .3 

92 

.4 

9  3.4 

93.9 

93.9 

93  .9 

94 

-0 

95.  2 

95.7 

95.7 

95  .9 

96 

.1 

06.5 

97.3 

97.3 

97  .6 

97 

.8 

9  7.2 

98.0 

96.0 

98  .4 

98 

.7 

9  7.6 

98.5 

98.7 

99 .1 

99 

.6 

9  7.7 

98.6 

98.8 

99  .2 

1  00 

.0 

1 

total 

NO.  OF 

OPS  : 

992 

4 


2  -  CEILIN6  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER  100  OF  RECORD  :  1949-1987 

class  :  all  weather 

CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  6  3  S9N  L( 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


CEILING 

>=10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>=  3 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 

>  =2  1/2  >  =  2  >=]  1/2  >: 1  1/9 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/ 

UNLIMIT 

16.6 

19.1 

19.1 

19.1 

19.  1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19.1 

19. 

>=20000 

18.2 

20.9 

21.0 

21.0 

21 . 0 

21.0 

21  .0 

21.0 

2  1  .0 

21  .0 

2  1  .0 

2  1  . 

>=1 8000 

19.2 

22.7 

22.8 

22 . 8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22.8 

22. 

>=16000 

19.8 

23.3 

23.4 

23.4 

23.4 

23-4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

2  3. 

>=rvooo 

2  0.2 

23.7 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

2  3  .8 

23.8 

23.8 

23.8 

2  3.8 

2  3. 

>=1 2000 

20.4 

23.9 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24  .0 

24.0 

2  4.o 

24 .0 

2  4.0 

24. 

>=10000 

21.0 

24.6 

24.7 

24 . 7 

24 . 7 

24.7 

24  .7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24. 

>=  9000 

2  1 . 9 

25-7 

25.8 

25.8 

25.  P 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25. 

>=  8000 

24.4 

28.3 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28. 

>=  7000 

28.7 

33.4 

33.5 

33.5 

33.  5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

3  3. 

>=  6000 

29.3 

34.3 

34.4 

34.4 

34 .4 

34.4 

34  .8 

34.4 

34  .4 

34.4 

34.4 

34. 

>=  5000 

29.9 

35.0 

35.  1 

35.1 

35.  1 

35.  1 

36.1 

35.1 

36.1 

35.1 

35.1 

3  5  . 

>=  8500 

30.9 

36.0 

36.  1 

36 . 1 

36.  1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36. 

>=  4000 

35.8 

41.8 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42. 

>=  3500 

38.5 

45.2 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

4  5.4 

4  5. 

>=  3000 

43.0 

51.3 

51.5 

51.5 

51  .5 

51.5 

51  .5 

51.5 

5  1.5 

51  .5 

51  .5 

5  1  . 

>=  2500 

48.6 

58.2 

58.  7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58. 

>=  2000 

56.5 

68.9 

69.6 

70.0 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70. 

>=  1800 

57.3 

71.1 

71.8 

72.2 

72.2 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72. 

>=  1500 

60.4 

76.2 

77.7 

78.6 

78.9 

78.9 

79.4 

79.5 

79.5 

79.6 

’9.6 

79. 

>=  1200 

61.7 

78.5 

80.5 

81.7 

82.2 

82.2 

82.7 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82. 

>=  1000 

62.4 

80.3 

83.  1 

85.0 

85.9 

86.  1 

86.7 

87. D 

87.0 

87.2 

8  7.2 

8  7. 

>=  900 

62.4 

80.8 

83.8 

85.7 

86.9 

87.1 

87.7 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88. 

>=  800 

62.6 

81.3 

84.8 

86.7 

88 . 2 

88.4 

89.1 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

89. 

>Z  700 

62.6 

81.5 

85.  1 

87.3 

89.0 

89.2 

90.1 

90.4 

90.5 

90.8 

90.8 

90. 

>=  600 

62.6 

81.7 

85.8 

88.2 

90.  1 

90.3 

91  .4 

91.8 

9  1  .9 

92.3 

92.3 

92. 

>=  500 

6  2.6 

81.9 

86.3 

88.9 

90.9 

91.2 

92.7 

93.3 

93.5 

94.1 

94.4 

94. 

>=  400 

62.6 

81.9 

86.4 

89.0 

91  .  3 

91.7 

93.7 

94.5 

94.9 

95.8 

96.3 

96. 

>=  300 

62.6 

82.0 

86.5 

8  9.1 

91 . 4 

91.8 

93.9 

94.9 

95.3 

96.5 

97.2 

97. 

>=  200 

62.6 

82.0 

86.5 

89 . 1 

91.4 

91.8 

94  .0 

95.0 

95.4 

96.7 

9  7.4 

97. 

>=  100 

62.6 

82.0 

86.5 

89  .  1 

91.4 

91.8 

94.0 

95.2 

95.7 

97.0 

97.7 

98. 

>=  0 

62.6 

82.0 

86.5 

89. 1 

91  .  4 

91.8 

94  .0 

95.? 

95.7 

97.0 

97.7 

98. 

OTAL  NT 


TOTAL  NO.  OF  OBS 


98b 
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CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 

VISIBILITY  I  STATU  TE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  :  4 

>=  3 

>=2  1  /2 

>  =  2 

>=T  1/2 

>= 1  1/4 

>  =  1 

>=5/4 

UNLIMIT 

16.7 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18  .9 

>=20000 

17.6 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

>=1 8000 

18.8 

21  .6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21  .6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

>=16000 

19.3 

22.0 

22. D 

22.0 

22.0 

22.0 

22  .0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

>=1 4000 

19 . 6 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

>=12000 

20.  1 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

22  .9 

22.9 

22.9 

22.9 

22.9 

>=10000 

21.3 

24.3 

24.  3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

24.3 

>=  9000 

22.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

>=  8000 

24.9 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28  .2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

>=  7000 

29.7 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

33.8 

>=  '6  000 

3  0.4 

35 . 1 

35.  1 

35.1 

35.  1 

3  5.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

35.1 

>=  5000 

31.2 

36.1 

36.  1 

36.1 

36.  1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

>=  4500 

31.9 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

>=  4000 

34.7 

40.4 

40. S 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

>=  3500 

38.1 

44.5 

44.6 

44.6 

44 . 7 

4n.  7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

>=  3000 

42.2 

49.5 

49.6 

49.6 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

>=  2500 

47.5 

57.3 

57.8 

5  7.8 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

>=  2000 

53.9 

66.1 

67.2 

67.3 

67.7 

67.7 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

b  8 .0 

>=  1800 

54.9 

67.6 

68.9 

69.0 

69.4 

69.4 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

>=  1500 

58.6 

74.8 

77.0 

77.2 

77.8 

77.8 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

>=  1200 

59.9 

77.8 

80.4 

80.7 

81.6 

81.6 

82.1 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

>=  1000 

60.9 

80.3 

83.3 

84.0 

85.  1 

85.1 

85.9 

86.2 

86.2 

86.3 

86.4 

>=  900 

60.9 

80.6 

83.9 

84.9 

86. 1 

86.2 

87.2 

87.5 

87.5 

87.6 

87.7 

>;  800 

61.1 

81.2 

84.6 

85.9 

87.2 

87.3 

88  .7 

89.2 

89.3 

89.6 

89.9 

>=  700 

61.1 

81.2 

84.8 

86.2 

87.6 

87.7 

89.2 

89.7 

89.8 

90.2 

90.7 

>=  600 

61.1 

81.5 

85.  1 

86.6 

88. 1 

88.2 

89  .9 

90.8 

90.9 

91  .4 

91.9 

>=  500 

61.  1 

81.6 

85.4 

87.  1 

88.9 

89.1 

91  .0 

92.1 

92.2 

92.9 

93.5 

>=  400 

61.2 

81.7 

85.5 

87.3 

89.2 

89.6 

91  .8 

93.3 

93.5 

94.4 

95.1 

>=  300 

61.2 

81.8 

85.6 

87.4 

89.4 

89.8 

92.1 

93.9 

94.2 

95.? 

96.6 

>=  200 

61.2 

81.8 

85.6 

87.4 

89.6 

90.0 

92  .4 

94.3 

94.6 

96.4 

97.6 

>=  100 

61.2 

81.8 

8  5  •  6 

87.4 

89.6 

90.0 

92  .4 

94.3 

94.6 

96.4 

97.7 

>=  0 

61.2 

81.8 

85.6 

87.4 

89.6 

90.0 

92.4 

94.3 

94.6 

96.4 

97.7 

r 
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I 


Y 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  NOV 
HOUR  :  I  5OO  L  ST 


nce 


1  /9 

>  =  1 

>:~S/9 

>=5/8 

>=1/Z 

>-5/16 

>  =  179 

TTTT 

9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18.9 

18  .9 

18  .9 

n 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

20  .0 

20  .0 

6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21.6 

21  .6 

21  .6 

0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22  .0 

22 .0 

3 

22ir 

nvi 

22.3 

22.3 

~  72.3 

72.  T 

72.3 

9 

22.9 

22.9 

22.  9 

22.9 

22.9 

22  .9 

22  .9 

3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29  .3 

29 .3 

9 

25.9 

25.9 

25.  9 

25.9 

25.9 

25  .9 

25 .9 

? 

28.2 

28.2 

28.  2 

28.2 

28.2 

28  .2 

28.2 

? 

33.8 

33.8 

33.  8 

33.8 

33.8 

33  .8 

33  .8 

1 

35.1 

35.T 

3  5.1 

35.  r 

35.1 

35.1 

35.1 

h 

36.1 

36.1 

38.  1 

36.1 

36.1 

36 .1 

36 .1 

i*» 

c 

37.2 

37.2 

37.  2 

37.2 

37.2 

37-2 

37.2 

* 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90  .5 

90  .5 

7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

99 .7 

7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99  .7 

99  .7 

t 

58.0 

58.0 

58-  0 

58.1 

58.1 

58 .1 

58 .1 

P 

68  .0 

68.0 

68.  0 

68.1 

68.1 

68.1 

68 .1 

7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69  .9 

69  .9 

? 

78.3 

78.3 

78.  3 

78.5 

78.5 

78  .5 

78  .5 

1? 

82.3 

82.9 

82.  9 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

t 

86.3 

86.9 

86.9 

86.6 

86.6 

86  .6 

86 .7 

e, 

87.6 

87.7 

8  7.7 

88.0 

88.0 

88  .0 

88 .1 

? 

89.6 

89.9 

89.  9 

90.2 

90.2 

90  .2 

90.3 

0 

90.2 

90.7 

90.  7 

91.2 

91.2 

91  .2 

91.3 

5 

91.9 

91.9 

91.9 

92.9 

92.5 

92  .5 

92.7 

r 

92.9 

93.5 

93.  5 

99.1 

99  .2 

99  .2 

99  .9 

i 

99  .9 

95.1 

95.1 

95.7 

95.8 

95  .8 

96  .0 

► 

95.7 

96.6 

9  6  .7" 

97. 9 

97.5 

97  .5 

97.7 

t 

96.9 

97.6 

97.7 

98.6 

99.0 

99  .0 

69 .3 

► 

96.9 

97.7 

97.  8 

98.7 

99.1 

99 .1 

99  .5 

1 

96  .9 

97.7 

97.8 

98.7 

99.1 

99  .2 

100  .0 

tOtAL 

NO.  Of 

065  : 

987 

2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  J  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  7  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES! 


ceiling 

>  =  10 

>  =  6 

>=s 

>T4 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

UNLIMIT 

21.6 

24.0 

24.0 

24  .  o 

24.0 

24. 0 

24  .0 

24.0 

24.0 

24.0 

24  .0 

24-  0 

>=20000 

22.1 

24.6 

24.6 

24.6 

24 . 6 

24.6 

24  .6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

>=1 8000 

23.2 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

25.8 

>=16000 

23.6 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.  2 

>=14000 

23.7 

26.3 

26. 3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

2  6.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.  3 

>=12000 

23.7 

26.3 

26.  3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26 .3 

26.3 

26.  I 

>=10000 

24.3 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.  0 

>z  9000 

25.2 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.  9 

>=  8000 

28.1 

31  .0 

31.0 

31.0 

31  •  0 

31.0 

31  .0 

31.0 

31.0 

31  .0 

31.0 

3  1.0 

>=  7000 

31.5 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

>=  6000 

32.0 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.  9 

>=  5000 

32.6 

36.6 

36.  6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

36.6 

>=  4500 

3  3.6 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.  7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

>:  4000 

37.3 

42.9 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

4  3.0 

4  3.0 

>:  3500 

40.4 

47.1 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

>=  3000 

44.4 

52.9 

53.2 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

>=  2500 

50.  1 

59.8 

60.4 

60.6 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60  .8 

60.8 

6  0  •  8 

>=  2000 

57.0 

69.4 

70.4 

70.7 

70.8 

70.9 

71.1 

71.2 

71.2 

71  .2 

71  .2 

71.2 

>=  1800 

58.3 

71.4 

72.4 

72.8 

72. 9 

73.0 

73.2 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.  4 

>=  1500 

61.0 

76.9 

78.5 

79.4 

79.7 

79.8 

80.1 

80.3 

80.3 

80  •  6 

80.6 

80.6 

>=  1200 

62.7 

80.3 

82.2 

83.5 

83. 8 

84.1 

84  .5 

84.8 

84.8 

85.1 

85.1 

85.  1 

>=  1000 

63.7 

82.2 

84.6 

86.1 

86.7 

87.0 

87.6 

88.1 

88.1 

88.4 

88.5 

88.6 

>=  900 

63.9 

82.8 

85.5 

e7. 1 

87.8 

88.  1 

88.7 

89.3 

89.3 

89.6 

89.7 

89.  8 

>=  800 

6  4.0 

83.2 

85.9 

87.7 

88. 5 

88.8 

89.5 

90.1 

90.1 

90.5 

90.7 

90.8 

>=  700 

64.3 

83.8 

86.5 

88.3 

89.5 

89.8 

90.7 

91.3 

91.3 

91.7 

92.0 

92.2 

>=  600 

64.3 

84.2 

87.1 

89.1 

90.7 

91.0 

92.1 

92.7 

92.7 

93.1 

93.4 

93.6 

>=  500 

64.3 

84.5 

87.5 

89.7 

92.  1 

92.6 

93.9 

94.7 

9  4.7 

95.1 

95.4 

95.6 

>=  400 

64.3 

84.5 

87.5 

89.8 

92.4 

93.0 

94  .5 

95.4 

95.4 

95.8 

96.3 

96.6 

>=  300 

64.4 

84.6 

87.7 

90.0 

92.7 

93.3 

95 .1 

96.1 

96.1 

96.6 

97.2 

97.  5 

>=  200 

64.4 

84.6 

87.  7 

90.0 

92.9 

93.5 

95.4 

96.5 

96.5 

97.0 

97.6 

98.0 

>=  100 

64.4 

84.6 

87.7 

90.0 

92.9 

93.5 

95  .4 

96.6 

96.6 

97.3 

98.0 

98.4 

>=  0 

64.4 

84.6 

87.7 

90.0 

92.9 

93.5 

95  .4 

96.6 

96.6 

97.3 

98.0 

98.4 

ft  a  O' 


O  <0  GO  (NJ  fO 


22  3' 


:  63  S9N  LONG.  :  22  35U  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  NOV 
HOUR  :  1800  L  ST 


>=3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

>=5/16 

>=1/4 

>=f! 

24  .0 

2  4-0 

24.0 

24  .0 

24  .0 

24  .0 

24.6 

24.6 

24.6 

24  .6 

24  .6 

24  .6 

25.8 

25.  8 

25.8 

25.8 

25  .8 

25  .8 

26.2 

26.  2 

26.2 

26.2 

26  .2 

26.2 

26.3 

26.  3 

26.3 

26.3 

26  .T 

26 . 3 

26.3 

26.  3 

26.3 

26.3 

26 .3 

26 .3 

27.0 

27.  0 

27.0 

27.0 

27  .0 

27  .0 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27  .9 

27  .9 

31  .0 

31.0 

31  .0 

31.0 

31  .0 

31  .0 

35.2 

35.  2 

35.2 

35.2 

35  .2 

35  .2 

35.9 

35.  9 

35.9 

35.9 

35.9 

35  .9 

36.6 

36.6 

36*6 

36.6 

36  .6 

36  .6 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

4  3.0 

43.  0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47  .2 

47  .2 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

60.8 

60.  8 

60.8 

60.8 

60  .8 

60.8 

7  1  .2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

73.4 

73.  4 

73.5 

73.5 

73  .5 

73.5 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80  .7 

80 .7 

85.1 

85.  1 

85.2 

85.2 

85.3 

85 .3 

88.5 

88.6 

88.8 

88.8 

88  .9 

88  .9 

89.7 

89.  8 

90.0 

90.0 

90 .1 

90 .1 

90.7 

90.  8 

91.1 

91.1 

91  .3 

91  .3 

92.0 

92.2 

92.5 

92.5 

92  .8 

92  .8 

9  3.4 

93.6 

93.9 

93.9 

94  .2 

94  .3 

95.4 

95.6 

95.9 

95.9 

96  .2 

96.3 

96.3 

96.6 

96.9 

96.9 

97  .2 

97  .3 

97.2 

97.  5 

98.0 

98.0 

98.3 

98.4 

97.6 

98.0 

98.5 

98.6 

98  .9 

99.1 

98.0 

98.  4 

98.9 

99.0 

99  .3 

99.5 

98.0 

98.4 

98.9 

99.0 

99  .S 

100.0 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS  : 

997 

I 

I 


I 


■P 
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2  -  ceiling  vs  visibility 


016201  :  KEFLAVlK,  ICELANO  LAT.  :  63  S9N  LONG.  :  2i 

PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 

CLASS  :  ALL  NEATHER 
CONDITION  s  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
•FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=5 

>  =  6 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/6 

>=1 

>=3/6 

>=5/  8 

>  =  1/2 

UNLIMIT 

26.6 

27.0 

27.0 

27.1 

27.  1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.1 

27.2 

27.2 

27.  2 

27.2 

>-20000 

26.8 

27.5 

27.5 

27.6 

27.6 

27.6 

27  .6 

27.6 

27.6 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

>=1 8000 

25.3 

28.0 

28.0 

28.  1 

28. 1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

>=16000 

25.6 

28.1 

28.  1 

28.2 

28 . 2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.3 

28.3 

28.  3 

28.3 

>=16000 

2  5.5 

28.2 

28.2 

28.3 

28. 3 

28.3 

28  .3 

28.3 

2  8.3 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

>=1 2000 

25.6 

28.3 

28.  3 

28.6 

28.« 

28.6 

28  .6 

28.6 

28.6 

28.5 

28.5 

28.  5 

28.5 

>=10000 

26.6 

29.6 

29.6 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

>=  9000 

27.0 

29  .8 

29.8 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

>=  8000 

29.2 

32.1 

32.  1 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.3 

32.3 

32.  3 

32.3 

>=  7000 

33.3 

36.8 

36.8 

36.9 

36.9 

36.9 

36  .9 

36.9 

36.9 

37.0 

37.0 

37.0 

37. n 

>=  6000 

33.9 

37.5 

37.5 

37.6 

37.6 

37.o 

37  .6 

37.6 

37.6 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

>=  5000 

36.6 

38.2 

38.2 

38 . 3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

>=  6500 

35.  1 

39.2 

39.2 

39.3 

39.  3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

>=  6000 

39.1 

63.9 

63.9 

66 . 0 

66 . 0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66 . 1 

66.1 

66.  1 

66.1 

>=  3500 

62.6 

68.3 

68.3 

68.6 

68.6 

66.6 

68.6 

6  tt  •  6 

6  8.6 

68.5 

68.5 

6  8.5 

68.5 

>=  3000 

66.7 

53.6 

53.7 

53.8 

56.0 

56.0 

56  .0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

56.  1 

56.1 

>=  2500 

53.6 

62.0 

62.  1 

62.2 

62.5 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

b2  •  8 

62.8 

6  2.8 

62.6 

>=  2000 

60.  1 

70.9 

71.6 

72.0 

72. 3 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72. e 

72.8 

72.8 

72.8 

>=  1800 

61.2 

72.6 

73.6 

73.9 

76. 3 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76. e 

76.  e 

76 .8 

>=  1500 

66.5 

78.3 

79.9 

80.6 

80.9 

81.0 

81  .6 

81.6 

8  1  .6 

81  .6 

8  1  .6 

81.6 

81.6 

>=  1200 

66.0 

8  0.6 

82.6 

83.0 

86.0 

86.1 

86  .5 

86.5 

66.5 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

>=  1000 

67.0 

82.7 

86.9 

85.6 

87.2 

87.3 

87.8 

87.9 

87.9 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

>=  900 

67.  1 

82.8 

85.  3 

86.Q 

87.8 

88.0 

88.7 

88.8 

88.8 

89.3 

8”  .6 

89.6 

69.5 

>=  800 

67.  1 

83.8 

86.2 

87.2 

89.0 

89.2 

90.0 

90.1 

90.1 

90.7 

90.8 

90.  8 

’1  .0 

>=  700 

67.3 

86  .8 

87.3 

88.6 

90.5 

90.7 

91  .5 

91.6 

91  .6 

92.2 

92.3 

92.  3 

92.5 

>=  600 

67.5 

85.1 

87.7 

89.0 

91  .6 

9l.o 

92.6 

92.7 

92.7 

93.6 

93.5 

93.5 

93.7 

>=  500 

67.5 

85.3 

88.2 

89. 7 

92.2 

92.6 

93.5 

93.8 

9  3.9 

96.6 

96.7 

96.7 

96.9 

>=  600 

67.5 

85.6 

88.  3 

90.0 

93.0 

93.2 

96  .5 

9*4 .9 

95. C 

96  .u 

96.1 

9  b*  1 

9b.  3 

>=  300 

67.5 

85.6 

88.  3 

90.0 

93.  3 

93.5 

95.1 

95.6 

95.7 

96.7 

96.9 

96.9 

97.3 

>=  200 

67.5 

85  .6 

88.6 

90.2 

93.5 

93.7 

95  .6 

96.0 

96.1 

97.2 

97.6 

97.6 

98.2 

>=  100 

67.5 

85.6 

88.6 

90  .2 

93.5 

93.7 

95.5 

9b.  1 

96.2 

97.3 

97.7 

97.7 

98.6 

>-  0 

67.5 

85.6 

88.6 

90.2 

93.5 

93.7 

95  .5 

9b.  1 

96.2 

97.3 

97.7 

97.7 

98.6 

TOTAL 


4 


17  1  FT 


s  22  35W  ELEV.  : 

MONTH  :  MOV 
HOUR  :  2100  LSI 


>-1/2 

>-5/16 

27.2 

27.2 

27.7 

27.7 

28.2 

28.2 

28.3 

28.3 

28.4 

28.4 

28.5 

28.5 

29.6 

29.6 

30.0 

30.0 

32.3 

32.3 

37. n 

37.0 

37.7 

37.7 

38.4 

38.4 

39.4 

39.4 

44.1 

44 . 1 

48.5 

48.5 

54.1 

54.1 

62.8 

62.8 

72.8 

72.8 

74.8 

74.8 

81.6 

81.6 

84.8 

84.8 

88.4 

88.4 

69.5 

89.5 

91  .0 

91.0 

92.5 

92.5 

93.7 

93.7 

94 .9 

94.9 

96.3 

96.3 

97.3 

97.3 

98.2 

98.2 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

>=1  /4 

>:0 

27  .2 

27.3 

27.7 

27.8 

28  .2 

28 .3 

28.3 

28  .4 

28  .4 

28.5 

28  .5 

28  .6 

29.6 

29.7 

3o  .0 

30 .1 

32  .3 

32.4 

37  .0 

37.1 

37  .7 

37  .8 

38  .4 

38  .5 

39  .4 

39  .5 

44 .1 

44  .2 

48  .5 

48  .6 

54  .1 

54  .2 

62.8 

62  .9 

72.8 

72 .9 

74  .8 

74  .9 

81  .6 

«1  .7 

84  .8 

85  .0 

88  .4 

88.6 

89.5 

89.7 

91  .0 

91  .2 

92  .5 

92  .7 

93  .7 

93  -9 

95  .0 

95  .2 

96  .4 

96  .b 

97  .5 

97.7 

98  .6 

98  .8 

99  .0 

99.3 

99  .2 

100.0 

TOTAL  NO.  OF  OBS  : 


997 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  ;  63  59N  LONG.  :  22 

PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  6 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=i  i/2 

>=1  1/6 

>  =  1 

>=3/6 

>=5/8 

>  =  1/2 

UNLIMIT 

21.8 

26.2 

26.2 

26.2 

26 . 2 

26.2 

26.3 

26.3 

26.3 

26.2 

26.3 

26.  3 

26.3 

>-20000 

22.6 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.1 

25.  1 

25.1 

>=1 8000 

23.  1 

25  .9 

25.9 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

>=16000 

23.6 

26.3 

26.3 

26 . 3 

26.3 

2b-  3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

>=16000 

2  3.7 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.6 

26.6 

26.  6 

26.6 

>=1 2000 

23.9 

26.7 

26.7 

26. 7 

26 . 7 

26.7 

26.8 

26.8 

26.8 

26  .8 

26  .8 

26.  8 

26.8 

>=10000 

26.6 

27.5 

27.5 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27.6 

>=  9000 

25.3 

28 . 3 

28. 3 

28. 3 

28.  3 

28.3 

28 . 3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.6 

28.6 

28.6 

>=  8000 

27.7 

30.8 

30.  8 

30 .8 

30.8 

30.  a 

30.8 

30.8 

30.8 

30.9 

30.9 

30.  9 

30.9 

>=  7000 

31.6 

35.2 

35.2 

35.2 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

>=  6000 

32.  1 

36.0 

36.0 

36. 1 

36.  1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36 . 1 

3  6.2 

36.2 

36.2 

>=  5000 

32.8 

36.9 

36.9 

36.9 

36.9 

36.  9 

36.9 

36.9 

36.9 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

>=  6500 

33.5 

37 .8 

37.8 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

>:  6000 

37.5 

62.7 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

6  3.0 

63.0 

63.0 

>=  3500 

60.7 

66.8 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

6  7.0 

67.0 

6  7.0 

67.1 

67.1 

6  7.  1 

67.1 

>=  3000 

65.6 

52.9 

53.0 

53.  1 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

>=  2500 

51.7 

60.9 

61.3 

61.6 

61 . 6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

6  1  .7 

61.7 

61.7 

>=  2000 

58. 8 

70.6 

71.  1 

71.5 

71 . 8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.1 

72.  1 

72.1 

>=  1800 

59.9 

72.1 

73.0 

73.3 

73.7 

73. a 

76  .0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.  1 

76.1 

>=  1500 

62.9 

77.3 

78.9 

79.6 

80.2 

80.2 

80.5 

80.6 

80.6 

80.7 

80.8 

8  0.8 

80.8 

>=  1200 

66.2 

79.8 

81.7 

82.6 

83.3 

83.6 

83.8 

83.9 

8  3.9 

86.0 

86.1 

86.1 

86.2 

>=  1000 

65.0 

81.9 

86.3 

85.6 

86.6 

86.7 

87.3 

87.5 

87.5 

87.7 

87.8 

8  7.9 

88.0 

>=  900 

65.  1 

82.3 

85.0 

86.2 

87.6 

87.6 

88.3 

88.6 

88.6 

86.8 

88.9 

88.9 

89.1 

>=  800 

65.3 

83.0 

85.8 

87.3 

88. 7 

88.8 

89.7 

90.0 

9  C .  0 

90.3 

90.5 

90.  5 

90.7 

>=  700 

65.6 

83.6 

86.6 

87.9 

89.5 

89.7 

90.7 

91.0 

9  1  .0 

91.3 

9  1  .6 

91.6 

91.8 

>=  600 

65.5 

83.7 

86.  e 

88.5 

90. 6 

90.6 

9l  .8 

92.2 

92.2 

92. b 

92.9 

92.9 

93.1 

>=  500 

65.5 

83.9 

87.2 

89. 1 

91 .2 

91.5 

93.0 

93.5 

93.6 

9m. 1 

96.6 

96. 5 

96.7 

>=  600 

65.6 

86.0 

87.  3 

89. 3 

91 . 7 

92.  J 

93.9 

96.6 

96.7 

95.6 

95.8 

95.9 

9  6-2 

>=  300 

65.6 

86 . 1 

87.5 

89 . 5 

92.1 

92.6 

96  .5 

95.6 

95.5 

96.6 

96.9 

97.  1 

97.5 

>=  200 

65.6 

86.1 

87.5 

89.6 

92.2 

92.6 

96  .7 

95.7 

95.8 

96.8 

97.5 

97.7 

98.2 

>=  100 

65.6 

86 . 1 

87.5 

89 . 6 

92.2 

9?. b 

96  .8 

95.8 

96.0 

97.1 

97.9 

98.  1 

98.7 

>=  0 

65.6 

86.1 

87.5 

89.6 

92.2 

92.6 

96  .8 

95.8 

96.0 

97.1 

97.9 

98.  1 

98.8 

TOTAL  N 


3  59N  LONG 


.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  NOV 
HOUR  :  ALL 


3  /  4 

>:5/8 

>-I  /2 

>=5/I6 

/4 

•*  .3 

28.  3 

24.3 

24.3 

24.3 

24 .3 

8  .  1 

25.  1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

fc  .0 

26.0 

26.0 

26.0 

26  .0 

26  .0 

6.3 

26.  3 

26.3 

26.3 

26 .3 

26 .3 

6.6 

26.  6 

26.6 

26.6 

26  .6 

26  .6 

6  .6 

26.  8 

26.8 

26.8 

26  .8 

26.8 

7.6 

27.6 

27.6 

27.6 

27  .6 

27  .6 

8.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28  .4 

28  .4 

C  .9 

30.  9 

30.9 

30.9 

30.9 

30 .9 

c.  .3 

35.  3 

35.3 

35.3 

35  .3 

35 .3 

6.2 

36.  2 

36.2 

36.2 

36  .2 

36  .2 

7.0 

37.o 

37.0 

37.0 

37  .0 

37  .0 

7.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37  .9 

37-9 

3.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

7.1 

4  7.  1 

47.1 

47.1 

47 .1 

47.1 

3.3 

53.3 

53.3 

53.3 

5  3.3 

53.3 

1.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61  .8 

61  .8 

2 . 1 

72.  1 

72.1 

72.1 

72.1 

72 .1 

9 . 1 

74.  1 

74.1 

74.1 

74 .1 

74.1 

C  .8 

8  0  •  8 

80.8 

80.8 

80  .8 

80  .8 

9  .  1 

84.1 

84.2 

84.2 

84  .2 

84 .3 

7 .6 

87.  9 

88.0 

88.0 

88  .0 

88 .1 

c  .9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

".6 

90.  5 

90.7 

90.7 

90.7 

90  .8 

1  .6 

91.6 

91  .8 

91  .8 

91  .9 

92  .0 

7.9 

92.9 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

9  .9 

94.  S 

94.7 

94.8 

94  .9 

95  .0 

5.8 

95.9 

Vfe.2 

96.3 

96  .4 

96.5 

►  .9 

97.  1 

97.5 

97.6 

97  .8 

97.9 

7 .6 

9  7.7 

98.2 

98  .4 

98  .6 

98.8 

7.9 

98.  1 

98.7 

98.9 

99  .2 

99 .5 

7 .9 

98.  1 

98.8 

99.0 

99  .4 

1  00  .0 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS  : 

7980 

1 


SURFACE  W  I  NO  S 


016201  :  K£FLAVIK,  ICELAnO 
PERIOD  OF  RECORO  :  1949-1987 

CLASS  i  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5  9  N  LONG.  :  22  jSW  ELEV.  :  171 

MONTH  :  DEC 
HOUR  :  0000  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


I  SPEED  (KNOTS)  I  TOTAL  I  MEAN 


16  PT.I 

1  -  31 

<4-61 

7-10  1 

11-161 

17-211 

22-271 

DIR.  1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

N 

.  ? 

.5 

1  .2 

2.3 

1  .8 

1  .0 

NNE 

.2 

.6 

1  .5 

2.6 

2.6 

2.1 

NE 

.  3 

1.3 

1  .2 

2.1 

.9 

1  .  1 

ENE 

.5 

1.1 

2 . 7 

2.8 

1.7 

.  1 

E 

.5 

l.<4 

2.6 

2.6 

1.8 

.  7 

ESE 

•  2 

.9 

2.0 

1.4 

.9 

.9 

SE 

.7 

1.4 

2.1 

1  .4 

1.7 

.6 

SSE 

.<4 

1.3 

1.7 

1.1 

.9 

.9 

S 

.  7 

.B 

1  .7 

1.7 

1.0 

.  7 

SSW 

.0 

.3 

.  3 

1.0 

1  .0 

1  .0 

sw 

.0 

.0 

.  7 

1.2 

.6 

.  7 

wsw 

.  1 

.6 

.6 

.9 

1  .2 

.9 

w 

.0 

.3 

.6 

1.4 

1  .0 

1  .3 

WNW 

.0 

.2 

.3 

.8 

.3 

.3 

NW 

.  2 

.2 

.2 

.6 

.2 

.0 

NNW 

.  1 

.3 

.5 

.8 

.4 

.  1 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

CLM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

ALL 

3.9 

1  1.2 

19.8 

24.7 

17.7 

12.3 

NOTES  : 

*  =  PERCENT  <  .05 


28-331 

34-401 

41-471 

48-551 

>=5bl 

t 

1  WIND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  SPEED 

.6 

.0 

.  1 

.0 

.  0 

7.  7 

16.3 

1.0 

.  1 

.  0 

.0 

.  0 

10.6 

1  7.3 

.2 

.c 

.  0 

.0 

.0 

7.  1 

13.5 

.2 

.1 

.  r 

.0 

.  0 

9.2 

12.3 

.2 

.4 

.r 

.  1 

.  0 

10.2 

1  3.8 

.  3 

.3 

.  n 

.0 

.  n 

6.  8 

14.4 

.3 

.4 

.  i 

.0 

.  0 

8.  7 

13.7 

.  3 

.  1 

.  0 

.0 

.0 

6.  7 

13.0 

.0 

.0 

.  c 

.0 

.  0 

6.  5 

11.8 

.  1 

.  1 

.  0 

.0 

.  0 

3.8 

17.8 

.5 

.3 

.  0 

.0 

.  n 

3.  9 

19.1 

.4 

.4 

.  1 

.0 

.  0 

5.  1 

18.5 

.5 

.4 

.0 

.1 

.  0 

5.  5 

19.7 

.  1 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.0 

16.2 

.2 

.0 

.  D 

.0 

.  0 

1.5 

12.9 

.  1 

.0 

.  0 

.0 

.  0 

2.2 

13.0 

.0 

.0 

.  n 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

•  n 

.0 

.  0 

2.6 

.0 

4.8 

2.6 

.  3 

.2 

.  0 

100. 0 

14.6 

total  no 

.  OF  OBS  : 

1049 

1 


SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 
CLASS:  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  6 3  59N  LONG.  :  22  3SW  ElEV.  :  171 

MONTH  :  DEC 
HOUR  :  C300  L ST 


PERCENTAGE  FRE  OUE  NC  V  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1 

SPEED  (KNOTS) 

1 

TOTAL  1 

MEAN 

16  PT.I 

1  -  3  f 

9-61 

7-10  f 

11-161 

1 7-21 1 

22-2 71 

28-331 

39-901 

91-971 

98-551 

>-  56  1 

t  1 

WIND 

DIR  .  1 

1 

l 

1 

1 

1 

l 

t 

1 

t 

1 

1 

1 

SPEED 

N 

.  3 

1.2 

1.8 

2.0 

2.2 

.  7 

.5 

.0 

.r 

.0 

.  D 

8.6 

19.1 

NNE 

.  3 

.5 

1  .  3 

2.3 

2.8 

1  .9 

.9 

.2 

.0 

.0 

.0 

10.  3 

17.7 

NE 

.? 

1.9 

1  .  3 

1.2 

1  .9 

.9 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.  0 

7.0 

13.1 

ENE 

.2 

1.0 

2.9 

2.3 

1  . 1 

.9 

.  3 

.0 

.0 

.0 

.  D 

8.  3 

13.3 

E 

.5 

1.5 

3.3 

2.7 

1.5 

.9 

.  3 

.9 

.  1 

.1 

.C 

11.3 

13.8 

ESE 

.9 

.9 

1  .  1 

1.6 

.7 

.  9 

.6 

.1 

.  0 

.0 

.0 

6.9 

19.6 

SE 

.5 

1.7 

1  .6 

2.C 

.9 

.5 

.9 

.  1 

.0 

.  1 

.  0 

7.  7 

12.8 

SSE 

.  1 

1.0 

1  .9 

1.7 

.7 

.9 

.  3 

.  1 

.0 

.0 

.  3 

5.  7 

12.9 

S 

.2 

1.5 

1.7 

1.3 

1  .2 

•  S 

.2 

.  1 

.  0 

.0 

.  D 

6.  7 

12.9 

SSU 

.2 

.9 

.9 

1.1 

.7 

.9 

.2 

.0 

.c 

.0 

.  0 

9.9 

15.0 

SW 

.C 

.1 

.5 

.9 

.9 

.7 

.5 

.2 

.0 

.0 

.  0 

3.  7 

19.1 

USW 

.0 

•  3 

.9 

1  .0 

.9 

1  .  3 

1.0 

.5 

.2 

.0 

.0 

6.  1 

20.8 

w 

.  3 

.6 

.9 

.8 

.8 

.6 

.9 

.9 

.  1 

.0 

.  0 

9.9 

19.6 

WNW 

•  2 

.2 

.3 

.7 

.3 

.1 

•  3 

.0 

.  1 

.0 

.  0 

2.  1 

16.2 

NW 

.  1 

.1 

.5 

.5 

.9 

.2 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 . 6 

19.2 

NNW 

.0 

.2 

.  7 

.7 

.5 

.  1 

.0 

.  1 

.c 

.c 

.  n 

2.2 

13.9 

VAR 

•  c 

.0 

.0 

.0 

.0 

n 

•  *j 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

CLM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.  c 

.0 

.  0 

2.  8 

.0 

ALL 

3.3 

12.7 

20.0 

22.7 

17.9 

11.7 

6.6 

2.1 

.5 

.2 

.0 

100.0 

19.6 

TOTAL  NO 

.  OF  OBS  : 

1053 

NOTES 

« 


PERCENT  <  .OS 


1 


SURFACE  HINDS 


016201  :  KEFlAVIK,  ICELANO 
PERIOD  OF  RECORO  :  1949-1987 
CLASS  ALL  HEATHER 
CON  0 IT  ION  :  NONE  SPEc  IFIEO 


LAT.  :  fe  3  5  9  N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

MONTH  :  DEC 
HOUP  :  C600  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(PROM  HOUPLY  OBSERVATIONS) 


1 

SPEED  (KNOTS) 

1 

total  1 

MEAN 

16  PT  .  | 

1  -  31 

4-6| 

7-10  1 

11-161 

17-21 1 

22-27 | 

28-33 | 

34-401 

41-471 

48-551 

>-  5  6  1 

X  1 

WIND 

DIR.  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SPEED 

N 

.  E 

.8 

.9 

1.8 

.9 

1  .5 

.  3 

.  1 

.0 

.0 

•  D 

6.  7 

15.4 

NNE 

.u 

1.  1 

1  .6 

2.8 

2.5 

1  .8 

1 .0 

.  3 

.c 

.0 

.  C 

11.5 

16.8 

NE 

.? 

.  7 

1  .  5 

2.0 

1.3 

.9 

.  3 

•  U 

.  r 

.0 

.  D 

6.  9 

14.5 

ENE 

.  ? 

1.0 

2.6 

2.6 

1  .4 

.8 

.  1 

•  J 

.  r 

.0 

.  r 

a.  7 

12.8 

E 

•  * 

2.0 

3.4 

2.9 

1  .2 

.7 

.5 

.2 

.  r 

.0 

.  n 

11.1 

12.5 

ESE 

.6 

.9 

.8 

1.2 

.8 

1  .2 

.  3 

.  3 

.  r 

.  1 

.  0 

6.  1 

16.1 

SE 

.  4 

1.4 

i  ,n 

1  .4 

1  .2 

1  .0 

.  6 

.  1 

.  n 

.0 

•  0 

7.0 

1  4.4 

SSE 

.6 

1.2 

2.0 

1.2 

.5 

.  4 

.  2 

.  1 

.  0 

.0 

.  D 

6.2 

11.1 

S 

.2 

.9 

2.2 

1  .9 

.7 

.9 

.4 

•  J 

.0 

.0 

.  D 

7.0 

13.2 

ssw 

.0 

.4 

.4 

.7 

.9 

.  3 

.r 

.2 

.  l 

•  c 

.  C 

2  .  r 

17.1 

sw 

.r 

.4 

.S 

1  .0 

1  .1 

1  .  3 

.  5 

.0 

.  n 

.0 

.  c 

4.9 

1  P.  1 

WSW 

.  l 

.  3 

•  S 

1.3 

1.1 

1  .0 

.4 

.5 

.  r 

.c 

.  0 

5.2 

19.2 

w 

.  o 

.S 

.6 

1.1 

.7 

1  .2 

1.2 

.  1 

.  o 

.0 

.  D 

5.4 

19.8 

WNW 

.? 

.7 

.3 

.5 

.4 

.  4 

.  1 

.  2 

.  i 

.0 

.0 

2.6 

15.5 

NW 

.0 

.0 

.  3 

.3 

.3 

.2 

.  1 

•  «J 

.0 

.0 

.  0 

1  .  1 

16.7 

NNW 

.  l 

.  1 

.9 

1  .0 

.4 

.2 

.  D 

.0 

.  c 

.  1 

.  n 

2.7 

1  3.9 

VAR 

•  r 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  r 

.0 

.0 

.  0 

.0 

CLM 

.c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  c 

.0 

.  0 

3.9 

.0 

ALL 

3.' 

1  2.3 

19.2 

23.8 

15.3 

13.7 

5.9 

2.0 

.  2 

.2 

.  c 

mo.  o 

14.5 

TOTAL  NO 

.  OF  OB'  : 

1051 

NOTES 

* 


PERCENT  <  .OS 


1 


SURFACE  w I NDS 


016201  :  KEFlAVIK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  5 9 N  LONG.  :  22  3SW  ELEV.  :  171 

MONTH  :  DEC 
HOUR  :  0900  LST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


1 

16  PT  .  1 

1  -  31 

4-61 

ir 

7-10  1 

11-16  1 

SPEED  (KNOTS) 
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SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELFV.  :  1 

MONTH  :  DEC 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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SURFACt  WINDS 


016201  :  KEFlAvIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 

O.ASJS  J  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 
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DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


1 

SPEED  (KNOTS) 

1  total  I 

MEAN 

16  PT.I 

1  *  31 

9  "  6| 

7-10  1 

11-161 

17-211 

22-2  7  | 

28-331 

79-901 

91-971 

98-551 

>-  5  b  1  *  1 

UINO 

DIR.  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1  1 

SPEED 

N 

.  T 

.7 

.8 

2.2 

1  .2 

1.6 

.9 

.0 

.0 

.0 

.  n 

7.6 

16.7 

NNE 

.2 

.  7 

1  .8 

2.0 

1  .9 

2 . 3 

.7 

.  1 

.c 

.0 

.  0 

9.  6 

16.8 

NE 

•  9 

.8 

1 .8 

2.2 

1  .9 

1  .0 

.9 

.0 

.  D 

.0 

.  0 

7.9 

19.0 

ENE 

.  3 

1.2 

2.9 

2.7 

1.3 

1  .0 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.  0 

9.  S 

12.8 

E 

.  3 

2.3 

2.9 

2.1 

1  .3 

.7 

.9 

.  1 

.0 

.0 

.  0 

10.  0 

1  1  .9 

ESE 

.6 

1.3 

1  .9 

1.9 

1.1 

1  .U 

.2 

.5 

.  1 

.0 

.  0 

7.  7 

19.9 

SE 

.2 

l.S 

1  .5 

1.2 

.7 

.9 

.5 

.0 

.  1 

.0 

.  n 

b.  1 

12.9 

SSE 

.2 

1.9 

2.1 

1.3 

.9 

.3 

.5 

.0 

.0 

.  1 

.  0 

6.  7 

12.8 

S 

.  3 

1.3 

2.0 

1.9 

1  .1 

1  .0 

.  3 

.  1 

.  D 

.0 

.0 

7.  6 

17.5 

ssw 

.0 

.3 

.9 

1.0 

.7 

.3 

.2 

.0 

.  1 

.0 

.  r 

2.  9 

16.5 

SU 

.  1 

.3 

.9 

1.0 

.7 

.6 

.6 

.  1 

.  r 

.0 

.0 

3.6 

17.7 

wsw 

.  1 

.3 

•  7 

2.2 

.7 

1  .2 

.6 

.9 

.0 

.0 

.  D 

6.  1 

16.2 

u 

.2 

.5 

.7 

1.3 

1.3 

1  .  1 

.6 

.3 

.  r 

.0 

.0 

6.  0 

17.5 

WNW 

.  1 

.3 

.1 

.7 

.5 

.2 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

2.  1 

16.9 

NW 

.0 

.7 

.2 

.3 

.0 

.2 

.0 

.0 

n 

• 

.0 

.0 

1.3 

9.9 

NNU 

.2 

.9 

.7 

.5 

.3 

.5 

.1 

.1 

.  r 

.0 

.  0 

2.  7 

13.7 

VAR 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  c 

.0 

.n 

.0 

.0 

CLM 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  r 

.0 

.  c 

2.6 

.0 

ALL 

3.3 

1  3.9 

20 .2 

23.5 

15.1 

13.9 

5.8 

1.9 

T 

•  - 

.  1 

.0 

1PD.  0 

19.3 

TOTAL  NO 

.  OF 

OB S  : 

1C  52 

NOTES 

■* 


PERCENT  <  .OS 


1 


SURFACE  wlNOS 
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SURFACE  WINDS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 


EAT.  ;  63  59N  LONG. 


22  JSU  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  DEC 
HOUR  :  2100  L ST 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  WIND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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1  -  SURFACE  WINDS 


016201  ;  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORD  :  1949-1967 
CLASS  ;  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREOUENcY  OF  WjND 
DIRECTION  VS  SPEED 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


LAT.  :  63  5 9 N  LONG. 


22  3SU  ELEV.  : 
MONTH  :  DEC 

HOUR  :  ALL 


171  FT 


TOTAL  NO.  OF  OBS  :  8905 


NOTES  : 

*  =  PERCENT  <  . D5 
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SURFACE  W  I  NOS 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORO  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPEC  I  FI EO 


LAT.  ;  63  5  9  N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  : 

MONTH  :  ANN 

HOUR  :  ALL 
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PERCENT  <  .05 
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CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFlAVIK,  ICELAND  LAT.  :  61  S9N 

PERIOD  OF  RECORO  :  1909-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENT  A6E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


► 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>no 

>-6 

>-  5 

>  -  9 

>=  3 

>=2  1/2 

>:2 

>=1  1/2 

>:i  1/9 

>  -  1 

>:  3/9 

UNLIMIT 

29.8 

27.1 

27.3 

27.3 

27.5 

27.5 

27.5 

27.5 

2  7.5 

27.5 

27.5 

>= 

20000 

25.0 

27.3 

27.5 

27.5 

27.7 

27.  7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

>r 

18000 

25.2 

27.5 

27.7 

27.7 

27.  9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

>: 

16000 

25.3 

27.6 

27.8 

27 . 8 

28.0 

26.0 

28  .0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

>= 

19000 

25.9 

27.7 

27.9 

27.9 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

2g.O 

28.0 

>- 

12000 

25.5 

27.8 

28.0 

28.0 

28  .  1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

28 . 1 

>= 

10000 

25.7 

28.0 

28.2 

28.2 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

2  P  •  9 

28.9 

28.9 

>: 

9000 

26.5 

28  .8 

29.0 

29.0 

29.2 

29.2 

29.2 

29.2 

29.? 

29.2 

29.2 

>- 

8000 

29.1 

31  .9 

31.6 

31.6 

31  •  8 

31.8 

31  .8 

31.8 

31.8 

31.8 

3  1.8 

>- 

7000 

32.9 

35.9 

35.  5 

35.6 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

>- 

6000 

32.9 

36.1 

36.  3 

36.9 

36.6 

36.6 

36  .6 

36.6 

36  .6 

36.6 

36  .6 

>  = 

SCOO 

33.6 

36.9 

37.1 

37.2 

37.9 

37.9 

37  .9 

37.9 

37.9 

37.9 

3  7.9 

>- 

9S00 

33.8 

37.9 

37.6 

37.7 

37.  E 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.6 

37.8 

>: 

9000 

39.  3 

93.7 

93.9 

99.0 

99 . 2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

9  9.2 

>= 

3500 

92.0 

97.9 

97.7 

97.8 

98.  1 

98.1 

98 .1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

>: 

3000 

96.1 

52.9 

53.9 

53.6 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

>z 

2500 

53.7 

62.6 

63.  1 

63.6 

69 . 1 

69.2 

69  .2 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

>: 

2000 

58.9 

70.1 

71.2 

72.0 

72.6 

72.7 

72.7 

72.9 

72.9 

73.1 

73.2 

>; 

1  800 

59.8 

71  .9 

73.  1 

73.9 

79.6 

79.7 

79.7 

79.9 

79.9 

75.1 

7P.2 

>; 

1500 

62.8 

77.7 

79.9 

80.  3 

81.  3 

81.5 

81  .6 

81.7 

8  1.7 

8  1.9 

82.0 

>= 

1200 

63.9 

80.0 

82.2 

83.9 

89.6 

89.8 

85.0 

85.2 

85.2 

85.9 

85.5 

>= 

1000 

69.8 

82.0 

89.8 

86.3 

67.9 

88.  1 

88  .6 

88.9 

88.9 

89.0 

8  9.2 

>: 

900 

65.  3 

82.7 

85.8 

87 . 3 

89.  1 

89.3 

89.8 

90.2 

9r.? 

90.9 

90.6 

>: 

800 

65.3 

83.0 

86.2 

87.8 

90.  1 

90.3 

91  .0 

91.5 

9  1.5 

91.7 

92. u 

>: 

700 

65.9 

83.7 

86.9 

88 . 7 

91.3 

°1 . 5 

92.1 

92.8 

92.8 

93.1 

9  3.9 

>r 

600 

65.9 

83.8 

87.0 

88.9 

91 . 5 

91.7 

92.6 

93.3 

93.3 

9J.7 

9  9.1 

>= 

500 

65.9 

83.9 

87.2 

89 . 1 

91.8 

92.0 

93.0 

93.9 

9  3.9 

99.2 

95.0 

900 

6  5.9 

83.9 

87.9 

89.9 

92.6 

92.8 

93.8 

99.7 

99.7 

95.3 

96.1 

>: 

300 

65.9 

83.9 

87.9 

89 . 5 

92.  P 

93.0 

99  .0 

95.1 

95.2 

95.9 

96  .b 

200 

65.9 

83.9 

87.9 

89.5 

92.8 

93.1 

99.2 

95.3 

95.9 

96.3 

9  7.5 

>- 

100 

65.9 

83.9 

87.9 

89.5 

92.8 

93.1 

99  .2 

95  .3 

95.9 

96.3 

97.7 

>= 

0 

65.9 

83.9 

87.9 

89.5 

92.» 

93.1 

99  .2 

95.3 

93.9 

96.3 

97.7 

4 


I  L  I  7  V 


L  AT  •  :  63  5  9  N  LONG.  :  22  35N  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  DEC 
HOUR  :  OOOO  1ST 


ItRFENCE 
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37.9 

37.9 
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68  .2 
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56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56  .3 
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66.3 

66.3 

66.  3 

66.6 

66.6 

66  .5 
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73.2 

73.  2 
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73  .6 
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75.3 
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82  .2 

6  5.2 

85.6 
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85.6 
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89.0 
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89  .7 
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90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.9 

91  .1 
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9  1  .6 

91.7 
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92.0 

92.3 

92.6 

92  .6 

92  .6 

9  2.8 

93.1 

9  3.6 

9  3.6 

93.8 

93.9 

96  .0 

96  .0 

93.3 

93.7 

96.1 

96.  1 

96 .5 

96.6 

96  .8 

96  .8 

9  '  .9 

96.2 

95.0 

95.0 

95.6 

95.7 

95  .9 

95  .9 

96.7 

95.3 

96.1 

96.  1 

96.7 

96  .8 

97  .0 

97.0 

9  5.2 

95.9 

96.6 

96.6 

97.6 

97.6 

97  .8 

97.6 

9'  .6 

96.3 

97.5 

97.5 

98.5 

98.7 

98  .9 

99 .0 

98.6 

96.3 

97.7 

97.7 

98.7 

98.8 

99  .6 

99.5 

9  r  .6 

96.3 

97.7 

97.  7 

98.7 

98.8 

99  .5 
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NO.  OF 

OPS  : 
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CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  S9N  LONG. 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  s  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MIlESI 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  -  4 

>  =  3 

>:2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/  F 

UNLIMIT 

24.5 

27.6 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

28.0 

28. 0 

>=20000 

24.7 

27.8 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

28  .0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.1 

28.  1 

>=1 8000 

25.0 

28.0 

28 . 1 

28.  1 

28 . 1 

28.1 

28.3 

28.3 

28.3 

28.3 

28.4 

28.4 

>=16000 

25.1 

28.1 

28.2 

28.2 

28 . 2 

28.2 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.5 

28.4 

>=14000 

25.1 

28.1 

28.2 

28.2 

28 . 2 

28.2 

28  .4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.6 

28.  5 

>=1 2000 

25.  1 

28.1 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.4 

28.4 

2  8  .4 

28 .4 

28.5 

28.5 

>=10000 

25.2 

28.2 

28.  3 

28 . 3 

28.3 

28.3 

28.5 

28.5 

28.6 

28.5 

28.6 

?6. 6 

>=  9  ODD 

25.^ 

28.7 

28.8 

28.8 

28. 8 

28.8 

29.0 

29.0 

29.0 

29.0 

29.1 

29.  1 

>=  8000 

27.8 

30.9 

3  1 . 0 

31.0 

31.0 

31.0 

31  .2 

31.2 

3  1.2 

31.2 

3  1.3 

31.3 

>=  7000 

31.3 

34.9 

35.0 

35.1 

35.1 

35.1 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.4 

35.4 

>=  6000 

31.5 

35.1 

35.2 

35.3 

35. 3 

35.3 

35.4 

35.4 

35 . 4 

35.4 

35.6 

35.  5 

>=  5000 

32.6 

36.1 

36.2 

36 . 3 

36 . 3 

36.3 

36  .5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.6 

3  6*6 

>=  4500 

32.8 

36.6 

36.7 

36.8 

36.8 

36.8 

37 .0 

37.0 

37. D 

37.0 

37.1 

37.  1 

>=  4000 

38.0 

43.1 

43.3 

43.4 

43 . 4 

43.4 

4  3.6 

43.6 

43.6 

43.6 

4  3.7 

4  3.7 

>=  3500 

4  1.1 

46.9 

47.2 

47.3 

47.3 

47.3 

47.5 

47.6 

4  7.6 

47.6 

4  7.6 

4  7.6 

>=  3000 

47.0 

53.5 

53.9 

54  .  1 

54.2 

54.2 

54  .4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.6 

54.6 

>=  2500 

53. S 

61.8 

62.4 

62.6 

62.9 

6  3  .  J 

b3 .2 

63.4 

63.4 

63.4 

6  3.6 

6  3.6 

>=  2000 

59.5 

70.7 

71.8 

72.0 

72.4 

72.5 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.4 

7  3.4 

>=  1800 

60.5 

72.2 

73.3 

73.7 

74.2 

74 . 3 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.  1 

>=  1500 

62.8 

76.8 

78.4 

79.0 

79.6 

79.7 

80.5 

80.7 

80.7 

80.8 

8  1  .0 

3  1  .  C 

>=  1200 

64.3 

79.6 

81.4 

82 . 0 

82.8 

83.3 

84  .0 

84.  1 

84.1 

84  .  3 

84.5 

84.6 

>=  1000 

64.7 

81.2 

83.5 

84  .  b 

85.8 

86.  J 

87.1 

87.3 

87.3 

87.6 

87.8 

87.9 

>=  900 

64.9 

8  1.6 

83.9 

85  .  1 

86.4 

86.6 

87.7 

88.0 

88. 0 

88.3 

88.5 

8  8.6 

>=  800 

64.9 

81.7 

84.2 

es.b 

87.2 

87.4 

88  .6 

88.9 

86.9 

89.4 

89.6 

89.7 

>=  700 

65.0 

82.0 

84 . 5 

86 . 2 

88 . 2 

88.4 

89.7 

90.2 

90.2 

90.9 

9  1  .2 

9  1.3 

>=  600 

65.2 

82.4 

85.0 

86 . 8 

88 . 9 

89.0 

90.6 

"l  .3 

91.3 

92. C 

92.3 

92.4 

>=  500 

65. 3 

82.5 

85.  1 

87.1 

89. 3 

89.6 

91  .5 

92.2 

92.2 

93.3 

93.6 

9  3.7 

>=  400 

b  5  •  3 

82.5 

85.3 

87.5 

90.0 

90.4 

92.4 

93.2 

9  3.3 

94.6 

95.0 

95.  1 

>=  300 

65.3 

82.5 

85.  3 

87.5 

90.4 

90.8 

93.0 

93.9 

94.0 

95.6 

96  .0 

96.1 

>=  200 

65.3 

82.5 

85.3 

87.5 

90.4 

90.  8 

93.3 

94.2 

94.3 

96.2 

9  6.7 

9  7.0 

>=  100 

65. 3 

82.5 

85.3 

87.5 

90.4 

90.  8 

93  .3 

94 .2 

9  4.3 

96 . 3 

96.8 

9  7.  1 

>=  0 

65.3 

82.5 

85.3 

87.5 

90.4 

90.8 

93.3 

94.2 

94.3 

96 . 3 

96.8 

97.  1 

.  :  63  59N  LONG.  :  22  35u  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  DEC 

i  HOUR  :  0300  L  ST 


1 

>:  3/4 

>-5/  8 

5-1/2 

5:5/16 

5: 1  /4 

5=0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28  .0 

28  .0 

28.1 

28.1 

28.1 

28 . 1 

2e.l 

23.1 

7 

28  .4 

28.4 

28.4 

26.4 

28  .4 

28  .4 

f* 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28  .5 

28 .5 

b 

28.5 

28.  5 

28.5 

28.5 

28  .5 

28  .5 

<4 

2  P  .  5 

28.  5 

28.5 

28.5 

28  .5 

28 .5 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28  .6 

28  .6 

kl 

29.1 

29.  1 

29.1 

29.1 

29  .1 

29.1 

i* 

3  1.3 

3  1.3 

31.3 

31.3 

31  .3 

31  .3 

: 

35.4 

35.4 

35.4 

35.4 

35  .4 

35  .4 

4 

35.5 

35.  5 

35.5 

35.  S 

35  .5 

35  .5 

P 

36.6 

3  6*6 

36.6 

36.6 

36  .6 

36  .6 

'• 

37.1 

37.  1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

L 

43.7 

4  3.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

t 

4  7.6 

47.  6 

47.6 

47.6 

47.6 

47  .6 

i> 

54.6 

58.6 

54.7 

54.7 

54  .7 

54 .7 

4 

63.6 

63.6 

63.8 

63.8 

63  .8 

63.8 

7  3.4 

73.  4 

73.6 

73.6 

73  .6 

7j.6 

<7 

75.1 

75.  1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

8  1.0 

91.0 

61  .2 

81.2 

81  .2 

81  .2 

o  4 .5 

84.6 

84 .9 

84.9 

84  .9 

84  .9 

87.8 

87.9 

88.3 

88.3 

88  .3 

86 .3 

88.5 

88.6 

89.0 

89.0 

89  .0 

89  .0 

*4 

8  9.6 

89.7 

90.2 

90.2 

90  .? 

90  .2 

9  1  .2 

91.3 

91.7 

91.7 

91.7 

91  .7 

L 

92.3 

92.4 

93.0 

93.0 

93  .0 

93  .0 

j 

97.6 

9  3.7 

94.3 

94.3 

94  .3 

94 .3 

l 

95.0 

95.  1 

96.0 

96.0 

96  .2 

96  .2 

t 

96.0 

96.  1 

97.0 

97.0 

97  .3 

97.3 

L 

9  6.7 

9  7.0 

98.1 

98.3 

98  .8 

98  .9 

J 

96.8 

97.  1 

98.2 

98.6 

99  .5 

99  .6 

' 

96.8 

97.  1 

98.2 

98.6 

99  .6 

100  .0 

TOTAL 

NO.  OF 

OPS  : 

1041 

2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICE  LA  NO  LAT.  :  63  59n  LONG.  :  22 

PERIOD  OF  RECORD  :  19*9-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
IFROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>r  * 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/* 

>  =  1 

>=  3/* 

>=5/  8 

>=1/2 

UNLIMIT 

25.8 

28.6 

28.6 

28 . 7 

28.8 

28.8 

28  .8 

28.8 

28.8 

28.8 

28  .8 

28.8 

28.8 

>=20000 

25.9 

28.7 

28.7 

28 . 8 

28.9 

28.9 

28  .9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

28.9 

>=1 8000 

26.3 

29 .1 

29.  1 

29.2 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

>=16000 

26.3 

29.1 

29.  1 

29.2 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

>=1*000 

26.3 

29.1 

29.  1 

29.2 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.  3 

29.3 

>=12000 

26.* 

29.2 

29.2 

29 . 3 

29.* 

29.* 

29  .* 

29.* 

29.* 

29  .* 

29  .* 

29.  * 

29.* 

>=10000 

26.9 

29.7 

29.7 

29.8 

29 . 9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

>=  9000 

27.* 

30.1 

30.  1 

30.2 

30. 3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.  3 

30.3 

>=  8000 

29.1 

32.2 

32.2 

32.2 

32. 3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.3 

32.  3 

32.3 

>=  7000 

32.2 

35.3 

35.3 

35.* 

35.5 

35.5 

35  .5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

>=  6000 

32.9 

36.1 

36.  1 

36.2 

36. 3 

36.3 

36  .3 

36.3 

36.3 

36 .3 

36.3 

36.3 

36.3 

>=  5000 

33.9 

37.0 

37.0 

37.1 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

>=  *500 

3*. 5 

38 .1 

38.1 

38.2 

38. 3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.  3 

38.3 

>=  *000 

39.1 

*3.5 

*3.6 

*3.7 

*3.9 

*3.9 

*3.9 

*3.9 

*3.9 

*3.9 

*3.9 

*3.9 

*3.9 

>=  3500 

*  1.5 

*6.6 

*6.7 

*7.0 

*7.2 

*7.2 

*7.2 

*7.2 

*7.2 

*7.2 

*7.2 

*7.2 

*7.2 

>=  3000 

*8.3 

5*  .9 

55.0 

55.* 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

>=  2500 

53.9 

61.8 

62.* 

62.9 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.  3 

63.3 

>=  2000 

59.6 

70.* 

71.7 

72.2 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

73.  C 

73  .0 

>=  1800 

60.9 

72.3 

73.8 

7*.* 

7*  .  8 

7*. 9 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

>=  1500 

63.3 

76.7 

78.9 

79.7 

80.6 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

61.2 

>=  1200 

6*.  3 

79.6 

82.3 

83.* 

8*.  8 

85.  1 

85  .6 

85.7 

65.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

>=  1000 

65.  1 

81  .* 

8*. 9 

86.2 

88 . 2 

88.  S 

89.* 

89.5 

89.6 

89.6 

89.8 

89.9 

90.0 

>=  900 

65.3 

81.7 

85.3 

86.6 

88.6 

88.9 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.2 

90.3 

>=  800 

65.3 

82.* 

86.  1 

87.8 

90.0 

90.2 

91  .3 

91  .* 

9  1.5 

91.5 

91.7 

9  1.8 

91 .9 

>=  700 

65.3 

82.7 

86.5 

88.  3 

90.7 

91.1 

92.2 

92.3 

92.* 

92.5 

92.8 

92.9 

93.0 

>=  600 

65.* 

83.2 

87.  1 

88.9 

91 . 3 

91 .8 

93.1 

93.2 

93.3 

93.* 

93.7 

93.8 

93.9 

>=  500 

65.* 

83.3 

87.3 

89. 1 

91.7 

92.2 

93  .9 

9  *  .  0 

9*.  1 

9*  .2 

9*. 6 

9*.  7 

95.1 

>=  *00 

65.* 

83.3 

87.3 

89.2 

92.0 

92.* 

9*  .* 

9*.* 

9*. 6 

9*.  7 

95.3 

95.  * 

96.0 

>=  300 

65.* 

83.3 

87.3 

89.3 

92.  2 

92.7 

9*  .6 

9*  .9 

95.1 

95.7 

96.* 

96.  5 

97.2 

>=  200 

65.* 

83.3 

87.3 

89 . 3 

92.2 

92.7 

9*  .6 

95.0 

95.2 

96  .0 

96.8 

96.  9 

98.1 

>=  100 

65.* 

83.3 

87.3 

89.3 

92.2 

92.7 

9*  .6 

95.0 

95.2 

96.0 

96.8 

96.  9 

98.1 

>=  0 

65.* 

83.* 

87.* 

89  .* 

92.  3 

92.8 

9*  .7 

95.1 

95.3 

96 . 1 

97.0 

97.  1 

98.3 

TOTAL 


-AT. 


>  =  1 

:8.8 
?8 .9 
?9.3 
’9.3 

79.3 
?  9  .4 
’9.9 
3D. 3 

32.3 

35.5 
3fc  .3 
37.2 
3  0 . 3 
*3.9 
*7.2 

55.7 
>3.3 
72.9 
75.1 
3  1.1 
*5.8 

39.6 
>0.0 
>1.5 
>2.5 
>3.4 
'  4  .2 

4.7 

5.7 
6  .0 
&  .0 
fc  .1 


:  63  59n  LONG.  :  22 


>=  3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

28.8 

28.8 

28.8 

28.9 

28.9 

28.9 

29.3 

29.  3 

29.3 

29.3 

29.  3 

29.3 

29.3 

29.  3 

29.3 

29.4 

29.4 

29.4 

29.9 

29.9 

29.9 

30.3 

30.  3 

30.3 

32.3 

32.  3 

32.3 

35.5 

35.5 

35.5 

36.3 

3b.  3 

36.3 

37.2 

37.2 

37.2 

38.3 

38.  3 

38.3 

4  3.9 

4  3.9 

43.9 

47.2 

47.2 

47.2 

55.7 

55.7 

55.7 

6  3.3 

63.  3 

63.3 

72.9 

73.  C 

73.0 

75.1 

75.  2 

75.2 

8  1.1 

81.2 

81.2 

85.8 

85.9 

85.9 

89.8 

89.9 

90.0 

90.1 

90.2 

90.3 

91.7 

91.8 

91.9 

92.8 

92.9 

93.0 

93.7 

93.  8 

93.9 

94.6 

94.  7 

95.1 

95.3 

95.4 

96.0 

96.4 

96.  5 

97.2 

96.8 

96.  9 

98.1 

96.8 

96.9 

98.1 

97.0 

97.  1 

98.3 

TOTAL 


35  y  ELEV.  :  171  FT 

HONTh  :  OEC 
HOUR  :  0600  lST 


=  5/16 

>=1/4 

>=0 

28.8 

28  .8 

28  .9 

28.9 

28  .9 

29.0 

29.3 

29.3 

29  .4 

29.3 

29.3 

29  .4 

29.3 

29  .3 

29  .4 

29.4 

29  .4 

29.5 

29.9 

29  .9 

30.0 

30.3 

30  .3 

30  .4 

32.3 

32.3 

32.4 

35.5 

35  .5 

35  .6 

36.3 

36  .3 

36  .4 

37.2 

37.2 

37.3 

38.3 

38  .3 

3e  .4 

43.9 

43  .9 

44  .0 

47.2 

47  .2 

47.3 

55.7 

55  .7 

55.8 

63.3 

63.3 

63  .4 

73.0 

73.0 

73.1 

75.2 

75  .2 

75  .3 

81.2 

8  1  .2 

81  .3 

85.9 

85  .9 

86 .0 

90.0 

90  .0 

90  .0 

90.3 

90  .3 

90.4 

92.0 

92  .0 

92 .1 

93.1 

93.1 

93.2 

94.0 

94  .0 

94 . 1 

95.2 

95  .4 

95  .5 

96.1 

96  .4 

96.5 

97.4 

97  .9 

98  .0 

98.4 

98  .9 

99 .1 

98.5 

99  .0 

99  .4 

98.8 

99  .4 

100  .0 

>.  OF 

OPS  : 

1045 

2 


FILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  :  63  S9N  LONG.  :  22  35 

PERIOD  OF  RECORO  :  1949-1987 

CLASS  :  ALL  WEATHER 

CONDI f ION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


ceiling 

>  =  10 

>  =  6 

7=5 

>=  3 

>  =2  1/2 

>-2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>-3/4 

>=5/8 

>  =  1/2 

UNLIMIT 

19.6 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22 .5 

22.5 

22.5 

22.5 

22  .5 

22. 

5 

22.5 

2 

>=2  0000 

20.2 

23.1 

23.  1 

23. 1 

23.1 

23.1 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

2  3. 

2 

23.2 

2 

>=18000 

20.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

2  3. 

5 

23.5 

2 

>=16000 

20.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.5 

23.5 

23.5 

23.5 

2  3.5 

2  3. 

5 

23.5 

2 

>=14000 

20.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.5 

23.5 

2  3.5 

23.5 

23.5 

2  3. 

5 

23.5 

2  . 

>=12000 

20.  8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.8 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

2  3.9 

2  3. 

9 

23.9 

2: 

>=10000 

21.6 

24.7 

24.7 

24 . 7 

24 . 7 

24.7 

24.8 

24.8 

24.8 

24.8 

24  .8 

24. 

8 

24.8 

2‘ 

>=  9000 

22.6 

25.7 

25.7 

25 . 7 

25 . 7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25.7 

25. 

7 

25.7 

*>  ( 
/  - 

>=  8000 

25.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.4 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28. 

5 

28.5 

2< 

>=  7000 

29.4 

33.3 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33. 

5 

33.5 

3. 

>=  6000 

30.2 

34.2 

34.  3 

34.3 

34. 3 

34.3 

34  .4 

34.4 

34.4 

34  .4 

34.4 

34. 

4 

34  .4 

3 1 

>=  5000 

31.7 

35.9 

36.0 

36.0 

36  .  1 

36.  1 

36  .2 

36.2 

36.2 

36.2 

36.2 

36. 

2 

36.2 

3  < 

>=  4500 

32.3 

36.5 

36.  6 

36.6 

36. 7 

36.7 

36  .8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36. 

8 

36.8 

3 1 

>=  4  000 

37.3 

42.9 

43.0 

43.2 

43.3 

43.3 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

4  3. 

5 

43.5 

4 ; 

>=  3500 

39.8 

46.1 

46.2 

46.4 

46.5 

46.5 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

4  6.7 

46. 

7 

46.7 

4t 

>=  3000 

44.6 

52.0 

52.3 

52.5 

52.6 

52.6 

52  .9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52. 

9 

52.9 

5. 

>=  2500 

50.7 

61.0 

61.8 

62.2 

62.4 

62.5 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62. 

9 

62.9 

6. 

>=  2000 

56.3 

70.3 

71.6 

72.2 

72.  S 

72.6 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73. 

2 

73.3 

7  . 

>=  1800 

56.9 

71.6 

T3.0 

73.7 

74 . 0 

74.1 

74  .5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.7 

74. 

7 

74.8 

7i 

>=  1500 

60.3 

77.4 

79.4 

80.6 

81.2 

81.3 

81  .9 

82.0 

82.0 

82.1 

82.2 

82. 

3 

82.4 

8. 

>=  1200 

61.0 

79.7 

82.2 

83.7 

84  .  3 

84.4 

85  .0 

85.1 

85.1 

85.2 

85.3 

85. 

4 

85.6 

8  1 

>:  1000 

61.4 

81.3 

84.0 

85.8 

86.  P 

87.0 

87.6 

87.8 

87.8 

87.9 

88.0 

88. 

1 

88.3 

8S 

>=  900 

61.4 

81.4 

84.5 

86 . 3 

87.4 

87.6 

88  .2 

88.5 

88.6 

88.9 

89.1 

89. 

2 

89.4 

8‘ 

>=  800 

61.8 

82.1 

85.6 

87.8 

88 . 9 

89.  1 

90.0 

90.5 

90.5 

91  .0 

91.3 

9  1  . 

4 

91 .7 

9  ! 

>=  700 

61.9 

82.4 

85.9 

88 . 3 

89.8 

90.  J 

90 .8 

91.4 

91  .5 

92.2 

92.5 

92. 

6 

92.9 

9  * 

>=  600 

61.9 

82.4 

86.0 

88 . 4 

90*  0 

90.2 

91.1 

91.8 

9  1.9 

92.6 

9  3.0 

93. 

1 

93.3 

9  . 

>=  500 

6  1.9 

82.5 

86.2 

88.8 

90.5 

90.9 

91.9 

92.7 

92.8 

93.4 

93.9 

94. 

1 

94.4 

1, 1 

>:  400 

62.0 

82.6 

86.6 

89.2 

90  .  Q 

91.3 

92.7 

93.7 

93.8 

94.5 

95.1 

95. 

3 

5.8 

91 

>=  300 

62.0 

82.6 

86.6 

89.3 

91.2 

91.7 

93.3 

94.4 

94.5 

95.3 

96.0 

96. 

2 

96.7 

9( 

>=  200 

62.0 

82.6 

86.6 

89 . 3 

91.  2 

91.7 

93.4 

94.5 

9  u  .  7 

95.7 

96  .4 

96. 

6 

97.3 

9 ; 

>=  100 

62.  0 

82.6 

86.6 

89.3 

91.2 

91.7 

93.4 

94.5 

94.7 

95.7 

96.4 

9  6. 

6 

97.5 

>=  0 

62.  0 

82.6 

86.6 

89. 3 

91 . 2 

91.7 

93  .4 

94.5 

94.7 

95.7 

96.4 

96. 

6 

97.5 

9fc 

TOTAL  NO 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  : 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  LEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
{FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  > 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>=10 

>  =  6 

>=S 

>  =  4 

>=3 

>=21/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=11/4 

>=i 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  1 

UNLIMIT 

15.5 

18.1 

18.  1 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.? 

18.2 

18 

>=20000 

1  fc.  7 

19.4 

19.4 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

1  9.  5 

19 

>=18000 

18.6 

21.3 

21.3 

21.4 

21.4 

21.4 

21  .4 

21.4 

21  .4 

21  .4 

21.4 

21.4 

21 

>=16000 

19.0 

21.7 

21.7 

21 . 8 

21  .8 

21.8 

21.8 

21.8 

21.8 

21  .8 

2  1  .8 

21.8 

21 

>=19000 

19.1 

21.8 

21.8 

21.9 

21.9 

21.9 

2  1  .9 

21.9 

21.9 

21  .9 

21.9 

2  1 .9 

21 

>=12000 

19.6 

22.3 

22.  3 

22.4 

22.4 

22.4 

22  .4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22 

>=10000 

20.2 

23.0 

23.0 

23. 1 

23. 1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23.1 

23 

>=  9000 

2D. 9 

23.2 

23.2 

23.  3 

23.  3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

23.3 

2  3.3 

23.  3 

23 

>=  8000 

23.9 

26.4 

26.4 

26.5 

26*5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.  5 

26 

>=  7000 

27.6 

32.0 

32.  1 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32, 

>=  6000 

28.3 

33.0 

33.  1 

3  3.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.? 

33.2 

33.2 

33.2 

33, 

>=  5000 

29.0 

33.8 

33.9 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34. 0 

34, 

>=  9500 

29.3 

34.2 

34.3 

34.4 

34 .4 

34.4 

34  .4 

34.4 

34.4 

34  .4 

34.4 

34.4 

34, 

>=  9000 

33.8 

40.1 

40.3 

40.4 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40. 

>=  3500 

37.0 

43.7 

44. 1 

44 . 2 

44 . 3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44  . 

>=  3000 

92.2 

50.2 

50.  7 

50.8 

50.9 

50.9 

5D  .9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50. 

>=  2500 

98.  1 

58.4 

59.5 

59.7 

59.8 

59.8 

60 .0 

60.0 

6C.D 

60.0 

6  0.0 

60.  0 

60. 

>=  2000 

59.5 

68.4 

70.  3 

71.0 

71.2 

71.3 

71  .7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71. 

>=  1800 

55.2 

70.0 

71.8 

72.5 

73.0 

73.  1 

73.6 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73. 

>=  1500 

57.5 

75.1 

77.2 

78.3 

79.3 

79.4 

80.0 

80.0 

80.0 

80.3 

80.4 

80.4 

80. 

>=  1200 

58.5 

77.7 

80.2 

81.4 

82.7 

82.9 

83.7 

83.7 

83.7 

84.1 

84.2 

84.2 

84  . 

>=  1000 

59.  1 

79.9 

82.7 

84.1 

86. 1 

86.3 

87.4 

87.4 

87.6 

88.1 

88.3 

88.3 

88. 

>=  90  0 

59.2 

80.4 

83.2 

84.6 

86.7 

87.0 

88  .2 

88.2 

88.4 

89.0 

89.2 

89.  2 

89. 

>=  800 

59.4 

80.9 

83.9 

85.4 

88.3 

88.7 

90.0 

90.0 

90.2 

90.9 

9  1  .2 

91.2 

91  . 

>=  700 

59.9 

81.1 

84.  1 

85-7 

88.8 

89.  1 

9D.5 

90.5 

90.8 

91  .5 

92.0 

92.0 

92. 

>=  600 

59.4 

81.2 

84.2 

85.9 

89.2 

89.6 

91  .3 

91.4 

91.7 

92.5 

93.0 

93.0 

93. 

>=  500 

59.4 

81.3 

84.  3 

86.2 

89.5 

90.0 

92.1 

92.3 

9?. 7 

93.6 

94.2 

94.4 

95. 

>=  900 

59.4 

81.3 

84.3 

86.3 

90.0 

90.5 

92  .8 

93.1 

93.5 

94.5 

95.3 

9  5.  6 

96. 

>=  300 

59.4 

81.3 

84. 3 

J- 

• 

>£> 

00 

90.2 

90.7 

93.0 

93.3 

9  3.6 

94.9 

95.8 

96.2 

97. 

>=  200 

59.4 

81.3 

84 . 3 

86.4 

90. 2 

90.7 

93  .D 

93.3 

93.6 

94.9 

95.9 

96.  3 

97. 

>=  100 

59.4 

81.3 

84.  3 

86.4 

90.2 

90.7 

93.0 

93.3 

93.6 

94.9 

95.9 

96.  3 

97, 

>=  0 

59.4 

81.3 

84. 3 

86.4 

90.  2 

90.  7 

93.0 

93.3 

9  3.6 

94.9 

95.9 

96.3 

97. 

TOT/ 


f 


6  3  59N 


LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  DEC 
HOUR  :  1200  L  ST 


>tT, Pf  5:5TB  5:1/2  >:5/I6  «I/4  5rO 


18.? 

19.5 

21.9 

21.6 

21.9 

22.9 

23.1 
23.3 

26.5 

32.2 
3  3.2 
39.0 

39.9 

90.5 

99.3 

50.9 
bO.O 
7  1.7 

73.7 

80.9 

89.2 

88.3 

69.2 

91.2 
92.0 
93.0 

99.2 

95.3 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 


18.2 
19.  5 

21.9 

21.8 

21.9 

22.  9 

23.1 

23.  3 
26.  5 

32.2 
3  5.  2 
39.0 
39.  9 
90.  5 

99.3 

50.9 

60.  C 

71.7 

73.7 
80.  9 

89.2 
88.  3 

89.2 

91.2 
92.0 
93.0 

99.9 

95.6 
96.  2 
96.  3 
96.  3 
96.  3 


15. 2 

19.5 

21.9 

21.8 

21.9 

22.9 

23.1 

23.3 

26.5 

32.2 

33.2 

39.0 

39.9 

90.5 

99.3 

50.9 

60.0 

71.8 

73.8 

80.6 

89.7 

88.8 

69.7 

91.7 

92.5 

93.5 

95.3 

96.6 

92.5 

97.8 

97.8 

97.8 


18.2 

19.5 

21.9 

21.8 

21.9 

22.9 

23.1 

23.3 

26.5 

32.2 
3  3.2 
39.0 

39.9 

90.5 

99.3 

50.9 

60.0 

71.8 

73.8 

80.7 

89.8 

88.9 

89.8 
91  .8 

92.6 

93.6 

95.5 

96.8 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 


18  .2 
19  .5 

21  .9 

21  .8 

21.9 

22  .9 

23.1 

23.3 

26.5 
3Z  .2 

33.2 
39  .0 
39  .9 

90.5 
99  .3 

50.9 
60  .0 
71  .9 
7  3  .9 

80.8 

89.8 
89  .0 

89.9 
91  .9 

92.8 

93.8 
95  .8 

97  .2 

98  .1 
98  .5 
98  .7 
98  .8 


18.2 

19.5 

21  .9 

21  .8 

21.9 

22  .9 

23.1 
23*3 

26.5 
32  .2 

33.2 
39  .0 
39  .9 
90  .5 

99 .3 

50.9 
60.0 
71  .9 

73.9 
80  .8 

89  .8 

89.1 

90  .0 
92.0 
93.0 

99 .1 

96 .1 

97.5 

98.9 

98  .9 

99  .3 

100.0 


TOTAL  NO.  OF  OBS  :  1023 


2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  : 

PERIOD  OF  RECORO  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  ;  NONE  SPECIFIED 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
IFROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CE I L  I  N  G 

>=10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  6 

>=  3 

>=2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/6 

>  =  1 

>=3/6 

>=5/8 

>  =  ] 

UNLIMIT 

15.0 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

17.6 

17.  6 

1 

>=2  0000 

15.5 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

18.2 

11 

>=18000 

16.6 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.5 

19.  5 

1< 

>=16000 

16.7 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19*8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

19.8 

1« 

~  >=T*rC0D 

IT.  a 

20.1 

20.  1 

20.1 

20.1 

"  20.1 

20.1 

20.  1 

20.1 

TO.’  1 

TT5.T 

2  0.7 

21 

>=12000 

17.6 

20.5 

20.5 

20.5 

20.5 

20.5 

20.5 

2Q.5 

20.5 

20.5 

20.5 

20.5 

21 

>=10000 

18.9 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22.0 

22. C 

2: 

>=  9000 

19.2 

22.3 

22.  3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.3 

22.  3 

2\ 

>=  8000 

21.6 

25.1 

25.  1 

25.1 

25.2 

2  5.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

2! 

>=  7000 

26.0 

30.2 

30.2 

30.2 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

3  o«  3 

31 

>=  6000 

26.7 

3 1 . 2 

31.2 

31.2 

31.3 

31.3 

31.3 

31.3 

31 . 3 

31.3 

31.3 

31.3 

3 

>=  5000 

27.9 

32.6 

32.  7 

32.7 

32. 8 

32.8 

32.8 

32.8 

32.8 

32  .8 

32.8 

32.8 

3; 

>=  6  500 

28.2 

33.0 

33.  1 

33.1 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

33.2 

3: 

>=  6000 

32.7 

38.6 

38.  7 

38.8 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

3' 

>=  3500 

36.0 

62.8 

63.0 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

6  3.3 

6  3.6 

6: 

>=  3000 

60.9 

69.1 

69.5 

69.6 

69.8 

69.8 

69  .8 

i)9.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

51 

>=  2500 

66.2 

56.7 

57.6 

57.7 

58.2 

58.2 

58  .2 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

58.6 

51 

>=  2000 

50.3 

65.0 

66.6 

67.1 

67.8 

67.9 

68  .0 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.3 

61 

>=  1800 

51.6 

66-7 

68.2 

68.9 

69.6 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

70.1 

70.2 

70.  3 

71 

>=  1500 

56.8 

73.6 

75.6 

76.7 

77.  7 

77.9 

78.2 

78.3 

78.6 

78.7 

78.9 

79.0 

V 

>=  1200 

55.7 

75.9 

78.5 

80.1 

81.2 

81.5 

81  .8 

82.1 

82.2 

82.6 

82.8 

82.9 

e: 

>=  1000 

56.6 

79.0 

81.9 

83.9 

85.9 

86.2 

86  .7 

87.0 

87.2 

87.9 

88.1 

88.  2 

81 

>=  900 

56.7 

79.2 

82.  3 

86 . 3 

86.6 

86.6 

87.3 

87.7 

87.9 

86.6 

8  8  .8 

88.^ 

8' 

>=  800 

57.0 

80.0 

83.2 

85.6 

87.8 

88.2 

89.1 

89.6 

89.8 

90.6 

90.8 

90.9 

9: 

>=  700 

57.0 

80.1 

83.6 

85.7 

88.5 

89.0 

89.9 

90.7 

91.0 

91.8 

92.0 

92.  1 

9; 

>=  600 

57.0 

80.2 

83.6 

85.9 

88.8 

89.6 

90.5 

91.5 

9  1.8 

92.6 

92.8 

92.9 

9: 

>=  50  o 

57.0 

80-3 

83.7 

86 . 1 

89. 1 

89.6 

90  .9 

91.9 

92.3 

93.6 

9  3.6 

93.  8 

9' 

>=  600 

57.0 

80.3 

83.7 

86.3 

89.3 

89.8 

91.2 

92.6 

93.0 

96  .6 

96.7 

95.0 

9! 

>=  300 

57.0 

80.3 

8  3.7 

86.3 

89.6 

90.3 

91  .7 

92.8 

93.5 

95.1 

95.8 

96.2 

9' 

>=  200 

57.0 

80.3 

83.7 

86.3 

89.6 

90.0 

91.7 

92.8 

93.5 

95.1 

96.0 

96.  5 

91 

>T  100 

57.0 

80.3 

83.7 

86.3 

89.6 

90.0 

91.7 

92.8 

93.5 

95.1 

96.0 

96.5 

91 

>=  0 

57.0 

80.3 

83.7 

86 . 3 

89.6 

90.0 

91.7 

92.8 

93.5 

95.1 

96.0 

96.  5 

91 

TO' 


63  S9N  LONG.  :  22  35W  E LEV.  :  171  FT 

MONTH  :  DEC 
HOUR  :  1500  L ST 


>=3/4 

>:f/8 

7=772 

y=r/T6 

7=1/4 

y=o 

17.6 

17.  6 

17.7 

17.7 

17.7 

17.7 

18.2 

18.  2 

18.3 

18.3 

18  .3 

18 .3 

19.5 

1  9.  5 

19.6 

19.6 

19  .6 

19.6 

19.8 

19.8 

19.9 

19.9 

19  .9 

19  .9 

20. T 

2077“ 

“2IT.2 

“2U.2 

20.2“ 

—  70  .2 

20. S 

20.  5 

20.6 

20.6 

20.6 

20.6 

22.0 

22.  C 

22.1 

22.1 

22.1 

72 .1 

22.3 

22.3 

22.4 

22.4 

22  -4 

22  .4 

25.2 

25.  2 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

30.3 

3  o«  3 

30.4 

30.4 

30  .4 

30.4 

31.3 

31.3 

31.4 

31.4 

31  .4 

31  .4 

32.8 

32.  8 

32.9 

32.9 

32.9 

32.9 

33.2 

33.2 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

39.0 

39.0 

39.1 

39.1 

39.1 

39.1 

4  3.3 

4  3.4 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

49.8 

49.9 

50.0 

50.0 

50  .0 

50  .0 

58.3 

58.4 

58.5 

5*.  5 

58.5 

58.5 

68.2 

68.3 

68  •  5 

68.5 

68  .5 

68.5 

70.2 

70.  3 

70.5 

70.5 

70.5 

70  .5 

78.9 

79.0 

79.2 

79.2 

79  .2 

79  .2 

82.8 

82.9 

83.3 

83.3 

83.3 

83  .3 

88.1 

88.  2 

88.6 

88.6 

88  .7 

88  .7 

88  .8 

8B.4 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

90.8 

90.  9 

91  .4 

91.4 

91  .5 

91  .5 

92.0 

92.  1 

92.5 

92.5 

92.6 

92  .7 

92.8 

92.9 

93.5 

93.5 

93.6 

93.7 

9  3.6 

93.  8 

94.7 

94.7 

94  .8 

94  .9 

94.7 

95.0 

95.8 

95.9 

96  .2 

96 .3 

97.8 

9  6.2 

97.3 

97.5 

97.8 

^7.9 

96.0 

96.5 

98.0 

98.4 

98  .6 

98  .9 

96.0 

96.5 

98.1 

98.5 

98  .9 

99  .6 

96.0 

96.  5 

98.1 

98.5 

98  .9 

100 .0 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS  : 

1037 

2  -  CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  S9N  LONG.  : 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 
CLASS  :  ALL  HEATHER 
CONDITION  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBS E R V  A T I  ON S » 


VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

V 

II 

*-» 

o 

>  =  6 

>=  5 

>r  4 

>=  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/8 

>  =  1) 

UNLIMIT 

19.2 

21.6 

21.6 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21.7 

21  . 

>=20000 

19.7 

22.0 

22.0 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.1 

22.  1 

22. 

>=18000 

20.6 

23.1 

23.  1 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.  2 

23. 

>=16000 

20.8 

23.3 

23.3 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23. 

>=14000 

21.2 

23.7 

23.7 

23.8 

23.8 

23.8 

23  .8 

23.8 

23.8 

23.8 

2  3.8 

23.  8 

23. 

>=12000 

21.4 

23.9 

23.9 

24. 0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24.0 

24  .0 

24.0 

24.0 

24. 

>=10000 

22.2 

24.8 

24.8 

24.9 

24.9 

24.9 

24  .9 

24.9 

24.9 

24.9 

24  .9 

24.9 

24. 

>=  9000 

22.7 

25.3 

25.  3 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25. 

>=  8000 

25.2 

28.1 

23.1 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28. 

>=  7000 

29.4 

33.2 

33.3 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33.4 

33. 

>=  6000 

29.8 

33.7 

33.8 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.9 

33.  9 

33. 

>=  5000 

30.  1 

34.1 

34.2 

34. 3 

34.4 

34.4 

34  .4 

34.4 

34.4 

34.4 

3*4  .*4 

34.4 

34. 

>=  4  500 

30.9 

34.9 

35.0 

35.1 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.2 

35. 

>=  4000 

34.9 

39.7 

39.8 

39.9 

40.0 

40.0 

40.0 

40.Q 

40.0 

40.0 

40.0 

40.0 

40. 

>=  3500 

37.2 

43.8 

44.0 

44 . 2 

44 . 3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44  . 

>=  3000 

41.3 

49.8 

50.  0 

50.2 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.  3 

50. 

>=  2500 

48.6 

58.9 

59.7 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.  2 

60. 

>=  2000 

55.2 

69.6 

71.0 

71 . 8 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.  2 

72- 

>=  1800 

56.9 

71.8 

73.2 

74.0 

74.2 

74.2 

74  .4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74. 

>=  1500 

60.  1 

77.9 

79.6 

80.7 

80.9 

80.9 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81. 

>=  1200 

60.7 

80.0 

82.  3 

83.5 

84. 1 

84 . 1 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

85.0 

8  5.0 

65. 

>=  1000 

61.3 

82.6 

85.4 

87.3 

88.4 

88.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.9 

90.  D 

90.  D 

90. 

>=  900 

61.5 

83.0 

85.9 

88.0 

89.2 

89.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.9 

91  .0 

91.0 

91  . 

>=  800 

6  1.6 

83.3 

86.3 

88.5 

90.0 

90.0 

91 .1 

91.3 

91.3 

91  .8 

92.0 

92.0 

92. 

>=  700 

61.7 

83.5 

86.7 

89.2 

91.3 

91.3 

92  .6 

93.0 

93.1 

93.6 

93  .8 

93.  8 

93. 

>=  600 

61.9 

84.1 

87.  3 

89.9 

92.4 

92.4 

93.8 

94.2 

94.3 

95.0 

95.2 

95.  2 

95. 

>=  500 

61.9 

84.4 

87.6 

90.2 

92.8 

92.8 

94 .3 

94.8 

94.9 

95.8 

96.1 

96.  1 

96. 

>=  400 

6  1.9 

84.5 

87.8 

90.5 

93.2 

93.2 

94  .8 

95.4 

95.6 

96.5 

96.8 

96.9 

97. 

>=  300 

61.9 

84.5 

87.8 

90.6 

93.  3 

93.3 

95.0 

95.7 

95.9 

97.1 

97.6 

97.7 

98. 

>=  200 

61.9 

84.5 

87.8 

90.7 

93.5 

93.5 

95.3 

96.0 

96.2 

97.5 

98.0 

98.1 

98. 

>=  100 

61.9 

84.5 

87.8 

90.7 

93.5 

9  3.5 

95.3 

96.0 

96.2 

97.5 

9  8.0 

98.1 

98. 

>=  0 

61.9 

84.5 

87.8 

90.7 

93.5 

93.5 

95.3 

96.0 

96.2 

97.5 

98.0 

98.  1 

98. 

TOTI 


#  59N  LONG. 


22  35«  EltV .  :  171  FT 

MONTH  :  DEC 
HOUR  :  | 800  L ST 


=  5, 

? 

?; 

?: 

?. 

/  4 

>=5/8 

>  =  1/2 

>  =  5/16 

>=1  /4 

>=n 

2 

.7 

2  1.7 

21.7 

21.7 

21  .8 

21  .8 

?<■ 

?i 

[.1 

22.  1 

22.1 

22.1 

22  .2 

22  .2 

'  .2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.3 

23  .3 

2; 

’  .4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.5 

23.5 

2t 

5  .8 

2  3.  8 

23.8 

23.8 

23  .9 

23.9 

3  j 

I  .0 

24.0 

24.0 

24.0 

24  .1 

24 .1 

3  j 

1  .9 

24.9 

24.9 

24.9 

25  .0 

25.0 

V- 

.4 

25.  4 

25.4 

25.4 

25  .5 

25.5 

3  i 

1  .2 

28.2 

28.2 

28.2 

28  .3 

28.3 

4[ 

£  .4 

33.  4 

33.4 

33.4 

33.5 

33.5 

4  i 

5.9 

33.9 

33.9 

33.9 

34  .0 

34 .0 

c  , 

-  1 

4 .4 

34.4 

34.4 

34.4 

34  .5 

34  .5 

6 1 

£  .2 

35.2 

35.2 

35.2 

35.3 

35.3 

7, 

.o 

40.0 

40.0 

40.0 

“0.1 

<)0  •  1 

4  .  7 

44.3 

44.3 

44.3 

44  .4 

44  .4 

3.3 

50.  3 

50.3 

50.3 

50.4 

50.4 

9.2 

60.  2 

60.2 

60.2 

60  .3 

60  •  3 

4  J 
_ 

2  .2 

72.  2 

72.2 

72.2 

72.3 

72 .3 

4.4 

74.4 

74.4 

74  .4 

74.5 

74  .5 

0  -i 

1  .5 

8  1.5 

81.5 

81.6 

81  .7 

81  .7 

5  .0 

85.0 

85.0 

85.1 

85  .2 

85  .2 

<; 

r  .0 

90.  0 

90.0 

90.1 

90-7 

90  .2 

’■t 

1  .0 

91.0 

91  .0 

91  .0 

91.1 

9i  .1 

9  7 

2  .c 

92.0 

92.0 

92.1 

92  .2 

92  .2 

7  .8 

93.  e 

93.8 

93.9 

94  .0 

94  .0 

9n 

5.2 

95.  2 

95.3 

95.4 

95  .5 

95  .5 

Oy 

8 . 1 

96.  1 

96.2 

96.3 

96  .4 

96.4 

9S 

8  .8 

96.9 

97.1 

97.3 

97  .4 

97.4 

7.6 

97.7 

98.1 

98.3 

98  .4 

98  .4 

8  .0 

98.  1 

98.6 

98.8 

99  .0 

99  .0 

1. 

8.0 

98.  1 

98.7 

99.0 

99  .7 

99  .8 

8  .0 

98.  1 

98.7 

99.0 

99  .7 

100  .0 

TOTAL 

NO.  OF 

OPS  : 

10  39 

2 


ceiling  vs  visibility 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  ;  63  59N  LONG.  :  22  3 

PERIOD  OF  RECORD  :  19*9-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PFRCENTA6F  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>=  5 

>  =  4 

>:  3 

>  =  2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>=1 

>=3/4 

>=5/  8 

>  =  1/2 

UNL  I  MI  T 

23.6 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26  .9 

26.9 

26.9 

26.9 

26  .9 

26*9 

27.0 

>=20000 

23.9 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.3 

>=18000 

2*. 6 

27  .9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

28.0 

>=16000 

2*. 6 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

28.0 

>=1*000 

2*  .  7 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

28  .0 

28.0 

28.0 

28.0 

28.0 

26.0 

28.1 

>=12000 

2*. 8 

28.1 

28.  1 

28 . 1 

28.  1 

28.1 

28.1 

28.1 

28.1 

28 . 1 

28.1 

28.  1 

28.2 

>=10000 

25.6 

29.1 

29.  1 

29.1 

29.  1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

29.  1 

29.2 

>=  9000 

26.  1 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.fc 

29.6 

29.7 

>=  8000 

28.3 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.1 

>=  7000 

32.2 

36.4 

36.4 

36. 5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.6 

>=  6000 

32.7 

36.9 

36.9 

37. C 

37 . 0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.  0 

37.1 

>=  5000 

33.9 

38.2 

38.2 

38.3 

38. 3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.4 

>=  *S00 

3*. 2 

38.7 

38.8 

38.9 

38.9 

38.9 

38  .9 

38.9 

38.9 

38 .9 

38.9 

38.9 

39.0 

>=  *000 

39.1 

44  .5 

44.6 

44.7 

44 . 7 

44.7 

44  .7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.8 

>=  3S00 

*  1.8 

48.4 

48.5 

48.6 

48 . 6 

48.6 

48.6 

48.7 

* 

00 

• 

-4 

48.7 

48.7 

48.7 

48.8 

>=  3000 

*7.6 

55.5 

55.7 

55.8 

55.8 

55.3 

55  .8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

>=  2500 

53.  1 

63.2 

6  3.7 

64 . 0 

64.  1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

6  4.2 

64.2 

64.3 

>=  2000 

59.4 

72.3 

73.  1 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

>=  1800 

60.2 

7  3.4 

74.4 

75.0 

75.  1 

75.  1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

7  S  .  3 

75.4 

>=  1500 

63.0 

78.2 

79.8 

80.9 

81.4 

81.4 

81  .5 

81.6 

81.6 

81  .7 

8  1.7 

8  1.7 

ei  .8 

>=  1200 

64.4 

81.0 

82.9 

84. 1 

84.9 

85.0 

85  .4 

85-6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

>=  1000 

65.  3 

83.2 

85.7 

86.9 

88.1 

88.2 

88.7 

88. 9 

88  .9 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

>=  900 

65.3 

83.3 

85.9 

87.1 

88.7 

88.8 

89.5 

89.7 

89.7 

90.0 

90.0 

90.  0 

90.2 

>=  800 

65.5 

8  3.7 

86.  6 

87.9 

89.6 

89.  7 

90  .6 

9  0 . 8 

90.8 

91.1 

91  .2 

91.2 

91.7 

>=  700 

65.5 

84.1 

87.  1 

88.9 

90. 8 

91.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.6 

92.7 

92.7 

93.2 

>=  600 

65.5 

84.2 

87.2 

89.1 

91.2 

91  .5 

92.7 

93.0 

93.0 

93.4 

9  3  .6 

9  3.6 

94 .0 

>=  500 

65.5 

84.2 

87.2 

89.2 

91.5 

91.7 

93.0 

93.4 

93.5 

94 . 1 

94.6 

94. 6 

95.1 

>  =  *00 

65.5 

84.3 

87.3 

89.3 

91.8 

92.1 

93.6 

94. D 

94.0 

94.8 

95.3 

95.  3 

95.8 

>=  300 

65.5 

84.3 

87.  3 

89.4 

92.0 

92.5 

94.0 

94.8 

94.9 

95.9 

96.9 

97.  1 

97.8 

>=  200 

65.5 

84.3 

87.3 

89.4 

92.1 

92.6 

94.2 

95.0 

95.1 

96.2 

97.4 

97.6 

98.5 

>=  100 

65.5 

84.3 

87.3 

89.4 

92.1 

92.6 

94.2 

95.0 

95.1 

96.2 

97.4 

97.6 

98.5 

>=  0 

65.5 

84.3 

87.3 

89.4 

92.1 

92.6 

94  .2 

95.0 

9  8.1 

96 . 3 

97.5 

97.7 

98.6 

TOTAL  NC 


f\l  f.) 


k—  4 


L*T.  :  63  S9N  LONG.  :  22  J5U  ELE V  .  :  171  FT 

MONTH  :  DEC 
HOUR  :  2100  1ST 


>  =  1 

<.’6.9 

.2 
:  7.9 
.’7.9 

rF  .o 


9.6 
•2.0 
'6.5 
■7.0 
■  6.3 
>8  .9 
•  9.7 
I  6  .  7 
c-  .9 


’6.3 

11.7 

15.7 

>9.2 

>:  .o 

>i.i 
2 . 6 
T  .<• 

9  .  1 
9  .8 

5.5 
f  .  2 
6.2 
(  .  3 


>=3/9 

>55/  8 

>51/2 

>=5/16 

>51  /9 

>5  0 

26  .9 

26*’ 

27.0 

27.0 

27  .0 

27  .0 

27.2 

27.  2 

27.3 

27.3 

27-3 

27.3 

27.9 

27.9 

28.0 

28.0 

28  .0 

28  .0 

27.9 

27.9 

28.0 

28.0 

28  .0 

28 .0 

26.0 

26.0 

28.1 

28.1 

28 .1 

28 .1 

28.1 

28.  1 

28.2 

28.2 

28  .2 

28  .2 

29.1 

29.  1 

29.2 

29.2 

29  .2 

29  .2 

29.6 

29.6 

29.7 

29.7 

2  9.7 

29 .7 

32.0 

32.0 

32.1 

32.1 

32.1 

32.1 

36.5 

36.  5 

36.6 

36.6 

3b  .6 

36  .6 

37.0 

37.  0 

37.1 

37.1 

37.1 

37.1 

38.3 

38.  3 

38.9 

38.9 

38  .9 

38  .9 

38.9 

38.9 

39.0 

39.0 

39  .0 

39.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99  .8 

99  .8 

98.7 

98.7 

98.8 

«8.8 

98  .8 

98  .8 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56  .0 

5b  .0 

69.2 

69.  2 

69.3 

69.3 

69.3 

69  .3 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79  .1 

79  .1 

75.3 

75.  3 

75.9 

75.9 

75  .9 

75  .9 

8  1  .7 

81.7 

81.8 

81.8 

81  .8 

81  .8 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85  .8 

85.8 

89.2 

89.  2 

89.3 

89.9 

89  .9 

89.9 

90.0 

90.  0 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

91.2 

91.2 

91.7 

91.7 

9  1.7 

91.7 

92.7 

92.7 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.6 

93.  6 

99  ,o 

99.1 

99  .1 

Q9  .1 

99.6 

99.6 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.  3 

95.8 

96.0 

96 .1 

96 .1 

96.9 

97.  1 

97.8 

98.1 

98  .3 

98.3 

97.9 

97.  6 

98.5 

98.8 

99  .0 

99.3 

97.9 

97.6 

98. 5 

98.8 

99  .2 

99.6 

97.5 

97.7 

98.6 

98.8 

99  .9 

mo.o 

TOTAL 

NO.  OF 

ORS  : 

1092 

2 


CEILING  VS  VISIBILITY 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35b 

PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  WEATHER 
CONDITION  (NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

VISIBILITY  (STATUTE  MILES) 


CEILING 

>  =  10 

>  =  6 

>-  5 

>:6 

ifn 

ii 

A 

>=2i  n 

v: 

'•( 

M| 

>=1  1/2 

>=i  1/6 

>  =  I 

>=3/6 

>=5/8 

>  =  1/2 

>  =  5/1 

UNLIMIT 

21.0 

23.7 

23.8 

23.8 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

2  3.9 

23.9 

23.9 

23, 

>-20000 

21.5 

26.2 

26.3 

26.3 

26 . 3 

26.3 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26  .6 

26.6 

26  .6 

26 

>=18000 

22.  1 

25.0 

25.0 

25.  1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.1 

25.2 

25.2 

25.2 

25, 

>=16000 

22.  3 

25.1 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.3 

25.  3 

25.3 

25 

>=16000 

22.6 

25.3 

25.  3 

25.3 

25.6 

25.6 

25  .6 

25 .6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25, 

>=1 2000 

22.6 

25.5 

25.5 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.6 

25.7 

25 

>=10000 

23.  3 

26.2 

26.2 

26.3 

26 . 3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.3 

26.6 

26.6 

26 .6 

26 

>=  9000 

23.8 

26 . 7 

26.8 

26.8 

26.8 

26.3 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26.9 

26, 

>=  8000 

26.2 

29.3 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.5 

29.  5 

29.5 

29 

>=  7000 

30.  1 

33.8 

33.9 

36.0 

36 .0 

36.  J 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

36.  1 

36.1 

36  , 

>=  6000 

30.7 

36.6 

36.6 

36.7 

36. 7 

36.  7 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36.8 

36 .8 

36, 

>=  5000 

31.6 

35.6 

35.7 

35.7 

35.8 

35.8 

35  .9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35 

>=  6500 

32.0 

36.2 

36.  3 

36.6 

36.6 

36.6 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.  5 

36.5 

3b 

>=  6C00 

36.8 

62.0 

6  2.2 

62.3 

62.6 

62.6 

62  .6 

62.6 

6  2.6 

62.6 

62.5 

62.5 

62.5 

62 

>=  3500 

39.6 

65.7 

65.9 

66  .  1 

66 . 2 

66 . 2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66, 

>=  3000 

66.8 

52.2 

52.6 

52.8 

52.9 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

5  3  .0 

53.0 

53.1 

53, 

>=  2500 

51.0 

60.6 

61.3 

61.6 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.  1 

62.2 

62 

>=  2000 

56.7 

69.6 

70.9 

71.5 

71.9 

71.9 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.6 

72.  6 

72.5 

72, 

>=  1800 

57.8 

71.3 

72.6 

73.3 

73.7 

73.8 

76  .0 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.  3 

76  .6 

76 

>=  1500 

60.6 

76.7 

78.5 

79.5 

60.3 

80.6 

80  .8 

80.8 

80.9 

81.0 

8  1.1 

8  1.1 

81 . 3 

PI 

>=  1200 

61.6 

79.2 

81.5 

82.7 

83.7 

83.9 

86  .6 

86.5 

86.6 

86.8 

86.9 

86.9 

85.1 

85, 

>=  1000 

62.  3 

81.3 

86.  1 

85. 7 

87.  1 

87.3 

88.1 

88.3 

88.3 

88.7 

88  .8 

88.8 

69.1 

89 

>=  900 

62.5 

81.7 

86.6 

86.2 

87.8 

88.0 

88.9 

89.1 

89.1 

89.5 

89.7 

89.7 

90.0 

90, 

>=  800 

62.6 

82.1 

85.  3 

87.0 

89.0 

89.2 

90.2 

90.5 

90.6 

91.0 

9  1  .2 

91.3 

91  .6 

91  , 

>=  700 

62.7 

82.6 

85.7 

87.6 

89.9 

90.2 

91 .3 

91.7 

9  1.8 

92.3 

92.5 

92.6 

92.9 

93, 

>=  600 

62.7 

82.7 

85.9 

88.0 

90. 6 

90.7 

92.0 

92.5 

92.6 

93.1 

93.5 

93.5 

93.9 

96  , 

>=  500 

62.  7 

82.8 

86.  1 

88.2 

90.8 

91.1 

92.6 

93.1 

93.3 

96.0 

96.5 

96.6 

95.1 

95, 

>=  600 

62.8 

82.8 

86.2 

88.5 

91.2 

91.6 

93.2 

93.9 

96.1 

96.9 

9  5  .6 

95.6 

96.2 

9b, 

>=  300 

6  2.8 

82.8 

86.2 

86.5 

91.5 

91.8 

93.6 

96.6 

96.6 

95.7 

96.6 

96.6 

97.6 

97  , 

>=  200 

62.8 

82.8 

86 . 2 

88  •  6 

91.5 

91.9 

93.7 

96.5 

96.8 

96 . 0 

96.9 

97.  1 

98.1 

98 

>=  100 

62.  8 

82.8 

86.2 

8  8  •  6 

91  .5 

91.9 

93.7 

96.5 

96.8 

96.0 

96.9 

97.  1 

98.2 

98 

>=  0 

62.  8 

82.9 

86.2 

88  •  8 

91.5 

91.9 

93.7 

96.5 

96.8 

96.0 

96.9 

97.  1 

98.2 

98 

TOTAL  NO.  ( 


1  59N  LONG 


.  :  22  354  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  DEC 
HOUR  :  ALL 


t  /4 

>:  5/  8 

>=1/2 

>=5/16 

>  =  I  /4 

>=0 

'  .9 

23.  9 

23.9 

23.9 

23.9 

23.9 

l  .9 

24.4 

24.4 

24.4 

24  .4 

24  .4 

.2 

25.  2 

25.2 

25.2 

25  .2 

25.2 

,  m  7 

25.  3 

25.3 

25.3 

25  .3 

25.3 

.4 

25.4 

25.4 

25.4 

25.5 

25.5 

•  6 

25.6 

25.7 

25.7 

25  .7 

25.7 

.4 

26.4 

26 .4 

26«4 

26  .4 

26  .4 

,  .9 

26.  9 

26.9 

26.9 

26  .9 

26  -9 

* .5 

29.  5 

29.5 

29.5 

29  .5 

29.5 

i  .1 

34.  1 

34.1 

34.1 

34  .1 

34 .1 

l  •  4 

34.8 

34.8 

34.8 

34  .8 

34  .8 

.9 

35.9 

35.9 

35.9 

35  .9 

35  .9 

.  4 

36.  5 

36.5 

36.5 

36  .5 

36  .5 

’  .5 

42.5 

42.5 

42,5 

42  .5 

42 .5 

•  3 

46.3 

46.3 

46.3 

46 .3 

46 .3 

'  .3 

53.  0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

’  •  1 

62.  1 

62.2 

62.2 

62.2 

62  .2 

’  .4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72  .5 

*  .2 

74.  3 

74.4 

74.4 

74  .4 

74  .4 

1  .1 

81.1 

81.3 

81.3 

81  .3 

81  .3 

t  .9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.2 

85  .2 

<  .8 

88.8 

69.1 

89.1 

89  .2 

89.2 

>.7 

89.7 

90.0 

90.0 

90.1 

90 .1 

1  .2 

91.3 

91  .6 

91.7 

9  1.7 

91  .8 

’  .5 

92.  6 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

5.5 

93.5 

93.9 

94.0 

94  .1 

94 .1 

t  .5 

94.6 

95.1 

95.2 

95.3 

95  .4 

■  .4 

95.6 

96.2 

96.3 

96  .6 

96 .7 

.4 

96.6 

97.4 

97.6 

97  .9 

97  .9 

.9 

97.  1 

98.1 

98.3 

98  .8 

99  .0 

•  .9 

97.  1 

98.2 

98.6 

99  .2 

99  .6 

.9 

97.  1 

98.2 

98.6 

99  .3 

100.0 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS  : 

8301 

2  -  CEILING  vs  visibility 


016201  :  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  S9N  LONG.  :  22  35M 

PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 
CLASS  :  ALL  NEAT HER 
CONDITION  :  NONE  SPECIFIED 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSE R V  A T I  ON S > 

VISIBILITY  (STATUTE  HILES) 


CEILING 

>  =  1 0 

>  =  6 

>=  5 

>  -  4 

>  =  3 

>  =2  1/2 

>  =  2 

>=1  1/2 

>=1  1/4 

>  =  1 

>=3/4 

>=5/  8 

>  =  1/2 

>=5/16 

UNLIMIT 

20.4 

22.4 

22.4 

22.4 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

22.5 

>=20000 

21.2 

23.3 

23.3 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

2  3.4 

23.4 

2  3.4 

2  3.4 

23.4 

23*4 

>=1 8000 

22.  1 

24.3 

24-4 

24 . 4 

24.4 

24.4 

24  .5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

24.5 

>=16000 

22.  3 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24 .7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

24.7 

>=14000 

22.5 

24 . 8 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24  .9 

24.9 

24.9 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

25.0 

>=12000 

22.8 

25.1 

25.2 

25.2 

25.2 

25.2 

25.3 

25.3 

25.3 

25 .3 

25.3 

25.  3 

25.3 

25.3 

>=10000 

23.6 

25.9 

25.9 

26.0 

26 . 0 

26.0 

26  .0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.1 

26.1 

>=  9000 

24.1 

26*4 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

26.6 

>=  8000 

26.9 

29.5 

29.6 

29.6 

29. 6 

29.6 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

>=  7000 

30.  3 

33.6 

33.6 

33.7 

33.7 

33.7 

33.8 

33.8 

33.8 

33.6 

3  3.8 

33.8 

33.8 

33.8 

>=  6000 

31.1 

34.6 

34.7 

34.7 

34.8 

34.8 

34  .8 

34  .6 

34  .8 

34.fi 

34.8 

34.8 

34.9 

34.9 

>=  5000 

32.3 

35.9 

36.0 

36 . 1 

36. 1 

36.1 

36  .2 

36.2 

36.2 

36.2 

36  .2 

3&.  2 

36.2 

3t  .2 

>=  4500 

33.  1 

37.0 

37.  1 

37.2 

37.2 

37.2 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.  3 

37.3 

37.  j 

>-  4000 

37.2 

42.1 

42.  3 

42.4 

42.4 

42.4 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.6 

42.6 

>=  3500 

39.7 

45.5 

45.7 

45.9 

46  .  r 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46 . 1 

>=  3000 

44.3 

51.4 

51.7 

51.9 

52.0 

52.0 

52.1 

52.1 

5  2  • 1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

>=  2500 

50.3 

59.3 

59.8 

60.1 

60.3 

60. 3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.  5 

6D.5 

60.5 

>=  2000 

56.5 

68 . 1 

69.0 

69.4 

69.7 

69.  7 

69.9 

70.0 

70. 0 

70.1 

70.1 

70.  1 

70.1 

70.2 

>=  1800 

57.7 

69.8 

70.8 

71.3 

71 .6 

71.6 

71  .8 

71.9 

71.9 

72.0 

72. □ 

72.0 

72.1 

72.  1 

>=  1500 

61.3 

75.5 

77.0 

77.7 

78. 3 

76.3 

78.6 

78.7 

78.7 

78.9 

7  8.9 

78.9 

79.0 

79.0 

>=  1200 

62.8 

78.4 

80.  1 

81.1 

81 . 9 

81.9 

82  .3 

82.5 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

>=  1000 

64.0 

80.9 

83.  1 

84.4 

85.4 

85.5 

86.1 

86.3 

86.3 

86.5 

8  6.6 

86.6 

66.8 

86.6 

>=  900 

64.2 

81.5 

83.8 

85.2 

86.3 

86.4 

87.1 

87.3 

87.3 

87.6 

87.7 

87.7 

e7.8 

8  7.5 

>=  800 

64.6 

82.4 

84.9 

86.5 

87.9 

88.0 

88  .8 

89.1 

89.1 

89.4 

89.5 

89.6 

89.7 

89.  ' 

>=  700 

64.8 

82.9 

85.  7 

87.5 

89.0 

89.2 

90.1 

90.4 

90.5 

90. 9 

9  1.0 

9  1.1 

91  .2 

9  1.2 

>=  600 

64.9 

83.4 

86.  3 

88.3 

90.0 

90.2 

91.3 

91.7 

9  1.8 

92.3 

92.5 

92.5 

92.6 

92 . 7 

>=  SOD 

65.0 

83.8 

86.9 

89.0 

91.0 

91.3 

92  .6 

93.2 

93.3 

9J.9 

94 . 1 

94.1 

94.3 

94.4 

>=  400 

65.  1 

84.0 

87.2 

89.5 

91 . 8 

92.1 

93.6 

94.4 

94.6 

95.4 

95.7 

95.  7 

96.0 

96 . 1 

>=  300 

65.  1 

84.0 

87.3 

89.7 

92. 1 

92.5 

94 .2 

95.2 

95.4 

96.4 

96.9 

96.9 

97.3 

97 .4 

>=  200 

65.1 

84.1 

87.4 

89.8 

92. 3 

92.6 

94  .5 

95.5 

95.8 

96.9 

97.5 

97.6 

98.2 

9b. 3 

>=  100 

65.1 

84.1 

87.4 

89.6 

92. 3 

92.6 

94.5 

95.5 

95.8 

97.0 

97.7 

97.8 

98.5 

98.7 

>=  0 

65.1 

84 . 1 

87.4 

89.8 

92.  3 

92.6 

94  .5 

95.5 

95.8 

97.0 

97.7 

97.8 

98.5 

96.8 

TOTAL  NO.  OF 


.  :  22  35U 


ELtK.  : 
month 
HOUR 


171  FT 
:  ANN 
;  ALL 


>;l/2  >=5/16 


> 

< 

i 

1 

Z 

5 

1 

1 

9 

7 


7 

fc 

1 

5 

1 

7 

9 

t> 

B 

B 


22.5 
23.4 
24  .5 
24.7 
25.0 
25.3 
26. 1 
26.6 

29.7 

33.8 

34.9 

36.2 

37.3 
42.6 

46.3 
52.2 
60 . 5 

70.1 

72.1 
79.0 
82.8 
86.8 
87.8 
89.7 

91.2 
92.6 

94.3 
96.0 

97.3 
98.2 
98.5 
98.5 


TOTAL 


22.5 
23*4 

24.5 
24.7 
25.0 
25.3 
26.1 

26.6 

29.7 

33.8 

34.9 

36.2 

37.3 

42.6 

46.1 

52.2 
60.5 

70.2 
72.1 
79.0 
82.8 
86.8 
8  7.9 
89.7 

91.2 
92  .7 

94.4 

96.1 
97  .4 

98.3 

98.7 

98.8 


NO.  OF 


22  .5 

23  .4 

24  .5 
24.7 

25  .0 
25.3 
26 .1 
j6  .6 

29.7 

33.8 
34  .9 
36  .3 
37.3 
42  .6 
46  .1 
52.2 
60  .6 
70  •? 
72  .1 
79  .0 
82  .9 
86  .8 
87  .9 
89  .8 
91  .3 
92.7 
94  .5 

96  .2 

97  .6 

98  .6 

99  .1 
99  .3 


085  : 


22  .5 

23  .5 

24  .5 

24  .7 

25  .0 
25 .3 

26  .1 
26  *6 
29 .7 
33.9 
34  .9 

36 .3 

37.4 
42  .6 
46 .1 
52 .3 
60  .6 
70  .2 
72  .2 
79 .1 
82  .9 

86  .9 

87  .9 
89  .8 
91  .3 
92.8 
94  .5 
96.3 
97.7 

98  .8 

99  .5 

100.0 


96858 


i  -  PSYCHROMETRIC  SUMMARY 


G16201  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD^ OF  RECORD  :  1949-1987 


LAT.  :  63  S9N  LQf 


DRY-BULB 

1 

FREO.  WET  BULB  TEMPERATURE 

DEPRESSION 

!  DE  G 

FI 

ItMP. 

0 

1  -2 

3-4 

5-6 

7-8 

9-10 

11-12  13-14 

15-16  17-18 

19-20 

21-22 

23-2*4 

25-26 

27-28  ? 

IDE G  F  ) 

>=4  7 

.  1 

.  1 

.  1 

.0 

.G 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  C 

>=4  5 

1  .□ 

1.4 

.  1 

.04 

.0 

.0 

.C  .0 

.0 

.  0 

.0 

.c 

•  0 

.  0 

.0 

>=4  3 

1.0 

1.9 

.5 

.04 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.  0 

•  D 

>=  4  1 

1  .2 

2.6 

1.2 

n 

•  c 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  C 

>=  39 

1.3 

3.6 

1  .  7 

.2 

.  C  4 

.0 

.0  .0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

>=  3  7 

1 .7 

5.9 

1.9 

.2 

.04 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

r\ 

.  u 

>=3  5 

1.5 

6.5 

2. 1 

.2 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

•  L 

.  0 

•  0 

>=3  3 

2.0 

5.9 

2.4 

.2 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.  0 

>=  31 

2.0 

5.0 

2.1 

•  J* 

.  c 

.0 

.0  .0 

.□ 

.  0 

.0 

.0 

.  0 

•  0 

.0 

>=2  9 

1.7 

5.1 

1.6 

.  1 

.  0 

.0 

.D  .  D 

.0 

.  u 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

>=2  7 

1.5 

4.9 

1.7 

.  U  4 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  c 

.0 

>=  2  5 

1  .4 

4.  1 

1  .  1 

.u 

.0 

.  0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  b 

.  0 

.  G 

>=2  3 

1.0 

3-9 

.  7 

.  0 

.  0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.L 

>=  21 

.7 

3.7 

.4 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  u 

•  b 

.  G 

>=  19 

.7 

2.6 

.2 

.  0 

.  0 

.0 

.0  .0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

•  u 

•  G 

>=  17 

.2 

1.4 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.  b 

.  0 

.  0 

>=  15 

.2 

1.1 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

•  G 

>=13 

.  1 

.6 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.  □ 

.  0 

.  D 

>=  1  1 

.0* 

.  7 

.0* 

.  c 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.G 

.0 

•  0 

•  b 

>=  9 

.0 

.  4 

.  04 

.0 

.c 

.0 

.0  .0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.  0 

.  0 

.  C 

>=  7 

.0* 

.  1 

.0 

•  0 

.  0 

.0 

.0  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  b 

.  0 

( 

•  u  * 

>=  5 

.0 

•  OP 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0  .0 

.0 

.  0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

>=  -7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

TOT  AL 

13.1 

55.6 

28.3 

2.9 

.  1 

.04 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

ELEMENTIX  1 

SUM  X 

SUM  X44  ? 

MEAN 

STD  DEV 

#  OBS 

40 

A 

II 

O 

*T1 

<=32  F 

28  -  REL  HUM 

672891. 

55095723. 

79.9 

12.468 

8418 

15  -  ORY  BULb 

285970. 

10159882  . 

34.0 

7.290 

8420 

.0 

290.  1 

16  -  WET  BU16 

269628. 

9Q98750. 

32.0 

7.421 

8419 

1 .1 

368.  3 

17  -  DC w  PT. 

237447. 

74*2399  . 

26.2 

9.47*, 

8419 

1 .5 

472.2 
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LAT 

.  :  63 

5  9N 

LONG. 

:  22 

35  N  ELEV.  : 
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FT 

:  MAR 

PAGE 

1 

(OEG 

F  1 

TOTAL 

TOTAL  06S 

?1  -22 

23-2A 

25-26 

27-28 

29-30 

>  30 

O.B  .  / 

ORY 

UET 

OEM 

- 

- -  •  ■ 

- 

W.B  . 

BULB 

bulb 

PT. 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 

1 

0 

0 

;  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

7 

1 

0 

!  .0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

73 

73 

17 

7 

1  .0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

•  0 

3  A  7 

3A7 

1 A  7 

85 

.0 

.0 

.a 

.0 

.0 

.0 

617 

617 

38A 

232 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71 A 

7 1 A 

588 

375 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

828 

828 

727 

526 

.0 

•  0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

805 

805 

727 

BA  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

932 

932 

79A 

633 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

812 

812 

879 

677 

,  *0 

.0 

.0 

.0 

.0 

6S1 

651 

8A9 

717 

.u 

.0 

.0 

.0 

.0 

62  6 

626 

687 

669 

•  c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

557 

557 

605 

688 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

A  50 

A  50 

517 

5A0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

367 

367 

A69 

AA  9 

.0 

.1) 

.0 

.0 

.0 

.0 
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383 

A23 

.0 

.(j 

.0 

.0 

.0 

.0 
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187 

296 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1  0  A 

10A 
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.0 

.0 

.  a 

.0 

.0 

.0 

38 

38 

87 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

13 

13 

AO 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5 

5 

12 
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.c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9 

9 

7 
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.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

6 

6 

9 

82 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.a 

.0 

3 

3 

5 

57 

.0 

.0 

.□ 

.0 

.0 

.  0 

1 

1 

1 

29 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

n 

0 

0 

19 

.0 

.0 

.  a 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

3 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

0 

0 

0 

2 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

8  A  2  0 

8  A 1 9 

8A  1 9 

8A  19 

AO  -  MEAN  no. 

OF  HOURS  uITH 

TEMP 

• 
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II 

X/ 
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-7  3  F 

>  -8  0  F 

>  =  93 

F  TOTAL 

.a 
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1 

.0 

.0 
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.0 
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1 .1 
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3 
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2 
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016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG. 

PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 


DRY-BULB  X  FREO.  WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  (DEG  F) 


TEMP.  0 

<OEG  FI 

1  -2 

3-9 

5-6 

7-9 

9-1C 

11-1? 

1  3-19 

15-16 

17-18 

19-20 

21-22 

23-29 

25-26 

27-28 
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>= 

53  .0 

.09 

.09 

.0 

.0 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>- 

51  .0 

.  1 

.2 

.0* 

.09 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>: 

99  .1 

.  3 

.9 

.2 

.09 

.09 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 
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1.8 
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.5 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 
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.7 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>- 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>= 
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5.1 
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.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>- 

39  1.5 

6.0 

3.7 

1  .0 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.  0 

.0 

.0 

37  .8 

5.5 

3.9 

1  .0 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>= 

3  5  .9 
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3.6 

.7 

.  09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>r 
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9.1 

3.5 

.9 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 
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.0 
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1.8 
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.  0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

>: 

23  .1 

.9 
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.0 
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.0* 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>z 

9  .0 
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.0 

.0 

>  = 

-1  .0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

>: 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 

.  0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 
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11  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>=- 

13  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  J 

.0 

.0 

.  U 

.  0 

.0 

.0 

TOTAL  12.1 

98.  1 

32.0 

6.9 

.  8 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

elements  1 

SUM  X 

SUM  X  99  2 

mean 

STD  DEV 

»  OPS 

9  0 

-  mEAn  no* 

<  -0  F 

032  F 

>-67  F  > 

28  -  REL  HUM 
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79.7 

12.909 

8196 

15  -  DRY  BUL6 

306789. 
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37.6 

6.591 

8199 

.0 

198.  3 

.0 

16  -  WET  BULB 
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1  0589610  . 

35.9 

6.799 

8  196 

1  .2 

229.  9 

.0 

17  -  DEW  PT. 

258263. 

880780 1 . 

31.7 

8 . 7  ?  7 

8196 

1 . 9 

358.  2 

.0 
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L  AT  •  :  63  5  9N  LONG.  :  22  35W  ELEV  .  :  171  FT 
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1 
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I 
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FI 
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.0 

5 
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0 
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.0 

26 

26 

2 

2 
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.0 
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.0 

95 

95 

22 

15 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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49 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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288 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

81A 
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.Q 

.0 
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.0 

.□ 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 
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.0 

.□ 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

93 

93 

134 
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•  c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49 

49 

98 
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.0 
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.0 

.0 

.0 

22 

22 

48 
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.0 

.0 

.□ 

.0 

.0 

.0 

14 

14 

23 
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•  c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7 

7 

14 

99 

.0 

.Li 

.  u 

.0 

.0 

5 

5 

10 

65 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

1 

1 

4 

48 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3 

3 

i 

30 

.1) 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

3 
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.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 
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.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

10 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

6 

.0 

.a 
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.0 

.□ 

.0 

0 

0 

0 

6 

.0 

.0 

.a 

.0 

.0 

.a 

0 

0 

0 

2 

.0 

.0 
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0 

0 

0 
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0 
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.0 

0 

0 

0 
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.0 
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.0 

0 

0 

0 
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.0 

.a 
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.0 
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• 
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> 
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.0 
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L  AT  . 
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DRY -BULB 
TEMP. 
IDE  6  F) 

>=6  5 
>=6  3 
>=  6  1 
>=  59 
>=5  7 
>=  55 
>=  53 
>=  SI 
>=9  9 
>=4  7 
>=  4  5 
>=4  3 
>=4  1 
>=3  9 
>=3  7 
>=3  5 
>=3  3 
>=  31 
>=2  9 
>=2  7 
>=  25 
>=2  3 
>=  21 
>=  19 
>=  17 
>=  15 
>=  13 
>=  11 
>=  9 

TOT  AL 
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0 

1  -2 
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5-e 

.0 

•  0 

.0 

•  u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.04 

.0 

.0 

.0 

.04 

.  L 

.0* 

.  04 

.  1 

.  1 

.0 

.04 

.4 

.5 

.09 

.  4 
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1  .0 

.6 

2.7 

2.9 

2  .u 

1  .2 

4.5 

4 . 3 

2.3 

2.2 

7.  1 

4.5 

2 . 7 

1.3 

6.9 

5.1 

2.0 

.7 

5.0 

3.8 

1  .8 

.6 

3.  7 

3.4 

I  .3 

.5 

2.6 

2.4 

.9 

.2 

1.7 

2.1 

•  o 

.  1 

1.0 

1 .5 

.  4 

.09 

.6 
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.2 

.04 
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.  u  4 

.09 
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.5 
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.0 
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.3 

•  u 

.0 

.04 
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.0 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

•  u 

.0 

.□ 

.0 

•  0 

.0 
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.0 

.11 

.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.  u 

7.4 

36.8 

34.5 

15.6 

(  ) 

SUM  X 

SUM  > 

*  FOEO.  WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  IDEG  F> 

7-8  9-10  11-1?  13-14  15-16  17-18  19-20  21-22  23-24  25-26  27 


28 

IS 


-  REL  HUM 

-  DRY  BULB 


16  -  WET  BULB 

17  -  DEW  PT. 


648388. 

363350. 

337851. 

304062. 
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.  0 
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.  I 
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.  7 
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.8 
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•  2 
•  1 
.09 

.  U  4 

•  G 
.0 
.□ 
.0 
.0 
.0 
.  c 

.  i) 

.0 
.0 
.  0 
.0 
4 . 4 


51585364 . 
15951028. 
1  3826951  . 
1  1452240. 
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.0 
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.  1 
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.0 
.0 
.0 
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.0 
.  u 
.  0 
.  0 
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.0 

.0 

.0 

.□ 

1889 

1  889 

1244 

597 

.0 

.0 

.0 

.0 

1842 

1842 

2021 

1146 

.0 

.0 

.0 

.0 

1239 

1  234 

2042 

1534 

.0 

.0 

.0 

.0 

6T1 

6JI 

1492 

1652 

.  0 

.0 

.0 

.0 

206 

206 

673 

1286 

.a 

.0 

.0 

.0 

29 

29 

282 

867 

.  0 

.0 

.0 

.0 

8 

8 

88 

598 

.  □ 

.0 

.0 

.0 

1 

1 

18 

115 

.  0 

.0 

.0 

.0 

a 

0 

3 

139 

.0 

.0 

.0 

.0 

n 

0 

0 

59 

.  0 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

25 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

7 

.  0 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

2 

.  □ 

.0 

.0 

.0 

8408 

8  4  09 

8410 

8409 

«c 

-  mean  no. 

OF  HOURS  talTH 

TEMP 

• 

32  F 

>=67  F  > 

=  73  F 

>  -80  F 

>  =  93 

F  TOTAL 

.  0 

.3 

.0 

.0 

.0 

744 

1.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

74  b 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

744 

3  -  PSYCHROMETRIC  SUMMARY 


016201  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  ;  63  59N  LONG. 

PER  1 00  OF  RECORD  :  1949-1987 


ORY-BUlB  *  FREQ.  WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  (DEG  F) 


TEMP. 

0 

1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

9-10 

11-12 

1  3-14 

15-16 

17-18 

19-20 

21-22 

23-24 

25-26 

27-28 

29-30 

(DEG  F) 

>=  65 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.06 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.  Q 

.0 

.0 

>=6  3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.06 

.06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>=  fcl 

.0 

.0* 

.0 

.0* 

.2 

.  1 

.06 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>=  59 

.0 

.0 

.  1 

.4 

.2 

.  1 

.06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>=5  7 

.0 

.  1 

.6 

1  .2 

.6 

.  3 

.06 

.06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>=  55 

» i 

1.9 

2.4 

2.7 

1.0 

.2 

.06 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>=5  3 

.9 

5.7 

5.2 

3.6 

.9 

.  1 

.06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

>=  51 

2.3 

9.2 

6.2 

2.9 

.  6 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>=4  9 

3.0 

9.8 

6.5 

1  .5 

.  3 

.06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

.0 

>=  47 

2.1 

7.8 

3.4 

.6 

.  1 

.06 

.0 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>=4  5 

1.3 

4.3 

2.5 

.5 

.06 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.  0 

.c 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>=4  3 

.5 

1.6 

1 .5 

.2 

.06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>=  4  1 

.2 

.5 

.6 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

•  0 

>=  39 

.  1 

.2 

.2 

•  U 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.□ 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>=  37 

.0* 

.  1 

.0 

•  U  6 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>=3  5 

.0* 

.0* 

.0 

•  u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>=  33 

.□ 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  D 

.0 

.0 

>=  31 

.0 

.□ 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.D 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>=2  9 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

>=  2  7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

.0 

>=  25 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.3 

TOTAL 

10.7 

41.3 

29.1 

13.9 

4.0 

.  9 

.  1 

.06 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

ELEMENTIX  1 

SUM  X 

SUM  X 6#  2 

MEAN 

STO  OEV 

#  OPS 

4  0 

-  mean  no. 

<-0  F 

<-32  F 

>=67  F  >= 

28  -  REL  HUM 

693200. 

58330446 . 

82.4 

11.944 

84  1  1 

15  -  DRY  BULB 

424058. 

21494960. 

50.4 

3.701 

84  1  1 

.0 

.0 

.0 

16  -  WET  BULb 

400750. 

19193818. 

47.6 

3.443 

84  1  1 

1  .9 

1.9 

.0 

17  -  DEu  PT. 

378429. 

17205105. 

45.0 

4.585 

8410 

.0 

S.  1 

.0 

o  o  o 


G.  :  22  35b  E LEV  .  :  171  ET 

MONTH  :  AUG 
PAGE  1 


total  total  obs 

-30  >  30  D.B./  DRY  WET  DEW 

W.8.  BULB  BULB  PT. 

.0  3  3  0  0 

.0  4  4  0  0 

.0  26  26  0  0 

.0  .0  73  73  1  0 

.0  .0  233  233  1  0 

.0  .0  705  705  54  19 

.0  .0  1371  1371  486  153 

.0  .0  1789  1789  1167  663 

.0  .0  1783  1783  1911  1129 

.0  .0  1198  1198  1934  1376 

.0  .0  72fl  728  1452  1651 

.0  .0  323  323  721  ^13 

.0  .0  114  114  402  871 

.0  .0  45  45  184  566 

.0  .0  13  13  79  351 

.3  .0  3  3  16  222 

.0  .0  OO3  105 

.0  .0  0  0  0  58 

.0  .0  0  0  0  21 

.0  .0  0  0  0  8 

.0.0  0  0  0  4 

.0  .0  8411  8410 

8411  8411 

NO.  OF  HOURS  WITH  TEMP. 

>-73  F  >=80  F  >-93  F  TOTAL 

.0  . 0  .0  744 

•0  .0  .0  744 

.0  .0  .0  744 


3  -  PSYCHROMETRIC  summary 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  ;  63  59N  L 

PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1987 


DRY-BULB  t  FREO.  WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  I  DE  G  F) 


TEMP. 
(OEG  FI 

0 

1  -2 

3-9 

5-6 

7-8 

9-10 

11-12 

1  3-19 

15-16 

17-18 

19-2C 

21-22 

23  -29 

25-26 

27-28 

>=  6  1 

.0 

.0 

.0 

.09 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  u 

.  0 

.C 

>:  59 

.0 

.0 

.0 

.  U  9 

.  1 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  u 

.  0 

.0 

>=  5  7 

.  09 

.  1 

.2 

.  1 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=  55 

.09 

.  9 

.7 

.9 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  c 

.0 

>=  53 

.3 

1.9 

1  .  3 

.7 

.2 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

>:  51 

1  .6 

5.9 

2.7 

1  .0 

.  2 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.u 

.  0 

.c 

>=9  9 

3.2 

7.9 

9  .  9 

1  .7 

.2 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=9  7 

2.9 

7.9 

9 . 7 

1  .5 

.9 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.  G 

.  0 

.0 

>=9  5 

1.5 

6.9 

5.2 

1.9 

.  3 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

>r  9J 

1  .2 

5.0 

9  .  1 

1  . 1 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>  =  9  1 

.8 

3.6 

3.2 

•  £ 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.D 

•  0 

.  0 

.0 

>=  39 

.5 

2.9 

2.9 

.6 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>  =  37 

.3 

1.1 

1 . 6 

.  3 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=  35 

.  1 

.  5 

1.2 

.2 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.  Q 

.0 

>=3  3 

.09 

.  3 

.5 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=  31 

.09 

.  1 

.  1 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=2  9 

.0 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  U 

.0 

.0 

.  u 

.  0 

.0 

>=  27 

.0 

.  09 

.  0 

.0 

.  G 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=2  5 

.0 

.0 

.  0 

•  J 

.  G 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=  2  3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=  21 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.c 

>=  19 

.0 

.0 

.0 

.  u 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=  17 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.  c 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=  15 

.0 

.  0 

.  0 

.0 

.  0 

•  c 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=  13 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

•  u 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

TOTAL 

11.9 

92.8 

32.7 

10 . 7 

1  .  7 

.2 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

•  u 

.  0 

.0 

ELEMENT ( X  ) 

SUM  X 

SUM  X9*  9 

MEAN 

STD  0 E  V 

#  OPS 

9  c 

-  MEA 

<=0  F 

<  =  32  F 

>  =  67 

28  -  REL  HUM 

650325. 

59636261 . 

82.3 

11.896 

7  9  01 

15  -  DRY  BUlb 

365590. 

1 7089056 . 

96.3 

9.699 

7902 

•  u 

1.5 

16  -  WET  BULB 

395916. 

1  5396819  . 

93.8 

5.059 

7901 

1  .  7 

17.1 

17  -  DEW  PT. 

323523. 

1 3593975. 

90.9 

6. 69D 

79  P  2 

V 

\T> 

GO 

a  c  c 


LAT.  •  63  5  9N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  i  SEP 

"  -  PAGE  1 


EU 


•  o 

•  u 


* 


.0 
.0 
.  0 

•  U 
.0 
.  u 

•  u 


.  w 

•  u 

.0 

•  0 

.0 

•  a 

•  o 

.0 

•  U 

•3 

•  c 

I  .0 

•  u 


25-26 


.  0 
.  0 
.  0 
.0 
.0 
.  0 
.  □ 
.0 
.  0 
.  a 
.  o 
.  o 
.0 
.  o 
.0 
.  0 
.  □ 
.  0 
.a 
.0 
.  0 
.  0 
.  0 
.  0 
.  0 
.  0 


TOTAL 

TOTAL  08S 

27-28 

29-30 

>  30 

0*8./ 

DRV 

WET 

DEU 

U.B  . 

BULB 

BULB 

PT. 

.0 

.0 

.0 

<4 

<4 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

8 

8 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

28 

28 

1 

0 

.0 

.0 

.0 

137 

137 

14 

3 

.0 

.0 

.0 

351 

351 

104 

51 

.0 

.0 

.0 

906 

906 

4Tl 

267 

•  0 

.0 

.0 

1343 

1  343 

938 

724 

.0 

.0 

.0 

1294 

1294 

1093 

757 

.0 

.0 

.0 

1252 

1252 

1178 

873 

.0 

.0 

.0 

908 

908 

1111 

889 

.□ 

.0 

.0 

670 

670 

958 

864 

.0 

.0 

.0 

503 

503 

778 

852 

.0 

.0 

.0 

262 

262 

535 

686 

.0 

.0 

.0 

150 

ISO 

353 

563 

.0 

.0 

.0 

69 

69 

198 

439 

.0 

.0 

.0 

18 

14 

116 

326 

.0 

.0 

.0 

1 

1 

45 

250 

.0 

.0 

.0 

1 

1 

6 

146 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

2 

90 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

71 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

31 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

14 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

0 

.0 

.0 

.0 

0 

0 

0 

1 

.0 

.0 

.0 

0 

c 

0 

3 

.0 

.0 

.0 

7901 

7902 

7901 

7902 

4C  -  MEAN  NO.  OF  HOURS  WITH  TEMP. 

J  f  < ; J 2  F  >=67  F  >  =  73  F  >=80  F  >  =  93  F  TOTAL 


3  -  psychrometric  summary 


016201  XEFLAYIK,  ICELAND  LAT.  :  63  5  9fc 

PER  100  OF  RFCORO  :  1969-1987 


DRY-BULB  *  FREO.  WET  BULB  TEMPERATURE  DEPRESSION  (DEG  F» 


TEMP. 

0 

1  -2 

3-6 

5-6 

7-8 

9-10 

11-12 

13-16 

15-16 

17-18 

19-20 

21-22 

23-26 

25-26 

27-2 

(OEG  Ft 

~  _ 

. — 

-  -  ..... 

_ .  _ 

>=5  7 

.0 

.c 

.0 

.09 

.  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  C 

>=55 

.0 

.09 

.0* 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.  0 

.c 

>=51 

.1 

.  3 

.  1 

•  U  ♦ 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  c 

>=  51 

.7 

1.1 

.3 

•  b* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>=6  9 

1.3 

2.7 

.9 

•  Z 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>=  67 

1.7 

5.  1 

1.8 

.5 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>=  6  5 

2.0 

6.9 

3.1 

.7 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=6  3 

2.2 

b  •  8 

3.9 

.8 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=  6  l 

1.3 

7.3 

3.8 

.9 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=  39 

1  .6 

6.9 

6 . 7 

.  7 

.09 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>=3  7 

1  .0 

6.0 

3.6 

.7 

.09 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=  35 

.5 

3.9 

3.0 

.5 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>=  33 

.6 

2.3 

1.8 

.6 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=  31 

.2 

1.2 

1.2 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>=  29 

.  1 

.  3 

.7 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>=2  7 

.0* 

.  3 

.5 

.0* 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

>=  25 

.0 

.0* 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

>=  2  3 

.0 

.09 

.  1 

•  J 

.0 
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.0 

.0 

8760 

4  x  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  AIR  TEMPERATURE 

VERSUS 

WIND  DIRECTION 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  61  59N  LONG.  :  22  35W 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 


WIND  DIRECTION 


TEMP. 

NNW 

NNE 

ENE 

ESE 

SSE 

SSW 

USW 

UNW 

CALM 

(DEG  FI 

L  N 

£NE 

t  E 

LSE 

£  S 

ESN 

t  w 

LNW 

>=4  7 

.0 

.0 

.0 

39.4 

57.6 

3.0 

.0 

.0 

.0 

>=  42 

.0 

•  6> 

7.3 

33.5 

3  S  .  8 

14.7 

4.5 

.  3 

.4 

>=  3  7 

.9 

6.  3 

19.9 

21.7 

18.2 

15.5 

12.9 

3.2 

1.3 

>=  32 

5.3 

14.4 

20.6 

13.0 

13.1 

11.5 

14.5 

4 . 7 

2  .9 

>=  27 

9.5 

22.2 

22.4 

10.0 

8.6 

8.6 

1  1  .7 

4 . 4 

2.8 

>=  22 

15.1 

34.  1 

19.2 

9.5 

3.7 

2.9 

7.0 

4 . 9 

3.5 

>=  1  7 

21.0 

42.6 

17.2 

7.3 

3.9 

.4 

1.5 

2 . 4 

3.7 

>=  12 

22.7 

43.8 

16.5 

9.7 

1  .4 

.0 

•  P 

.C 

5.9 

>=  7 

15.8 

48.0 

17.3 

10.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

8.4 

>=  2 

.0 

55.6 

.  Q 

.0 

.0 

.  U 

.P 

.  0 

44.4 

TOTALS 

7.7 

18.8 

18.9 

15.2 

1  3  .4 

9.7 

ir.i 

3.6 

2.6 

NOTES  : 

*  :  PERCENT  <  .05 
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FPEC  . 


V 

2  1785 


LONG.  :  22  35U  ELEV.  : 

171 

MONTH 

:  JAN 

PAGE 

1 

WNw 

CALM 

T  OTAL 

t  OF 

[NU 

FPEQ. 

TOTAL 

.0 

.0 

99 

.5 

.  3 

.4 

1976 

9.  1 

3 . 2 

1  .  3 

4497 

20.6 

4 . 7 

2.9 

5560 

25.5 

4.4 

2.8 

4303 

19.8 

4 . 9 

3.5 

29&3 

13.6 

2 . 4 

3.7 

1600 

7.3 

.  C 

5.9 

576 

2.6 

.  C 

8.4 

202 

.9 

.  0 

44.4 

9 

.  0* 

3 . 6 

2.6 

21785 

ico.n 

FT 


*t  -  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  AIR  TEMPERATURE 

VERSUS 

WIND  DIRECTION 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


016201 

KEFLAWIK, 

ICELAND 

PER  I OD 

OF  RECORD 

:  1949-1987 

TEMP. 

NNW 

NNE 

ENE 

(DEG  FI 

G  N 

£N  E 

e  f 

>r  <«7 

.0 

.0 

•  f) 

>-  42 

.  1 

1.0 

7.9 

37 

I  .9 

7.4 

18.1 

>-  32 

5.7 

15.  1 

21.6 

>-  27 

1  3.1 

26.2 

17.6 

>-  22 

13.2 

41.8 

17. D 

17 

22-5 

45.  1 

10.2 

-  12 

A. 5 

35.0 

20.9 

7 

9.7 

4  1.9 

22.6 

J  - 

.0 

6.  3 

18.8 

-  3 

.0 

•  D 

.0 

■:t als 

7.5 

1  8.  8 

17.2 

.  '  '  r  5  : 


LAT.  :  63  59N 


WIND  DIRECTION 


ESE 

S  SE 

SSW 

wsw 

£  SE 

£  S 

tsu 

t  w 

2  6 . 2 

65.9 

6.7 

.6 

30.8 

42.1 

13.2 

4.2 

17.5 

22.0 

16.0 

12.1 

12.7 

1  2  .6 

12.6 

12.7 

9.5 

7.0 

7 . 3 

1  1  .2 

6.9 

4.5 

2.7 

7.5 

7.3 

4.5 

.2 

2.3 

1C  .  7 

5.6 

.□ 

•  0 

6  .5 

9.7 

.0 

.0 

56.3 

12.5 

.0 

.0 

.0 

1  00.0 

.0 

.0 

14.2 

15.8 

10.4 

ir.0 

LONG. 

:  22  35k 

ELEV.  : 
MONTH 
PAGE 

171 
:  FEB 

1 

UNW 

calm 

total 

*  OF 

£Nw 

FPEO. 

TOTAL 

.0 

.0 

Ife4 

•  8 

.  4 

.  3 

2160 

10.9 

3.8 

1.4 

4358 

22. D 

4 .2 

2.8 

5  61  q 

28 . 3 

4  .  7 

3.9 

4022 

20.3 

2 . 7 

5.8 

?287 

11.5 

2 . 0 

6.0 

1006 

5.1 

.  6 

18.6 

177 

.  9 

.  D 

9.7 

31 

.2 

.  0 

6  .  3 

16 

.  I 

.  D 

.0 

2 

.  0  * 

3.3 

2.9 

19833 

100.0 

PfRCtNT  <  .05 


4  -  PERCENTAGE  frequency  of  air  temperature 

VERSUS 

WIND  DIRECTION 


□16201 

KEFLAVIK,  ICELAND 

(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

LAT.  :  6 3  59N  L0N6.  : 

22  3  5k  ELEV.  : 

17  1  FT 

PERIOD 

OF  RECORD  :  1949-1987 

MONTH 

:  MAP 

PAGE 

1 

TEMP. 

NNW 

NNE 

ENE 

ESE 

kINO  DIRECTION 

SSE  SSu 

w  sw 

UN  W 

CALM 

total 

t  OF 

(DEG  F) 

E  N 

ENE 

E  E 

ESE 

C  S 

esw 

r  w 

ENu 

FREO. 

total 

>:  <47 

.5 

.5 

5.0 

M5.0 

32.1 

17 .0 

.0 

.  0 

.0 

218 

1 . 0 

>z  M2 

.8 

1.9 

8.9 

3  6. 2 

26.6 

19.5 

5.8 

1  .  0 

.  3 

3533 

16.6 

>=  37 

3.M 

7.6 

16.3 

19.7 

20.6 

1  M  .9 

12.3 

3.2 

2.0 

<•  74  1 

22.3 

>:  32 

8  .6 

16.0 

20.2 

10.7 

1  0.7 

10.8 

13.3 

5  .  9 

’.9 

5200 

24.5 

>r  27 

16.3 

30.  3 

17.2 

6.6 

M  .8 

5.5 

1  l.*t 

M  .  0 

3.9 

3795 

17.9 

>r  22 

22.2 

M  3.  6 

1M.8 

6.9 

3.M 

1.3 

3.M 

2.1 

2.3 

2459 

11.6 

>:  17 

26.3 

54.0 

11.0 

M  .  3 

1  .M 

1.5 

.7 

.  M 

1  .4 

1079 

5.1 

>=  1  2 

20.7 

5M.0 

10.7 

10.0 

.7 

.0 

.0 

2.  7 

1  .  3 

150 

.  7 

>  = 

7 

13.0 

79.6 

5.6 

.0 

.0 

1  .9 

.0 

.  C 

.0 

54 

.  3 

>~ 

2 

28.6 

71. M 

.0 

•  c 

.0 

.0 

.0 

.  n 

.0 

14 

.  1 

TOT  ALS 

10.0 

1  9.  8 

15.5 

15.6 

13.3 

10.6 

9.M 

3.  3 

2.5 

2124  3 

100.0 

NOTES  : 

*»  :  PERCENT  <  ,05 


6  -  PERCENTAGE  FREyUENCY  OF  AIR  TEMPERATURE 

VERSUS 

WIND  DIRECTION 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


216201  KEFLAVIK,  ICELAND 
PE  R 1 00  OF  RECORD  :  1969-1987 


LAT.  ;  63  59N  LONG. 


22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :  APR 
PAGE  1 


WIND  DIRECTION 


TE  ip. 

NNW 

NNE 

ENE 

E  SE 

SSE 

SSW 

wsw 

W  N  W 

CALM 

T  oT  *L 

t  OF 

<DE  G  FI 

£  N 

ENE 

t  E 

£SE 

C  S 

E$w 

£  W 

£NW 

FREQ. 

TOTAL 

>-  S  2 

16.6 

6.9 

17.1 

17.1 

36.1 

9.8 

2.6 

.  0 

.0 

61 

.2 

>-  «  7 

6  .6 

5.9 

7.5 

35.2 

32.8 

9.6 

2.7 

1 . 6 

.6 

1090 

5.3 

>-  6  2 

6.2 

8.  5 

1C. 6 

22.8 

26.3 

15.0 

ID. 9 

2 . 6 

1.2 

5180 

25.2 

>:  3  7 

8  .0 

1  5.6 

15.6 

12.5 

1  2.5 

10.5 

16.9 

5 . 5 

3.3 

6001 

29.2 

.'i  3  2 

15. S 

26.8 

15.6 

6.8 

7.6 

7.7 

12.6 

b  •  2 

3.6 

6806 

23.6 

>:  27 

27.7 

37.8 

12.5 

5.3 

2.8 

1  .7 

6.5 

5 . 2 

2.5 

2107 

10.3 

22 

39.5 

60.6 

9.5 

3.0 

1  .2 

.6 

2.3 

2.3 

1  .6 

928 

6.5 

17 

32.3 

56.7 

6.0 

2.0 

1  .3 

.0 

.0 

.  7 

3  .  D 

300 

1.5 

>-  12 

18.3 

60.6 

12.7 

7.0 

.0 

.0 

.0 

1  .  6 

.0 

71 

.  3 

■-  7 

1  1  .8 

76.5 

11.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17 

.  1 

>:  2 

.0 

ico.  n 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

1 

.06 

T  0  T ALS 

12.5 

19.5 

13.1 

13.6 

13.7 

9.6 

11.3 

6 . 6 

2.5 

20Si»0 

100. D 

NOTES 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  AIR  TEMPERATURE 
VERSUS 

WIND  DIRECTION 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


01 

KEFLAW IK. 

ICELANO 

LAT. 

:  63  5 9 N 

L0N6. 

:  22  35  W 

ELEV.  : 

171  1 

OD 

OF  RECORD 

S  1999-1987 

MONTH 

:  KAY 

PAGE 

1 

WIND  DIRECTION 

P  . 

NNW 

NNE 

ENE 

E  SE 

SSE 

ssw 

WSW 

WNU 

CALM 
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t  OF 

F  ) 

C  N 

CNE 

£  E 

£  SE 

£  S 

£SW 

£  W 

£N  W 

FPEO . 

TOTAL 

2 

.0 

.0 

56.3 

93.8 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.0 

16 

.  1 

7 

20.6 

11.8 

19.1 

26.5 

9  .9 

1.5 

11.8 

1  .  5 

2.9 

68 

.3 

2 

12.6 

16.7 

15.1 

23.0 

17.9 

3.2 

3.7 

9 . 9 

2.8 

753 

3.6 

7 

7.7 

12.8 

8.6 

27.9 

19  .9 

9.3 

7.0 

9 . 9 

2.0 

509  1 

23.9 

2 

0.7 

IS. 2 

12.8 

19.0 

1S.1 

12.0 

1 1.2 

6.3 

3.7 

8689 

91.1 

7 

17.9 

29.2 

19.3 

7.8 

9.8 

5.8 

7.2 

7  .  1 

6  .0 

9207 

19.9 

2 

31.1 

37.7 

13.1 

3.9 

2.9 

1.2 

1.9 

2.2 

9.5 

1760 

8.3 

7 

91.6 

9  3.8 

6  •  1 

3.8 

.9 

.0 

.2 

.  8 

3.9 
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2.5 

> 

S8 .1 

37.  8 

1.9 

1  .9 

.0 

.0 

.0 

1  .  9 

.0 

79 

.9 

7 

100.0 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.D 

.0 

.0 

1 

.O’* 

LS 

13.9 
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12.  n 

15.3 

13.8 

8 .5 

8 .  D 

5.6 

3.8 
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100.0 

PERCENT  < 


as 
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4  *  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  AIR  TEMPERATURE 

VERSUS 

WIND  DIRECTION 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


16201 

KEFLAVIK,  ICELAND 

LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  : 

171 

ERIOD 

OF  RECORD  :  1949-1987 

MONTH 

:  JUN 

PAGE 

1 

WIND  OIPECTION 

TEMP. 
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NNE 
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ESE 

SSE 
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.0 

.0 

.0 
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.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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49.0 
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.0 

3.9 

3.9 

.0 

51 

.2 
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9.6 

6.9 
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16.0 
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11.0 
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6.8 
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3443 
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9.4 

6.9 
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7.7 
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=  42 

14.3 

13.8 
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12.1 
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11.6 

5.2 
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r  37 

30. 4 

31.4 

6.4 

4.8 

7.0 

2.4 

3.6 

7 . 4 

6.7 
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3.4 
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25.  8 

"5.2 

6.5 

6.5 

1  .6 

.0 

1.6 

8.1 

4.8 

62 

.3 

OTALS 

13.2 

11.7 
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17.5 

16.2 

10.8 

10.2 
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100.0 
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4  -  PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  AIR  TEMPERATURE 

VERSUS 

WIND  DIRECTION 


(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 

16201 

KEELAVIK,  ICELAND 

LAT.  :  63  59N  LONG.  : 

22  35V  ELEV.  : 

171 

ERIOD 

OE  RECORD  :  1949-1987 

MONTH 

:  JUL 

PAGE 

1 

rE  MP. 

NNU 

nne 
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WIND  DIRECTION 

SSE  SSV 

WSW 

WNV 
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»  OF 
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£  N 

£NE 

£  E 

CSE 

£  S 

£SW 

£  W 
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FPEO. 

TOTAL 

67 
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20.  0 

20.0 

.0 

.0 

.0 

.P 

20.0 

.0 

5 

.0* 

62 

34.7 

29.  6 

3.  1 

1.0 

7.1 

3.1 

3.1 

17.3 

1  .0 

98 

.5 

S  7 

2  3.2 

18.6 

s.o 

8.6 

8.6 

4  .6 

9.8 

18.3 

3.3 

1  325 

6.3 

52 

13.7 

12.  3 

6.1 

15.8 

15.3 

10.5 

10.6 

12.8 

2.9 

7986 

37.7 

47 

11.5 

11.6 

5.9 

10.1 

14.2 

15.0 

14.0 

13.2 

4.5 

9S71 

45.2 

42 

23.7 

18.9 

3.4 

3.9 

10. 1 

10.4 

11.8 

11.5 

6.3 

214  7 

10.1 

37 

62.9 

25.7 

.0 

2.9 

.0 

2.9 

•  D 

2.9 

2  .9 

35 

.  2 

IT  ALS 

14.5 

1  3.2 

5.  7 

11.5 

13.8 

12.1 

12.1 

13.2 

4.0 

2  1167 

100.0 

)  T  E  S  : 

*  i  PERCENT  <  .05 


*•  -  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  AIR  TEMPERATURE 

VERSUS 

NINO  DIRECTION 
<  F  ROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


KEFLAVIK,  ICELAND 

IAT.  :  6  3  S  9  N  LONG.  : 

22  JSN  ELEV.  : 

171 

OF  RECORD  :  194  9- 198  7 
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-  PERCENTAGE  FREwUENCY  OF  AIR  TEMPERATURE 
VERSUS 

WIND  DIRECTION 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


201  KEFLAVIK,  ICELAND 
IOO  OF  RELORO  :  1949-1987 


LAT.  ;  63  59N  LONG. 


22  35V  LLEV.  :  171  FT 

MONTH  :  SEP 
PAGE  1 


WIND  DIRECTION 
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.0 
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7.0 
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.4 
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-  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  AIR  TEMPERATURE 
VERSUS 

HIND  DIRECTION 
( FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


01 

00 

KEFLAV IK, 
OF  RECORO 

ICELAND 
:  19X9-1987 

LAT  . 

WIND  direction 

:  63  59  N 

LONG. 

:  22  35X 

ELEV.  : 
MONTH 
PAGE 

171 
:  OCT 

1 

p. 
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15.0 

7.7 

7.8 

.  1 
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50.0 

11.1 

27.8 

.0 

.0 

.  0 

.0 

18 

.  1 

LS 

1  1  .X 
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4  -  PERCENTAGE  FREaUENCY  OF  AIR  TEMPERATURE 

VERSUS 

WIND  DIRECTION 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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-  percentage  frequency  of  a  1 r  temperature 

VERSUS 

HlNO  DIRECTION 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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21.9 

(ls 

10.2 

1  7.  6 

19.3 

LAT.  :  63  S  9  N 


RIND  DIRECTION 


ESE 

SSE 

SSW 

USW 

ESE 

C  S 

(.SR 

E  w 

46.3 

37.7 

11.7 
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VERSUS  _ 
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16.6 

31  .7 

50.7 

74  40 

1.5 

18.2 
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17.0 
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34.9 

48.8 
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(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


MONTH  HOURS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 


(LSTI 

lot 

20t 

30t 

40t 

50t 

6  Ot 

7  Ot 

sot 

9Dt 

RELATIVE 

HUM  I01TY 

00 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

99.5 

95.7 

84.7 

60.5 

30.5 

8  2.7 

03 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.** 

95.9 

84.3 

60.6 

29.9 

82.8 

06 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

99.6 

95  .9 

84  .8 

60.3 

28.7 

82.6 

09 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.1 

95.1 

82.2 

59.3 

30.4 

82.2 

12 

10070" 

loo.o 

100.0 

100.0 

99.3 

~f4 .6 

fir.  6 

^6. 1 

29.2 

81  .f 

15 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

94.1 

80.5 

58.1 

27.6 

8  1.8 

18 

100.0 

100.0 

lb  o.o 

99.9 

99.0 

95.4 

81.3 

59.0 

28.6 

82.0 

21 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

94.8 

82.0 

58.2 

27.7 

8  1.9 

ALL 

100.0 

100.0 

100  .0 

IOO.O 

99.4 

95.2 

82.6 

59.2 

29.1 

82.2 

DO 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

95.9 

83.6 

61  .9 

29.  5 

82.6 

03 

100.0 

100.0 

100.0 

99. a 

99.2 

95.6 

82.6 

58.9 

30.0 

82.4 

06 

100.0 

100.0 

100  .0 

100. Q 

99.0 

95.2 

81  .4 

59.9 

29.5 

8  2.3 

□  9 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

99.4 

95.3 

82.4 

58.0 

29.8 

82.2 

12 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

96.6 

94.3 

80.9 

55.1 

27.6 

81.5 

15 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

93.6 

79.4 

54  .6 

28.5 

81.3 

18 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.5 

95.6 

83.2 

59.1 

27.5 

8  2.  1 

21 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

95.6 

82.3 

58.9 

27.8 

82.2 

ALL 

100. 0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.2 

95.2 

82.0 

58.3 

28.8 

82.  1 

00 

100.0 

100  .0 

ioo.o 

100.0 

99.7 

95.4 

80.1 

55.7 

26.2 

8  1.4 

03 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

95.1 

79.7 

56.3 

25.5 

8  1.2 

06 

100.0 

100 .0 

100.0 

1  00.0 

99.7 

94.3 

79.6 

56.4 

25.6 

8  1.2 

OR 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.0 

92.7 

75.9 

53.3 

22.1 

80.0 

'  I? 

- nnr.Tr  ~ 

100.0 

nnr.o 

99.9 

97.8 

89.4 

70.7 

4  5.3 

19.5 

77.9 

15 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.4 

86.1 

69.4 

46.7 

19.3 

77.7 

18 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.1 

90.5 

74.4 

50.8 

22.1 

79.4 

21 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

94.1 

78.2 

52.7 

23.7 

80.6 

ALL 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

96.8 

92.5 

76.0 

52.2 

23.0 

79.9 

00 

100.0 

100.0 

100.  C 

99.9 

99.3 

96.5 

JT 

• 

CD 

60.6 

29.5 

82.5 

03 

100.0 

100.0 

100  .0 

99.9 

99.5 

95.9 

83.8 

60.7 

30.8 

82.7 

06 

IOq.O 

100.0 

100.0 

99.8 

98.9 

95.4 

83.6 

60.7 

29.5 

82.5 

09 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.6 

91.8 

73.5 

49.4 

24.0 

79.4 

12 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

9771 

T6.4 

64.4 

41.3 

18.2 

76*6 

15 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

96.8 

84.1 

63  3 

38.3 

18.0 

75.7 

18 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.3 

89.2 

67.6 

42.7 

19.5 

77.6 

21 

100.0 

100.0 

99.9 

99.9 

99.6 

93.7 

78.7 

54.9 

25.7 

81.0 

ALL 

100.0 

1 00  •  0 

100.0 

99.9 

98.5 

91.6 

74.5 

51.1 

24.4 

79.7 

APR 


m 


12  -  RELATIVE  HUMIDITY 


016201 

KEFLAVIK 

.  ICELAND 

LAT 

.  :  63  S9N 

LONG  . 

:  22 

35  W  ELEV. 

:  1 

PERIOD 

OF  RECORD  :  19*19-1987 

CUMULATIVE  PERCENTAGE 

FREOUENCY 

OF  OCCURRENCE 

(FROM 

HOURLY 

OBSERVATIONS) 

month 

HOURS 

PERCENTAGE 

FREOUENCY 

OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

MEAN 

TOT, 

ILST) 

10* 

20* 

3  0* 

MO* 

50* 

60* 

70* 

8  0* 

90* 

REL  ATIVE 

NO. 

HUMIDITY 

OB! 

MAY 

00 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

99.7 

96.5 

82.2 

58.3 

25.2 

82.0 

ID! 

03 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.2 

86.7 

69.0 

28.0 

83.5 

10! 

06 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.9 

81  .6 

59.2 

25.8 

8  1.8 

109 

09 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

97.6 

89  .8 

63.7 

37.5 

19.3 

75.5 

105 

12 

100.0 

100.0 

99  .6 

99.1 

93.9 

75.5 

52.5 

28.3 

10.9 

71.6 

105 

. 

15 

100. 0 

100 .0 

99  .7 

99.0 

91.9 

73.9 

50.5 

28.6 

12.2 

71.0 

105 

18 

100.0 

100.0 

99.9 

99.1 

95.3 

78.8 

57.2 

32.8 

19.5 

73.9 

105 

21 

100.0 

100.0 

100.0 

09.7 

98.5 

91.0 

70.3 

99.8 

17.6 

78.  1 

105 

ALL 

100.0 

100.0 

99.9 

9<  .6 

96.9 

86.5 

68.1 

99.2 

18.5 

77.  1 

89  0 

JUN 

00 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

91.3 

69.7 

30.1 

89.  ft 

101 

i 

03 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00. 0 

99.5 

93.3 

75.5 

39.6 

86.  3 

101 

06 

100.0 

100.0 

1OC.0 

100.0 

99.9 

97.7 

88.9 

63.0 

30.0 

8  3.8 

1021 

09 

100.0 

100.0 

100. 0 

99.9 

98.5 

92.9 

73.2 

95.2 

19.6 

78.5 

101* 

12 

100. Q 

100.0 

100.0 

99.1 

96.3 

8  4 .9 

61.9 

33.6 

13.1 

79.6 

1021 

15 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.9 

81.1 

57.5 

31.2 

12.9 

73.3 

1021 

IB 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

97.0 

87.0 

65.1 

39.2 

13.5 

75.9 

101' 

21 

100.0 

100. D 

100.0 

100.0 

99.2 

95.3 

80.6 

50.6 

19.9 

80.3 

101" 

f 

1 

ALL 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.2 

92. D 

76.3 

50.9 

21.7 

79.6 

815! 

1 

f 

JUL 

00 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

1  OU.Q 

99.9 

96.9 

75.9 

38.9 

87.  1 

1051 

03 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.6 

81.0 

93.5 

88.9 

105] 

j. 

06 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.3 

95.2 

70.9 

35.9 

8  6.3 

1051 

09 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.9 

96.9 

79.7 

98.9 

29.0 

80.8 

105; 

12 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

97.6 

89.7 

62  . 8 

37  .8 

18.7 

76.6 

1051 

15 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

97.6 

85.9 

60.9 

35.5 

16.3 

75.  9 

105; 

18 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.5 

00.9 

69.9 

90.7 

18.3 

77.9 

1051 

21 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98 . 1 

86.0 

56  .9 

25.5 

82.5 

1051 

ALL 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.1 

99.9 

81  .0 

55.8 

27.5 

81.8 

890< 

AUG 

00 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

95.8 

77.0 

37.3 

87.0 

105C 

03 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOo.O 

99.8 

96.9 

79.7 

92.9 

88.0 

1D5C 

06 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.5 

95  .8 

77.5 

38.9 

87.2 

1051 

09 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

96.0 

82.5 

51 .7 

23.5 

8  1.2 

109* 

12 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

98.1 

90.2 

67.6 

39.8 

16.8 

77.2 

1051 

15 

100. 0 

100.0 

100.  0 

99.9 

97.9 

87.0 

63.3 

37.7 

17.2 

76.  1 

10s: 

18 

100.0 

100.0 

100  .0 

99.9 

98.6 

92.1 

71.9 

92.3 

19.1 

78.9 

1051 

21 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

99.5 

98.5 

90.8 

69.7 

29.3 

89.  3 

105: 

*ll 

100«0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.1 

95.3 

83.0 

58 .8 

28.2 

82.9 

8911 

I 


12  -  RELATIVE  HUMIDITY 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  : 

PER  100  OF  RECORD  :  1989-1967 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
IFROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH  HOURS  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  MEAN  TO 

<LST>  10*  2  0*  30*  90*  SO*  60*  7  0*  80*  90*  RELATE  NO 

HUM  IDTTY  0 


00 

10  0.0 

lbo.o 

100.0 

100.0 

99.7 

98.8 

89.9 

68.8 

32.9 

85.  1 

03 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.0 

92.1 

69.2 

39.3 

8  5.6 

06 

100.0 

100 .0 

100  .0 

100.0 

100.0 

98.6 

91.2 

66*6 

38.9 

85.5 

09 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97  .2 

83.  S 

56.8 

25. 3 

82.3 

12 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.0 

90.9 

69  .8 

83.0 

Fl.O 

fg.B 

15 

100.0 

100.0 

100  .0 

99.6 

98.5 

88*6 

67.0 

83.1 

19.8 

77.  5 

18 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.2 

93.1 

78.2 

52.2 

28.0 

80.5 

21 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.9 

87.0 

63.8 

30.  3 

8  3.9 

ALL 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.8 

95.5 

82.3 

58.1 

27.8 

82.3 

00 

lbo.o 

100.0 

10  0.0 

100.0 

99.6 

97.0 

86  .5 

68.5 

32.6 

88.  1 

03 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.6 

86.7 

67.6 

38.3 

84.  3 

06 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.7 

87.0 

66  •  6 

32.8 

88.3 

09 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.1 

85.7 

68.8 

29.2 

83.8 

12 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

^6.8 

92.0 

78.1 

5T.9 

25.0 

6  0  •  8 

15 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.8 

92  .2 

75.7 

53.3 

28.2 

80.1 

18 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

93.5 

88.7 

63.0 

28.7 

82.7 

21 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

96.8 

85.2 

65.8 

32.3 

8  3.  7 

ALL 

100.0 

100 .0 

ioo.o 

100.0 

99.3 

95.1 

83.7 

62.3 

29.9 

82.9 

00 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.8 

p2 . 1 

60.8 

29.7 

82.8 

03 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

96.6 

83.3 

60.6 

29.6 

82.6 

□  6 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

99.6 

96.1 

83.9 

60.3 

32.2 

83.0 

09 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.5 

82.8 

60.7 

30.2 

82.6 

12 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

99.3 

98.3 

80.8 

58.5 

29.  1 

8  2.U 

15 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

99.2 

98 .5 

80.8 

59.3 

27.8 

8  1.8 

18 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

95.6 

82.5 

61.5 

28.5 

82.5 

2  1 

100.0 

100 .0 

100.0 

99.9 

99.7 

95.8 

82.7 

58.6 

29.1 

82.2 

ALL 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

99.5 

95.5 

82.3 

60-0 

29.5 

82.8 

00 

100. 0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.8 

95  .9 

83.1 

57.7 

28.1 

82.  1 

03 

100.0 

1  00 . 0 

100.0 

100.0 

99.7 

96.3 

83.1 

58.0 

26.9 

82.  1 

06 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

96.0 

81.7 

59.1 

28.7 

82.0 

09 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

95.8 

82.9 

57.2 

28.2 

8  1.9 

12 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

95.2 

82. 8 

57.9 

27.2 

8  2.n 

15 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

99.5 

95.2 

83.6 

57.9 

27.2 

82.2 

18 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.8 

95.2 

83.9 

59.8 

29.5 

82.2 

21 

100.0 

100.0 

1  oo.o 

99.8 

99.6 

98.7 

83.2 

60.3 

28.5 

82.  3 

ALL 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

95.5 

83.0 

58.8 

28.0 

82.  1 

7 


1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

8 


7 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 


w 


i?  -  relative  humidity 


ft 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 


LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


MONTH 

HOURS 

PERCENTAGE 

FREQUENCY 

OF  RELATIVE  HUMIDITY  ( 

GREATER  THAN 

MEAN 

TOTAL 

(LST  ) 

10* 

20* 

30* 

40* 

SO* 

60t 

70* 

80* 

90* 

REL  ATIVE 
HUMIDITY 

NO.  01 
OPS. 

ANN 

00 

100.0 

100 .0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.2 

86  .4 

64.2 

30.9 

8  3.  7 

12304 

03 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.3 

87. S 

66.0 

32.5 

84.2 

12306 

06 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

99.6 

96.6 

86.2 

63.5 

31.0 

8  3.  5 

12292 

09 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.1 

94.0 

78.9 

53.4 

25.0 

80.8 

12301 

1  2 

100.0 

100. 0 

ioo.o 

99.8 

97.9 

89.7 

70.9 

46.0 

21.4 

78.3 

12109 

1  5 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97. S 

88.0 

69.2 

45.3 

20.8 

7  7.8 

12315 

18 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

9B.S 

91  .4 

74 .8 

49.7 

22.8 

79.4 

12306 

21 

100.0 

100. J 

100.0 

99.9 

99.4 

9S  .5 

82.2 

57.4 

?6  •  4 

8  1.9 

12299 

ALL 

100.0 

100.0 

100.  c 

99 .9 

9f  .9 

93.7 

79.5 

55.7 

26.3 

81.2 

98432 

A 


13  -  WEATHER  CONLITIONS 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  : 

PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1987 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER  CONDITIONS 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 

TSTM 

RAIN 

FREEZE 

SNOW 

*  OF 

SMOKE 

blow™ 

(LSI  ) 

E/OR 

RAIN  t 

E/  OR 

HAIL 

OBS  WITH 

FOG 

e/or 

SNOW 

ORIZZLE 

FREEZE 

SLEET 

PRECIP 

HAZE 

DRIZZLE 

JAN 

00 

.  1 

15.6 

.1 

12.7 

.  1 

25.6 

6.3 

.0 

6.6 

03 

.1 

17.1 

.0 

12.3 

.3 

26.6 

6.5 

.0 

5.1 

06 

.1 

IS. 5 

.  1 

12.5 

.2 

26.0 

6.3 

.0 

3.9 

09 

.2 

16.7 

.0 

11.7 

.0 

26.3 

6.6 

.0 

6.3 

1  2 

.2 

IS  .6 

.  1 

10.6 

.2 

23.9 

6.0 

.2 

6.8 

IS 

.0 

15.7 

.0 

9.6 

.2 

23.0 

6.2 

.  5 

5.3 

18 

.  1 

17.6 

.  1 

1  1  •** 

.0 

26.6 

6.9 

.  6 

6.9 

21 

.0 

18  .2 

.0 

12.6 

.  1 

27.6 

3.5 

.  3 

6.6 

ALL 

.  1 

1 6 .2 

.0 

11.6 

.  1 

25.6 

6.8 

.2 

6.7 

FEB 

00 

.0 

17.1 

.0 

12. D 

.0 

26.2 

5.1 

.  1 

6.2 

03 

.0 

17. S 

.0 

11.5 

.2 

26.3 

5.3 

.  1 

6.7 

06 

.1 

17.9 

.0 

10.7 

.2 

26.2 

6.9 

.0 

3.6 

09 

•  0 

17.0 

.0 

9.2 

.0 

23.7 

6.7 

.  1 

3.1 

12 

.0 

17.5 

.0 

8.8 

.  1 

23.7 

7.1 

.  5 

3  .6 

IS 

.0 

15.8 

.  1 

11  .2 

.1 

26.7 

8.1 

.5 

3.6 

18 

.2 

16 .9 

.0 

9.7 

.1 

22.6 

6.9 

.  3 

3.3 

21 

.1 

15.8 

.0 

10.3 

.  1 

26.1 

5.2 

.6 

3.6 

ALL 

.1 

16.7 

.0 

10.6 

.  1 

26.6 

6.2 

.  3 

3.7 

MAR 

00 

.0 

18.6 

.0 

9.1 

.0 

25.6 

6.1 

.  3 

2.5 

03 

.2 

18.6 

.0 

9.0 

.  1 

26.9 

5.6 

.  3 

2.5 

06 

.0 

17.2 

.2 

11.6 

.0 

26.0 

5.7 

.  3 

3  .  D 

09 

.1 

16.9 

.  1 

10.6 

.  1 

26.6 

6.9 

.  6 

2.8 

12 

•  0 

16.0 

.  1 

10.6 

.0 

23.8 

7.1 

•  6 

2.8 

IS 

.0 

17.3 

.  1 

9.2 

.2 

23.0 

6.6 

i .  i 

2.6 

18 

.0 

17.7 

.0 

8 . 7 

.  1 

23.8 

7.3 

1.6 

2.5 

21 

.0 

17  .9 

.0 

9.3 

.  3 

26.5 

7.1 

1.0 

3.6 

ALL 

.0 

17.5 

.  1 

9.7 

.  1 

26.5 

6.5 

.  7 

2.7 

APR 

00 

.0 

21  .  7 

.0 

7.5 

.  1 

26.6 

9.7 

.6 

1  .  1 

03 

.0 

20.1 

.0 

8.6 

.  1 

25.7 

8.6 

.  2 

1.2 

06 

.0 

20 . 1 

.0 

7.8 

.  1 

26.9 

9.8 

.  2 

1 . 3 

09 

.  1 

19.8 

.  1 

6 . 1 

.0 

23.6 

9.6 

.6 

1  .  3 

12 

.0 

19  .6 

.0 

7.6 

.0 

26.7 

9.9 

1.0 

1  .  1 

15 

•  0 

17  .b 

.0 

6  .8 

.2 

20.6 

9.7 

1.1 

.6 

18 

.  1 

19 .2 

.0 

6.7 

.0 

23.5 

ID. 2 

1.2 

1.3 

21 

.2 

20 .0 

.0 

6 . 1 

.  1 

26.3 

11.5 

1.0 

.9 

ALL 

.0 

19.8 

.0 

6.9 

.  1 

26.2 

9.9 

.  7 

1  .  1 

o  o  o 


35w 


i 

<5  N 

LONG.  : 

22  35w 

ELEV. 

:  17  1  FT 

I  HONS 

K  F 

BLOWING 

DUST 

X  OBS. 

TOTAL 

P 

SNOW 

t/OR 

W/OBST 

NO.  OF 

F 

SAND 

VISION 

OPS. 

0 

4.6 

.  1 

8.9 

1052 

o 

S.  1 

.  1 

9.7 

1053 

lr 

7.9 

.0 

8.2 

1053 

4 . 3 

.0 

8.8 

105  3 

? 

4.8 

.0 

1  1  .0 

1053 

S.  3 

.0 

12.0 

1053 

f 

4.9 

.0 

10.4 

1054 

■? 

4.4 

.0 

8.2 

1054 

4.7 

.0 

9.6 

8425 

1 

4.? 

.0 

9.4 

959 

1 

4.7 

.  1 

10.2 

959 

r; 

3.6 

.1 

8.7 

959 

i 

3.1 

.0 

9.9 

959 

5 

3  .4 

.1 

11.2 

959 

c. 

3.6 

.  1 

12.4 

959 

5 

3.7 

.0 

10.5 

959 

4 

3.6 

.0 

9.3 

959 

’  5 

3.7 

.1 

10.2 

7672 

y 

2.5 

.0 

8.8 

1052 

i 

2.5 

.0 

8.2 

1051 

7 

3.0 

.0 

9.0 

1052 

f 

2.8 

.0 

10.3 

1053 

f. 

2.8 

.1 

10.6 

1052 

! 

2.4 

.0 

10.2 

1054 

4 

2.5 

.0 

11.1 

1054 

f 

3.4 

.0 

1  1.4 

1052 

T 

2.7 

.0 

9.9 

8420 

4 

1.1 

.  1 

11.3 

1020 

■) 

1.2 

.3 

10.2 

1018 

p 

1.3 

.  1 

11.4 

1018 

4 

1.3 

.  1 

11.4 

1018 

n 

1  .  1 

.  3 

12.2 

1020 

i 

.8 

.0 

1  1.6 

1020 

? 

1.3 

.0 

12.6 

1019 

n 

.9 

.0 

1  3.4 

1017 

7 

1  .  1 

.1 

11.7 

8150 

13  -  WEATHER  CONDITIONS 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 


PERCENTAGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER  CONDITIONS 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 


HAY 


JUN 


JUL 


AUG 


HOURS 

tstm 

RAIN 

FREEZE 

SNOW 

t  OF 

SMOKE 

BLOWING 

(LST  ) 

t/OR 

RAIN  £ 

t/OR 

HAIL 

CBS  WITH 

FOG 

t/OR 

SNOW 

DRIZZLE 

FREEZE 

0°I ZZLE 

SLEET 

PRECIP 

HAZE 

00 

.  1 

20 . 1 

.0 

1  .2 

.0 

19.5 

10.0 

.9 

.  0 

03 

.1 

22.1 

.0 

1  .2 

.  1 

21.1 

8.7 

1 . 0 

.0 

06 

.1 

20.  S 

.0 

1  .  1 

.  1 

19.4 

8.1 

•  6 

.0 

09 

.0 

18.1 

.0 

1  .0 

.0 

17. 8 

6.3 

1.0 

.0 

12 

.0 

19 . 1 

.0 

1 .4 

.  0 

19.2 

6.3 

1.0 

.  1 

IS 

.0 

19  .S 

.0 

.  9 

.  1 

18.6 

6.4 

1 . 2 

.r 

18 

.0 

18.5 

.0 

1  .0 

.  1 

18.1 

7.6 

1 . 6 

.r 

21 

.0 

18.7 

.0 

1 .0 

.0 

18.1 

9.4 

1 . 8 

.0 

all 

.0 

19.6 

.  0 

1  .  1 

.  n 

19. G 

7.8 

1  .  1 

.0 

00 

.0 

24 .9 

.0 

.  1 

.0 

22.4 

12.3 

.9 

.r 

03 

.0 

25  .6 

.0 

.0 

.0 

23.5 

13.0 

.  3 

.0 

06 

.0 

26.4 

.0 

.  1 

.0 

23.7 

11.0 

.  2 

.0 

09 

.0 

25.7 

.0 

.0 

.0 

22.9 

8*8 

.  5 

.0 

12 

.0 

25.6 

.  0 

.0 

.0 

22.5 

7.  3 

.6 

.0 

15 

.0 

21 .3 

.0 

.0 

.0 

19.1 

7.6 

.  7 

.0 

18 

.0 

22.4 

.0 

.0 

.0 

20.7 

7.9 

.  5 

.0 

21 

.  1 

23  .4 

.0 

.  1 

.0 

21.5 

9.6 

.9 

.  r 

ALL 

.0 

24.5 

.0 

.0 

.0 

22.0 

9.7 

.  6 

.0 

00 

.0 

25 . 3 

.  0 

.0 

.0 

23.0 

13.6 

.2 

.r 

03 

.  1 

26 .8 

.0 

•  0 

.0 

24.6 

15.3 

.  1 

.0 

C6 

.0 

26.2 

.0 

.0 

.0 

24.1 

12.3 

.  2 

.0 

09 

.1 

22.1 

.0 

.0 

.0 

20.2 

11.7 

.2 

.0 

12 

.0 

21 .8 

.0 

.0 

.  1 

20.0 

8.7 

.2 

.0 

15 

•  0 

20.2 

.  0 

.0 

.0 

18.2 

7.9 

.  3 

.  p 

18 

.  1 

20.5 

.0 

.D 

.0 

18.9 

8.6 

.  2 

.r 

21 

.0 

21.2 

.0 

.0 

.  0 

19.4 

10.5 

.  1 

.p 

ALL 

.0 

23.0 

.0 

.0 

.0 

21.0 

11.1 

.  2 

.0 

00 

.0 

25.8 

.0 

.0 

.0 

2  2.8 

8.  1 

.  4 

.P 

03 

.0 

27.9 

.0 

.0 

.0 

25.2 

9.4 

.3 

.0 

06 

.0 

26.6 

.0 

•  0 

.0 

2Z.8 

9.9 

.  2 

.n 

O’ 

.0 

24 .9 

.0 

.0 

.  0 

21.5 

9.0 

.  2 

.0 

12 

.0 

23.0 

.0 

.0 

.0 

20.4 

7.2 

.  1 

.0 

15 

.0 

23.6 

.0 

.0 

.0 

21.4 

8.3 

.  4 

.0 

18 

.0 

22.9 

.0 

.0 

.0 

2  1.0 

8.0 

.  5 

.0 

21 

.  1 

26.6 

.0 

.0 

.0 

23.3 

10.0 

.5 

.0 

ALL 

.0 

25.2 

.0 

.0 

.  0 

22.3 

8.7 

.  3 

.0 

D 

t 

S 


kJ  4 


63  5 9 n  LONG.  :  22  35U  ELEV.  :  171  FT 

CONDI  tIons 


SMOKE 

(./OR 

HAZE 


.  9 
1.0 
•  6 
1.0 
1 . 0 
1.2 
1.6 
1.9 
1  .  1 


.  9 
.  3 
.  2 
.  5 
.6 
.  7 
.  S 

.  9 

•  6 


.2 
.  1 
.? 
.2 
.  2 
.  3 
.  ? 
.  1 
.  2 


.  4 

.  3 
.2 
.  2 
.  1 
.  4 

.  5 

m  r. 

.  3 


Blowing  oust 
snow  t/OR 

SAND 

•  o  .1 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .1 

•  1  .1 

•  C  .1 

•  r  ,o 

.0  .1 

•  0  .1 


.0  .0 

•  0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

•  0  .0 

•n  .0 

.0  .0 

.  0  .0 

.0  .0 


•  r  ,o 

•  o  .0 

.0  .0 

•  0  .0 

•  0  .0 

•  0  .0 

•  P  .0 

•  P  .0 

•  0  .0 


•  n  ,o 

.0  .0 

•n  .0 

.0  .0 

•  P  .0 

.0  .0 

•  0  .0 

.0  .0 

.0  .0 


*  OBS. 

TOTAL 

W/OBST 

NO.  OF 

VISION 

OBS. 

11.0 

1054 

9.7 

1052 

8.7 

1046 

7.3 

1051 

7.5 

1052 

7.7 

1053 

9.1 

1050 

11.3 

1050 

9.1 

8408 

1  3.0 

1020 

1  3.3 

1020 

11.2 

1020 

9 . 3 

1019 

7.8 

1020 

8.2 

1020 

8.3 

1019 

10.3 

1020 

10.2 

8158 

13.8 

1052 

15.4 

1051 

12.5 

1051 

11.9 

1052 

8.8 

1051 

8.2 

105? 

8.7 

1051 

10.6 

1051 

1  1.2 

8411 

8.5 

1050 

9.7 

1050 

10.1 

1051 

9.2 

1049 

7.3 

1054 

8.6 

1053 

8.5 

1  051 

10.4 

1053 

9.0 

84  1  1 

1 3  -  WEATHER  CONDITIONS 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  19*49-1987 


LAT.  :  63  E9N  LONG.  :  22 


* 


PERCENTAGE  freouency  of  occurrence  of  HEATHER  CONDITIONS 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


HONTh  HOURS 
I  L  S  T  I 


SEP  00 

03 
06 
09 
12 
IS 
18 
21 
all 


OCT  CO 

03 
06 
0« 
12 
15 
18 
21 
ALL 


NOV  00 

03 
06 
09 
12 
1  5 
16 
21 
ALL 


OEC  00 

03 
Ob 
09 
12 
IS 
18 
21 
ALL 


TSTM  RAIN  freeze 
C/OP  RAInC 

drizzle  freeze 

OR  I  22 L E 


SNOH 

C/OR  HAIL 
SlEET 


*  OF 

CBS  WITH  FOG 
PPECIP 


SMOKE  PLOWING 
t/OP  SNOW 
HA2E 


PL 
C  / 
SA 


•0  26.6  .0 

•0  27.0  .0 

.0  26.0  .0 

.0  26.1  .n 

.1  23.2  .0 

•0  23.6  .0 

•0  29.3  .0 

.0  24.4  .0 

•0  25.3  .0 


•0  30.1  .0 

•  0  26 . 4  .0 

•  0  25 . 9  .  D 

•0  23.9  .0 

•0  25.1  .0 

•0  24.6  .0 

•0  24.7  . 0 

•0  25.1  .0 

•0  25.6  .0 


•1  18.8  .p 

•2  19.4  .0 

.1  20.fc  .1 

*0  21.3  ,0 

•  0  20.6  .0 

•0  I9.o  .1 

•0  18.4  .0 

•0  20.7  .1 

•  1  20 .0  .0 


•1  16.e  .0 

•0  17.0  .0 

.0  16.1  .1 

•  0  15.8  . 0 

•°  16.5  .1 

•0  15.3  .3 

•0  16.6  .2 

•0  15.2  .2 

•0  16.2  .1 


.2 

.0 

25.2 

•  A- 

.  0 

24.6 

.2 

.0 

24 . 9 

.  6 

.  1 

23.9 

.5 

.2 

22.2 

.0 

.0 

22.8 

•  2 

.0 

22.9 

.  i 

.0 

23.2 

.  3 

.0 

23.7 

3.2 

.  1 

29.2 

2.5 

.  1 

25.6 

1  .9 

.  1 

24.8 

2.2 

.2 

24.0 

2  .3 

.  D 

26.0 

1  .4 

.5 

25.2 

2.1 

.  1 

25.1 

2  .  1 

.3 

25.0 

2.2 

.2 

25.6 

6 . 7 

.  1 

22.8 

7.8 

.  2 

24.6 

8 . 7 

.  1 

2b. 7 

6 . 3 

.  1 

24.7 

7.5 

.  1 

25.8 

6.2 

.  1 

23.7 

7  .6 

.  1 

23. b 

6.9 

.2 

24.7 

7.3 

.  1 

24.6 

12.7 

.  1 

26.3 

14.4 

.  3 

28.0 

12.6 

.  3 

25.8 

12 . 1 

.  3 

25.0 

11  .6 

.2 

25.9 

IQ  .6 

.2 

24.2 

10.4 

.0 

25.7 

1U  .  7 

•  ? 

23.6 

11.9 

.2 

25.6 

9.2  .4  ,  n 

9.2  .3  .c 

1 1 .3  .3  .0 

11.3  .8  .r 

9.4  .8  .P 

9.1  .8  .0 

11.4  1.1  .  p 

10.0  .6  .0 

10.1  .6  .0 


6.0  .1  .2 

6.1  .1  .  1 

6.4  .2  .] 

8.3  .7  .0 

8.4  .3  .  r 

8.6  .4  .  ,  1 

9.1  .3  .0 

6.5  .?  ,p 

7.4  .2  .1 


5.4  .n  i.r 

5.0  .0  1  •  C 

5.5  .0  .8 

7.9  .1  .8 

7.9  .3  l.Y 

9.1  .  ]  1.7 

5*9  .0  1.2 

5.9  .1  1.1 

6.6  .1  1.1 


3.6  .3  2.7 

3-5  .2  3.1 

3*5  .1  3.7 

4.5  .1  3.7 

5.9  .5  3.4 

7.7  .5  3 .  t 

5.2  .2  2.4 

3.7  .2  2.7 

4.7  .3  3.1 


:  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 


P  CONDITIONS 


♦ 


SMOKE 

plowing 

DUST 

t  OBS  . 

total 

£/OP 

SNOW 

E/OR 

W/OBST 

NO.  OF 

HAZE 

SAND 

VISION 

OBS. 

.  4 

•  0 

.0 

9.6 

989 

.  3 

•  c 

.0 

9.S 

990 

.  3 

.  0 

.0 

11.6 

985 

.  8 

.  p 

.0 

11.9 

986 

.  8 

.  0 

.0 

9.9 

968 

.  8 

,p 

.n 

9.8 

987 

1  .  1 

.p 

.0 

12.2 

989 

.  6 

.r 

.0 

i  n.6 

9e8 

•  h 

.p 

.0 

10.6 

7902 

.  1 

.  2 

•  c 

6.3 

1023 

.  1 

.  1 

.0 

6.3 

1023 

.  2 

.  1 

.c 

6.6 

102  3 

.  7 

.P 

.0 

8.6 

1023 

7 

•  «* 

.0 

.0 

8.7 

1023 

.  4 

.  1 

.0 

9.1 

1023 

.  3 

.0 

.0 

9.4 

1  Pz3 

.  2 

.  p 

.0 

6.6 

1023 

.  ? 

.  1 

•  0 

7.7 

8184 

.  P 

1  •  2 

.0 

6.6 

997 

.  P 

1  .  C 

.0 

6.0 

99g 

.  0 

.8 

.0 

6.3 

994 

.  1 

.  8 

.0 

8.8 

993 

.  3 

I  .  * 

.0 

9.4 

995 

.  1 

1  .  7 

.0 

10.9 

993 

n 

1 .2 

.0 

7.2 

992 

.  i 

1  .  1 

.0 

7.1 

996 

.  i 

1  .  1 

•  G 

7.8 

7®58 

.  3 

2.7 

.0 

6 . 6 

1014 

.  2 

3.  1 

.0 

6.8 

1032 

.  1 

3.  3 

.1 

7.0 

1  C  32 

.  1 

3.7 

.1 

B.4 

1038 

.  5 

3.4 

.0 

9.8 

1034 

.  5 

3  •  * 

.  1 

11.8 

1038 

.  2 

2.4 

.0 

7.8 

1"35 

.  2 

2.7 

.0 

6.6 

103? 

.  7 

3  .  1 

.6 

P.l 

8275 

13  -  weather  conditions 


016201  KEFLAVlK,  ICELANO  LAT.  :  63  5  9  N  Li 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 


PERCENTAGE  FREOUENCT  OF  OCCURRFNCE  OF  WEATHER  CONDITION: 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


MONTH 

HOURS 
(LST  I 

TSTM 

RAIN 

£/0R 

DRIZZLE 

FREEZE 
RAIN  £ 

freeze 

DRIZZLE 

SNOW 

C/OR 

SLEET 

HAIL 

*  OF 

OBS  WITH 
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VERSUS 
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(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 
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.  1 

2.2 

.  3 

.5 

5.9 

.09 

.  1 

7.2 

.  5 

1  .  1 

9.0 

.09 

.1 

13.7 

.  ft 

.  o 

3.5 

.09 

.  1 

17.1 

.  9 

.6 

3.3 

.  1 

•  0* 

16.7 

1.2 

.5 

9.9 

.  1 

.  1 

16.6 

1 .2 

.6 

6.0 

.  1 

.1 

12.7 

.  6 

.5 

8 . 1 

.2 

.09 

9.? 

.  5 

.8 

8.6 

.  1 

.D9 

6 .8 

.9 

.  8 

9.9 

•  0* 

.0 

9.3 

.  9 

.9 

9.8 

.09 

.0 

3.9 

.  2 

.2 

5.2 

.0 

.0 

2.2 

.  1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.P 

.P 

3.3 

.09 

.0 

9  .6 

i  .r 

.8 

12930 

106 

78 

17  998 

1 2  9  r 

i  ini 

5.0 

.09 

.09 

7.2 

.  5 

TOTAL  NUMFt 


T.  :  63  S9N  LONG 


.  :  22  35W  ELFV.  :  171  FT 

MONTH  :  ANN 


ICE  FOG 

SMOKE 

BLOwI NG 

BLOWING 

NO 

GROUND 

HAZE 

SNOW 

SAND 

WEATHER 

FOG 

OUST 

.  1 

.  1 

1.6 

.0* 

89.6 

.  1 

.1 

1.7 

.0* 

89.3 

.  3 

.2 

1.2 

.0* 

89.0 

•  A 

.2 

1.9 

.0 

77.3 

.  3 

.5 

.9 

.  0$ 

72.3 

.5 

1.1 

.6 

.1 

59.5 

.8 

.9 

.9 

.o« 

55.5 

.  9 

.6 

.  1 

.0 

56.7 

1.2 

.5 

.  1 

.0 

58.8 

1 .2 

.6 

.7 

.0* 

60.3 

.6 

.5 

2.1 

.0* 

6  5.9 

.  5 

.9 

3.6 

.1 

66.2 

.9 

•  9 

9.9 

.  1 

71.9 

.9 

1.6 

.0 

82.3 

.2 

.2 

1.9 

•  0=» 

85.2 

.  1 

.2 

1.9 

•  0  9 

86.3 

.r 

.a 

.a 

.0 

.0 

1  .c 

.9 

.0 

.0 

83.7 

1290 

1101 

3315 

59 

181589 

.5 

.9 

1  .  3 

.09 

72.7 

total 

number 

OF  observations 

:  299609 

< 


15  -  MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


DRY-BULB  TEMPERATURE  (DEG  FI 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND 
PER  100  OF  RECORD  :  1949-1987 


LAT.  :  63  59N  LONG 


HOURS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU6 

SEP 

0 

(us  t  i 

mean 

31.4 

32.6 

33.1 

36.0 

41.0 

45.9 

48  .9 

48.6 

45.0 

40 

00 

s.o. 

7.659 

6.951 

7.269 

6.448 

5 .107 

3.209 

2.659 

3.162 

4 . 620 

5.  3 

TOT  OBS 

1052 

959 

1  0  52 

1  0  ?D 

1054 

1C20 

1051 

1050 

989 

1  0 

MEAN  ~ 

31.3 

32.4 

32.8 

35.6 

40.1 

45.3 

48.2 

47.9 

44.5 

4  0 

03 

S.D. 

7.689 

7.053 

7.353 

6 .540 

5.266 

3.317 

2.747 

3.352 

4 . 772 

5.  3 

TOT  OBS 

1053 

959 

1051 

1018 

1052 

1020 

1051 

1050 

990 

10 

MEAN 

31.3 

32 .4 

32  .6 

35.8 

4  1.2 

46.6 

49.2 

48.4 

44.5 

40 

06 

S.D. 

7.689 

7.075 

7.3  69 

6.4  16 

5 .084 

3.272 

2.905 

3.271 

4.645 

5.4 

TOT  OBS 

1053 

9  59 

1  0  52 

1018 

104  6 

10  20 

1  050 

1051 

985 

1  0 

MEAN 

31.4 

32 .7 

33.7 

37  .8 

43.7 

48.6 

51  .2 

50.8 

4b.  3 

4  1 

09 

S.D. 

7.686 

7.007 

7.271 

6.391 

5.026 

3.441 

3.153 

3.152 

4  .557 

5.  3 

TOT  OBS 

1053 

959 

1  053 

1 D 1 8 

1051 

1019 

1052 

1049 

986 

10 

MEAN 

31.7 

33.8 

35.4 

39.6 

45.5 

50.3 

53. u 

52.5 

48.3 

42 

12 

S.D. 

7.518 

6  .650 

7.167 

6.363 

5.022 

3.547 

3.290 

3.288 

4.161 

5.0 

TOT  OBS 

1053 

959 

10  52 

1020 

1052 

1  02D 

IDS  1 

1054 

988 

1  0 

MEAN 

31.9 

34 .0 

35.8 

40.2 

46.1 

50.9 

53.6 

53.1 

48.7 

4  2 

15 

S.D. 

7.488 

6.665 

7.008 

6.295 

4 . 922 

3.478 

3.409 

3.240 

4.010 

5.0 

TOT  OBS 

1053 

959 

1054 

10  20 

1053 

1020 

1  D  52 

1053 

987 

1  C 

MEAN 

31 .6 

33.1 

34  .7 

39  .0 

45.1 

49.9 

52.7 

52.1 

47.3 

4  1 

18 

S.D. 

7.564 

6.784 

6.991 

6.300 

4  .  781 

3.151 

3.219 

3.039 

4.025 

5.  1 

TOT  OBS 

1054 

959 

1054 

1019 

1  050 

1018 

1051 

1051 

989 

1  0 

mean 

31.5 

32 .7 

33.5 

37.1 

43.0 

48.0 

50.7 

49.9 

45.5 

4  0 

21 

S.D. 

7.618 

6  .881 

7.215 

6.242 

4  .  e49 

3.050 

2.755 

2.982 

4 . 934 

5.  1 

TOT  OBS 

1054 

959 

1  0  52 

1016 

1050 

1020 

1051 

1  05  3 

988 

10 

MEAN 

31  .5 

33.0 

34.0 

37.6 

43.2 

48.2 

50.9 

50.4 

4b.  3 

4  1 

ALL 

S.D. 

7.614 

6.907 

7.2  90 

6.591 

5.442 

3.846 

3.577 

3.701 

4 .699 

5.  3 

TOT  OBS 

8425 

76  72 

8  4  20 

8  1  49 

8408 

8157 

84  09 

8411 

79q2 

8  1 

22  35f 


89N 

LONG.  : 

22  3SW 

ELeV. 

171  FT 

NOV 

SOP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

35.5 

6.664 

40.6 

35.5 

32.4 

39.3 

10  1^ 

5.  327 

6.664 

6.896 

8.543 

•  989 

1023 

1017 

1049 

12  336 

35.4 

■mi 

6.682 

14.5 

40.4 

35.4 

32 . 3 

38.9 

1018 

772 

5.  394 

6.682 

7.014 

8.451 

,90 

1024 

1018 

1054 

12340 

35  . 

6.7cH 

4.5 

40.3 

35.4 

32.4 

39.2 

101  1 

o4  5 

5.  453 

6.703 

7. oie 

8.701 

i 

985 

1024 

1013 

1053 

1Z324 

35.4 

6.71: 

'o.  3 

3S.4 

32.4 

40.4 

10  15 

357 

5.  379 

6.713 

7.019 

9.2S2 

4  8  6 

1024 

1015 

1051 

12  330 

3b.; 

6.57' 

18.3 

42.8 

36.2 

3  2.i> 

4  1  .8 

101. 

.161 

5.060 

6.520 

6.964 

9.512 

988 

1  02  4 

1012 

1050 

12335 

36.1 

6.44i 

*8.7 

42.9 

36.1 

32.6 

42.2 

1011 

.  J10 

5.001 

6.444 

6.899 

9.618 

t.  48  7 

1024 

1017 

1053 

12345 

35  . 

6  .  c. 

4  7.3 

4  1.4 

35.5 

32.4 

4  1  .2 

10  !<• 

.  U2  5 

5.  170 

6.603 

6 .898 

9.471 

489 

1  024 

10  14 

1051 

12334 

35  .* 

6.68* 

45.5 

4  0.7 

35.4 

32.3 

40.1 

101. 

.434 

5.  194 

6.689 

6.863 

8 .9  32 

988 

1024 

1012 

1050 

12  329 

35.1 

6.6  3! 

46.3 

4  1.3 

35.6 

32.4 

40.4 

811 

.699 

5.  335 

6.632 

6.945 

9.146 

7  9q2 

8  191 

8116 

8411 

98673 

4 


16  -  MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


WET-BULB  TEMPERATURE  (DEG  F > 
IF  R  OM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOO  OF  RECORD  :  1989-1987 


HOURS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

<LST  1 

00 

HEAN 

29.9 

31  .0 

31  .8 

38.3 

S.D. 

7.692 

7.062 

7.891 

6.798 

TOT  08 S 

1052 

959 

10  52 

1020 

.... 

MEAN 

29.8 

CO 

• 

O 

KT 

31.1 

33.9 

03 

S.O. 

7.715 

7.195 

7.518 

6.883 

TOT  OBS 

1052 

959 

1051 

1017 

06 

MEAN 

29.7 

30.8 

30.9 

39.0 

S.O. 

7.691 

7.211 

7. 518 

6.783 

TOT  OBS 

10  52 

959 

1  0  52 

1017 

09 

MEAN 

29.9 

31 .0 

3  1  .8 

35.5 

S.O. 

7.718 

7.103 

7.987 

6.689 

TOT  OBS 

1053 

959 

10  53 

1018 

12 

"MEAN 

30.1 

32.0 

33.1 

36.8 

S.O. 

7.582 

6.807 

7.267 

6.519 

TOT  OBS 

1053 

959 

1052 

1020 

IS 

MEAN 

30.2 

32.2 

33.5 

37.2 

S.O. 

7.557 

6.832 

7.1  19 

6.823 

TOT  OBS 

105  3 

959 

10  58 

1020 

18 

MEAN 

30.0 

31  .9 

32  .6 

36.8 

S.O. 

7.608 

6.9  16 

7.178 

6.817 

TOT  OBS 

1059 

959 

1  058 

1018 

21 

MEAN 

29  .9 

31  .  1 

3  1  .7 

35.1 

S.O. 

7.708 

7.000 

7.82} 

6.559 

TOT  OBS 

1058 

959 

1051 

1016 

ALL 

MEAN 

30.0 

31.3 

32.0 

35.8 

S.O. 

7.657 

7.02fa 

7.821 

6 . 798 

TOT  OBS 

8823 

7672 

88  19 

8186 

LAT.  :  63  S9N  LONG. 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

38.8 

5.587 

1  058 

43.6 

3.637 

1020 

47  .0 
2.978 
1051 

86.7 

3.960 

1050 

*3.0 

5.129 

989 

J8.7 
5.806 
1  C22 

38.2 

5.693 

1052 

8  3.5 
3.798 
1020 

86.5 

3.064 

1051 

96.2 

3.606 

1050 

82.6 

5.257 

990 

38.6 

5.879 

1  02  3 

39.0 

5  .  520 
109  6 

88.3 

3.572 

1020 

87.1 
3.092 
10  50 

86.5 

3.561 

1051 

82.6 

5.321 

98  5 

3  8.5 
5.  901 

1  C2  3 

80.8 

5.278 

1051 

85  .8 
3.561 
1019 

88.2 

3.061 

1052 

97.9 

3.257 

1089 

43.9 

8  .988 

98  5 

39.0 
5.  871 
1023 

81.5 

5.108 

1052 

86 . 3 
3.85B 
1020 

89 . 1 

2.958 

1051 

98.8 

3.123 

1D58 

85.1 

4  .668 
988 

8  0.3 
5.  572 
1023 

81.9 

5.082 

1053 

86.6 

3.318 

1021 

99.8 

2.855 

1052 

49.1 

2.962 

J  053 

85.3 

8.569 

98  7 

80.8 
5.  887 
1023 

81.5 

8 .98  3 

1  050 

46.1 

3.178 

1018 

88.9 

2.768 

1051 

48.6 

2  .989 
1051 

88.5 

9 .660 
989 

39.3 
5.  660 
102  3 

80.2 

5.228 

1050 

85.1 

3.316 

1019 

87.9 

2.  763 
1051 

87.8 

3.287 

1053 

43.3 

5.033 

988 

38.8 
5.66  7 
102  3 

80.2 

5.468 

8808 

85.1 

3.658 

8157 

88.0 

3.111 

88  09 

87.6 

3.883 

88J1 

8  3.8 
5.059 
7901 

79.2 

5.778 

8183 

LON  G 


22  35W  ELEV 


171  FT 


OCT  ^qV  OEC 


38.7 

5.306 

1  C22 

33.7 

7.041 

988 

30.8 

7 .030 
1049 

38.6 

5.  879 
102  3 

3  3.7 
7.013 
989 

30.7 

7.115 

1053 

38.5 

5.  901 

1  C2  3 

33  .7 
7.021 
936 

30.7 

7.114 

1052 

39.0 

5.  871 
1023 

33.7 

7.048 

989 

30.7 

7.111 

1050 

4  0.  3 

5.  572 
1023 

34  .4 
6.909 
988 

31.0 

7.105 

1049 

40.4 

5.487 

1023 

34  .3 
6.883 
989 

31.0 

7.055 

1052 

39.  3 
5.  660 

1  023 

33.8 

6.980 

987 

3o*8 

7.001 

1051 

38.8 

5.667 

1023 

33.7 

7.031 

987 

30.7 

6.942 

1049 

39.2  33.9  30.8 

5.7  74  6.993  7.057 

8183  7903  8405 


ANNUAL 


37.4 
6.6?0 
12  306 

3  7.2 
6.577 
12307 


37.4 
8.7  30 
12293 

38.1 
8.9  48 
12301 

39.1 
8.927 
12309 

39.3 
8  .949 
12316 

38.7 
8.948 
12  305 

3  7.9 
8.779 
12  300 

38.1 
8.843 
98  4  37 
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MEANS  ANO  STANDARD  DEVIATIONS 


DEW-POINT  TEMPERATURE  (OEG  FI 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


016201  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  :  63  S9N  LONG. 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 


HOURS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

A  uG 

SEP 

OCT 

(LST) 

MEAN 

26.6 

27.7 

27  .9 

31.0 

35.7 

"1.5 

45.1 

44  .8 

40.7 

36.0 

00 

S.D. 

9.360 

8.978 

9.519 

8.810 

7.379 

4.916 

3.965 

4  .436 

6.bl7 

7.531 

TOT  OBS 

1051 

959 

10  52 

1020 

1054 

102Q 

1051 

1050 

989 

1  02? 

MEAN 

26.5 

27.5 

27.5 

30.7 

35.4 

4  1  .4 

44.8 

44.5 

40.4 

35.9 

03 

S.O. 

9.572 

9.033 

9.512 

8  .8  34 

7.  365 

5.037 

4.015 

4.545 

6.618 

7.  61  0 

TOT  OBS 

10  52 

959 

1051 

1017 

1052 

1020 

1051 

1050 

990 

1024 

MEAN 

26.4 

27.4 

27.3 

30.8 

35.9 

4  1.8 

45.2 

44.7 

40.3 

35.8 

06 

S.D. 

9.462 

9.201 

9.548 

8.851 

7.339 

4.904 

4.111 

4.579 

6.690 

7.  599 

TOT  OBS 

1052 

958 

1052 

1017 

1 D46 

1020 

10  50 

1051 

985 

1024 

MEAN 

26.4 

27.6 

28.0 

31  .8 

36.1 

41.9 

45.3 

45.1 

4  1.1 

36.2 

09 

S.D. 

9.566 

9.013 

9.5  20 

8.842 

7.369 

5.213 

4.372 

4.614 

6.528 

7.  649 

TOT  OBS 

1052 

959 

1053 

1018 

1D51 

1019 

1052 

1049 

986 

1  024 

MEAN 

26.6 

28.5 

28  .9 

32.6 

36.4 

4  2.1 

45.4 

45.2 

4  1.5 

37.0 

12 

S.D. 

9.497 

8.755 

9.3  62 

8.630 

7. 366 

5.327 

4.555 

4  .764 

6.635 

7.  570 

TOT  OBS 

1053 

959 

1  0  52 

1020 

1052 

1020 

1051 

1054 

988 

1024 

MEAN 

26.7 

28.7 

29.3 

32.8 

36.7 

«2.2 

45.6 

45.4 

41.6 

3  7.  n 

15 

S.D. 

9.454 

8.803 

9.  3  30 

8.526 

7.481 

5.302 

4.383 

4  .676 

6 .669 

7.  523 

Tot  OBS 

1053 

959 

10  54 

102D 

lcSi 

1021 

TO  52 

1D33 

987 

1024 

MEAN 

26.5 

28 .0 

28  .7 

32.3 

36.7 

42.1 

45.4 

45.3 

41.3 

36.3 

18 

S.D. 

9.527 

8.792 

9.  353 

8.484 

7.299 

5.009 

4.186 

4.540 

6.592 

7.518 

TOT  OBS 

1054 

959 

10  54 

1018 

1  04  9 

1018 

1051 

1050 

989 

1  024 

MEAN 

26.4 

27.7 

28  .0 

31.6 

36.4 

42.0 

45.4 

45.1 

40.8 

36.0 

21 

S  .D. 

9.600 

8.853 

9.497 

8.567 

7.173 

4.891 

3,ae6 

4.451 

6.658 

7.  475 

TOT  OBS 

10  54 

959 

1051 

1016 

1050 

1019 

1050 

1053 

988 

1024 

MEAN 

26.5 

27.9 

28  .2 

31.7 

36.2 

4  1.9 

45.3 

45.0 

40.9 

36.  3 

ALL 

S.D. 

9.502 

8.936 

9 . 4  74 

8.723 

7 . 357 

5.083 

4.194 

4.585 

6.640 

7.569 

TOT  OBS 

8421 

76  71 

84  19 

8146 

8407 

8157 

8408 

8410 

7902 

8  191 

!# 


T.  : 

i 

63  S9N 

LONG.  : 

22  35W 

ELEV. 

:  171  FT 

3.‘ 

7P. 

n' 

#UG 

sep 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

ft  .8 

40.7 

36.0 

30.5 

27.4 

34.6 

I  3b 

6  •  6l  7 

7.531 

8.782 

8.895 

10.202 

5  • c 

;5o 

989 

1  q2  3 

1017 

1049 

12  335 

76  1 

)  1  5 

•  .5 

40.4 

35.9 

30.5 

27.3 

34.4 

j  4  5 

6.618 

7. 610 

8.767 

8.894 

10.210 

)  .  6 

3  SO 

990 

1024 

1018 

1054 

12338 

r8p; 
; )  ’ 

it. 7 

40.3 

35.8 

30.6 

27.3 

34.5 

6.690 

7.  599 

8.784 

8.970 

10.316 

).c 

|m 

98  5 

1(124 

1013 

1053 

12321 

ip.' 

ns 

t  * 1 

41.1 

36.2 

30.5 

27.3 

34.8 

>14 

6.528 

7.  649 

8.842 

8.955 

10.351 

*  ' 

1  tZ 

i 

986 

1024 

1015 

1051 

12329 

11? 

1.2 

41.5 

37.0 

31  .0 

27.5 

35.3 

164 

6.635 

7.  570 

8.820 

8.967 

10.222 

•  I) 

'54 

98  8 

1024 

1012 

1049 

12  334 

ftp 

IV 

1.4 

41.6 

3  7.0 

31  .0 

27.6 

35.4 

,76 

6  .669 

7.  523 

8.788 

8.950 

10.204 

p  ■ 

53 

987 

1  024 

1017 

1053 

17346 

14 

.3 

41.3 

36.3 

30.6 

27.4 

35.1 

(4  0 

6.592 

7.518 

8.787 

8.840 

10.229 

.  4 

J4  0 

989 

1024 

1014 

1051 

12331 

20 

1? 

i*1 

40.8 

36.0 

30.4 

27.3 

34.8 

W  1 

6.658 

7.  475 

8.820 

8  .788 

10.256 

.6 

*>3 

988 

1024 

1012 

1050 

12326 

)8 

If 

1 

>0 

40.  9 

36.  3 

30.6 

27.4 

34.8 

h 

6.64  0 

7.569 

8.798 

8.904 

10.254 

{C 

7902 

8  191 

8118 

84  10 

98660 

I 


4 


MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


18  - 


SEA-LEVEL  PRESSURE  «HB> 
(FROM  HOURLY  OBSERVATIONS) 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1989-1987 


LAT.  :  63  S9N  LONG.  : 


HOURS 

ILS  T  ) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

CCT 

00 

mean 

s.o. 

TOT  OBS 

1000.2 

1 7.988 

9  59 

1003.6 

17.150 

8  74 

1004.9 

15.744 

9  59 

1010.3 

12.932 

9  30 

1  01 3.2 
10.618 
961 

1010.9 
9.4  12 
929 

1010.1 

8.079 

928 

1008.7 

8.566 

927 

1005.6 
11  .34  7 
66  9 

1001.7 

1 4. 296 

930 

03 

MEAN 

S.D. 

TOT  OBS 

999.9 

18.152 

960 

1003.3 

17.177 

874 

1004.5 

15.729 

9  58 

1010.1 

12.968 

928 

1012.9 

10.682 

959 

1010.6 

9.431 

930 

1009.8 

8.084 

927 

1008.4 

8.628 

927 

1005.3 
11 . 366 
670 

100  1.  3 
14. 262 

931 

06 

MEAN 

S.O. 

TOT  OBS 

999.8 

18.123 

960 

1003.0 

17.216 

874 

1004  .6 
15.655 
959 

1010.0 

12.984 

928 

1012.9 
10. 714 
953 

1010.5 

9.471 

9  30 

1  009 .7 
8.065 
927 

1 008.3 
8.673 
927 

1005.3 

11.333 

865 

1001 . 3 
14. 21 7 
931 

09 

MEAN 

S.D. 

TOT  OBS 

1000.0 

18.181 

960 

1003.3 

17.248 

8  74 

100S  .0 
15.586 

9  60 

1010.2 

13.002 

928 

1013.0 

1 Q.668 
957 

1010.6 
9.4  84 
929 

1 009.9 
8.098 
928 

1008  .5 
8.702 
925 

IOO5.6 

11.352 

866 

1  00  1 . 6 
1  4 . 24  2 
931 

12 

MEAN 

S.D. 

TOT  OBS 

1000.2 

18.154 

960 

1003.4 

1 7.296 
874 

1005.2 

15.544 

9  59 

1010.3 

12.981 

930 

1013.1 

10.625 

959 

1010.6 

9.431 

930 

1010.0 

8.10b 

927 

1008.5 

8.677 

930 

1005.7 

11.391 

6  68 

1001.7 
14.  315 
931 

IS 

MEAN 

S.D. 

TOT  OBS 

999.9 

18.218 

960 

1003.2 

17.288 

874 

1004.9 

15.578 

961 

1010.2 

12.977 

9  30 

10  12.9 
10.601 
960 

1010.5 

9.402 

929 

1 009.9 
8.114 

928 

1008.3 

8.675 

929 

1005.4 
11 .392 
867 

100  1.4 
14. 41 3 
931 

18 

MEAN 

S.D. 

TOT  OBS 

999.9 

18.125 

961 

1  003.4 

1 7.181 

8  74 

1004  .9 
15.679 
960 

1010.2 

12.916 

929 

1012.8 

10.555 

957 

1010.5 

9.294 

929 

1 009  .9 
8.081 

927 

1008.2 

8.678 

926 

1005.4 
11 .364 
869 

1001.5 
14. 379 
931 

21 

MEAN 

S.D. 

ToT  CBS 

10C0. 1 
18.013 
961 

1003.7 

17.220 

8  74 

1005.2 

15.631 

9  58 

1010.5 
12 .944 
927 

1013.1 

10.640 

957 

1010.6 

9.347 

930 

1  010 .0 
8.048 

926 

1008.4 

8.669 

929 

1005.6 
11 .370 
868 

1 00  1.6 

1 4. 389 
931 

ALL 

MEAN 

S.D. 

TOT  OBS 

1000.0 

18.112 

7681 

1003.4 

1 7.215 
699c 

1004  .9 
15.638 

7  6  74 

1010.2 

12.958 

7430 

1013.0 

10.621 

7663 

1010.6 
9.4  06 
74  36 

1009.9 
8.081 
74  18 

1008.4 

8.656 

7420 

1005.5 
11 .359 
6942 

1001.5 
14.  30  8 
7  44  7 

63  S9N 

LONG.  : 

22  3SW 

ELEV. 

:  171  FT 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

annual 

100b. 6 
11 .367 
664 

1  00  1 . 7 
14. 296 

930 

1002.3 

15.188 

926 

1000.2 

16.611 

956 

1006.0 

14.268 

11148 

100S.3 
11 . 366 
670 

1001.  3 
14. 262 
931 

1  Oo2 . 1 
15.242 
928 

999.9 

16.725 

961 

1005.7 

14. 319 
11153 

1003.3 
11 .333 
66  5 

1001.3 
14. 21 7 
931 

1002.0 

15.271 

923 

999.8 

16.757 

960 

1  DOS  .6 
14.323 
11137 

1005*6 
11 .352 
666 

1  00  1 . 6 
14. 242 
931 

1002.3 
15. 3*4 
924 

1000.2 

16*686 

958 

1005.9 

14.312 

111  *0 

1005. 7 
11.391 
868 

1  QO 1 . 7 
14.  315 
931 

1002.5 

15.326 

922 

1000.4 

16.742 

957 

1006.0 

14.295 

11147 

1005.4 
11 .392 
867 

100  1.4 
14.41  3 
931 

1002.1 

15.228 

927 

999.9 

16.797 

960 

1005.7 

14.336 

11156 

1003.4 

11 .364 
869 

100  1.5 
14. 379 
931 

1002.3 

15.115 

924 

1000.1 

16.688 

958 

1005.8 

14.259 

11145 

100S. 6 

11 .370 
868 

1 00  1 . 6 

1  4.  38  9 
931 

1002.4 

15.072 

922 

1000.3 

16.637 

957 

1006.0 

14.246 

11140 

1005.5 
11 .359 
6942 

1001.5 
14.  308 

7  44  7 

1002.3 

15.218 

7396 

1000.1 

16.699 

7667 

100S  .8 
14.295 
89166 

19  -  MEANS  and  standard  deviations 


STATION  PRESSURE  UNCHES  OF  HG I 
( FROM  HOURLY  OBSERVATIONS! 


016201  KEELAVIK,  ICELAND 
PER  1 00  OF  RECORD  :  1999-1987 


LAT,  :  63  59N  LONG.  :  22 


HOURS 
1LST  1 

1 

JAN 

FEB 

M  AR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

h 

MEAN 

29.390 

29.992 

29.982 

29.690 

29 . 726 

29.660 

29.637 

29.597 

29.508 

29.  390 

29.9 

00 

S.D. 

.527 

.502 

.9  59 

.377 

.308 

.273 

.237 

.252 

.  333 

.919 

•  <4 

TOT  OBS 

960 

8  79 

958 

9  30 

960 

928 

927 

927 

869 

929 

8 

MEAN 

29.332 

29.932 

29.969 

29.633 

29 . 717 

29.651 

29.629 

29.589 

29.998 

29. 379 

29.9 

03 

S  .D. 

.531 

.503 

.9  60 

.3  76 

.310 

.279 

.237 

.253 

.333 

.  91  8 

•  u 

TOT  OBS 

960 

879 

957 

928 

959 

9  26 

927 

926 

870 

930 

a 

MEAN 

29.329 

29.925 

29.969 

29.629 

29.717 

29.698 

29.628 

29.586 

29.998 

29. 378 

29.9 

Ob 

S.D. 

.531 

.509 

.9  57 

.379 

.311 

.275 

.237 

.255 

.331 

.  916 

.9 

TOT  OBS 

960 

879 

959 

928 

953 

925 

929 

927 

86  5 

930 

8 

MEAN 

29.337 

29.9  32 

29.981 

29.636 

29.720 

29.651 

29.633 

29.591 

29.505 

29. 388 

29.9 

09 

S.D. 

.532 

.505 

.9  55 

.3  79 

.  310 

.275 

.2  37 

.256 

.333 

.  91  7 

.9 

TOT  OBS 

960 

8  79 

9  60 

928 

958 

929 

928 

925 

866 

930 

8 

MEAN 

29.392 

29.937 

29.987 

29.691 

29.722 

29.653 

29.636 

29.593 

29.508 

29. 390 

29.9 

12 

S.D. 

.531 

.507 

.9  59 

.378 

.308 

.279 

.237 

.259 

.339 

.  920 

.9 

TOT  OBS 

960 

879 

957 

9  30 

959 

927 

927 

929 

868 

930 

8 

MEAN 

29.331 

29.929 

29.980 

29.635 

29. 717 

29.669 

29.639 

29.587 

29 . 50  3 

29. 382 

29.9 

15 

S.D. 

.532 

.506 

.955 

.378 

.308 

.273 

.237 

.255 

.333 

.922 

TOT  OBS 

960 

879 

961 

9  30 

959 

925 

928 

929 

866 

930 

8 

MEAN 

29.333 

29.9  36 

29.980 

29.635 

29.719 

29.698 

29.632 

29.583 

29.999 

29. 385 

29.9 

18 

S.D. 

.530 

.503 

.9  58 

.377 

.  307 

.270 

.236 

.255 

.333 

.921 

TOT  OBS 

961 

879 

961 

929 

957 

927 

927 

926 

868 

929 

8 

MEAN 

29.338 

29.993 

29.989 

29 . bBS 

29.721 

29.650 

29 . b  37 

29.590 

29 .507 

29.  388 

29.9 

21 

S.D. 

.527 

.503 

.957 

.378 

•  30o 

.271 

.235 

.255 

.  339 

.  921 

.9 

TOT  OBS 

961 

8  74 

9  59 

927 

957 

927 

926 

929 

868 

930 

8 

mean 

29.335 

29.9  35 

29.980 

29.637 

29.719 

29.651 

29.633 

29.590 

29 . 503 

29. 385 

29.9 

ALL 

S.D. 

.530 

.509 

.957 

.377 

.  308 

.273 

.236 

.259 

.333 

.  919 

•  <4 

TOT  OBS 

7682 

6992 

7  6  72 

7930 

7662 

7909 

79  19 

7918 

6990 

7  938 

71 

63  59N  LONG 


22  3SW  ELeV 


171  FT 


SEP 


29 .508 
.333 

869 

29 .898 
.333 

870 

29  .<*98 
.331 
86  5 

29.505 
.  333 
866 

29 . 508 
.  338 

868 

29. 30  3 
.333 
866 

29.999 

.333 

868 

29 .507 
.  338 
86  8 

29 . 503 
.333 
6  98  0 


OCT 


29. 390 
.819 

929 

29. 379 
.  918 

930 

29. 378 
.  916 
930 

29. 388 
.  81  7 
930 

29.  390 
.920 
93  0 

29. 382 
.8  22 

930 


29.385 

.  821 

929 

29. 388 

.  821 

930 

29. 38 5 
.819 
t  938 


NOV 


29.812 

.941 

898 

29.802 

.443 

899 

29.802 
.444 
8  96 

29.408 

.946 

898 

29.812 

.996 

898 

29.805 

.482 

899 

29.411 
.8  39 
897 

29.815 
.9  37 
897 

29.909 

.942 

7182 


DEC 


29.387 

.487 

930 

2 9.342 
.891 
9  30 

29.337 
.892 
9  30 

29.398 
.989 
9  30 

29.353 
.890 
9  30 

29.383 

.891 

930 

29.387 

.888 

930 

29.353 
.987 
9  29 

29.386 
.889 
78  39 


ANNUAL 


29.516 
.8  17 
11090 

29.507 
.818 

1 1086 

29.508 
.4  19 

l 1  0*1 

29.511 
.4  18 
11081 

29.515 

.418 

11089 

29.508 
.9  18 

1  1091 

29.509 
.817 

11086 

29.515 

.916 

11089 

29.511 
.918 
88  6  78 


20  -  FLYING  WEATHER  -  PERCENT  OF  HOURS 


016201 

PERIOD 

KEFLAVlK, 
OF  RECORD 

ICELAND 
:  1949- 

198  7 

LAT.  : 

63  S9N 

LONG.  : 

22  3  5w 

ELEV 

CEILING 

LESS  THAN 

PERCENT  OF 
5000  FEET  l 

HOURS  WITH 
VISIBILITY 

LESS 

THAN  5. 

00  MILES 

HOUR 
»LST  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OE 

00 

61 

64 

64 

67 

60 

65 

65 

62 

62 

63 

60 

6 

03 

63 

63 

64 

69 

62 

67 

67 

63 

64 

65 

62 

6 

06 

62 

66 

67 

6  9 

M 

68 

66 

63 

66 

66 

6  3 

6 

09 

65 

66 

62 

68 

62 

6  6 

67 

63 

66 

65 

66 

6  < 

12 

63 

64 

64 

69 

62 

67 

bS 

64 

64 

65 

6  5 

6  ( 

IS 

61 

63 

63 

68 

64 

63 

61 

62 

6  J 

6  7 

64 

6 

18 

69 

63 

63 

65 

61 

61 

6  1 

59 

64 

66 

63 

bt 

21 

63 

62 

63 

66 

59 

63 

60 

61 

60 

65 

62 

bi 

ALL 

63 

64 

64 

6  8 

62 

65 

64 

62 

64 

65 

6  3 

6*. 

"  . .  ‘  '  '  ' 

'  ' 

- 

PERCENT  OF 

HOURS  WITH 

CEILING 

LESS  THAN 

3000 

FEET  £ 

visibility 

LESS 

THftN  3.00 

MILES 

HOUR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  V 

DEC 

(LST  1 

00 

45 

46 

47 

50 

41 

45 

52 

45 

43 

47 

4  3 

46 

03 

48 

45 

46 

51 

43 

52 

53 

48 

46 

4  7 

4  5 

46 

06 

48 

45 

48 

51 

44 

51 

52 

47 

46 

46 

4  P 

4  4 

09 

48 

47 

47 

5  1 

46 

53 

54 

50 

47 

50 

4  8 

47 

12 

48 

45 

48 

53 

47 

52 

54 

51 

49 

48 

4  8 

49 

15 

49 

47 

47 

52 

47 

5  U 

52 

49 

48 

52 

50 

50 

18 

50 

47 

48 

52 

45 

4  fc 

5  0 

48 

47 

50 

47 

50 

21 

48 

43 

48 

50 

42 

46 

48 

45 

43 

48 

4  6 

44 

ALL 

48 

46 

47 

51 

44 

50 

52 

48 

46 

49 

4  7 

47 

PERCENT  OF 

HOURS  WITH 

CEILING 

LESS  THAN 

1000 

FEET  £ 

VISIBILITY 

LESS 

THAN  3. CO 

miles 

HOUR 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  V 

DEC 

(LST  1 

00 

1  3 

14 

15 

1  6 

1  3 

1  7 

22 

16 

14 

1  3 

1  2 

12 

03 

13 

14 

13 

1  6 

1  3 

1  7 

23 

17 

16 

13 

1  3 

14 

Ob 

1  3 

13 

14 

1  7 

1  3 

16 

20 

17 

15 

1. 

1  4 

12 

09 

14 

13 

15 

1  7 

12 

1  6 

20 

1  7 

16 

1  3 

1  4 

1  3 

12 

15 

15 

14 

16 

IQ 

15 

16 

16 

15 

1  3 

14 

14 

15 

14 

15 

14 

1  5 

1 1 

1  3 

IS 

16 

15 

1  3 

15 

14 

18 

14 

14 

16 

1  6 

1  1 

1  3 

17 

16 

14 

1  3 

1  3 

12 

21 

14 

12 

14 

16 

12 

16 

16 

18 

13 

1  1 

1  3 

12 

ALL 

14 

14 

14 

1  6 

12 

1  6 

1  9 

16 

15 

1  3 

1  3 

1  3 

ELEV 


171  FT 


IRS 

9N  LONG.  :  22  3Sw 


5.00  MILES 

p  OCT  NOV  OEC  ANNUAL  *  YR$ 


62 

63 

60 

63 

63 

39 

64 

66 

65 

66 

62 

6  3 

64 

63 

6  n 

65 

39 

39 

66 

65 

66 

64 

65 

39 

6<* 

6  3 

65 

67 

6  5 

64  ~  ~ 

66 

6T~ 

65 

6TT 

39 

39 

64 

6b 

6  3 

66 

63 

39 

60 

64 

65 

65 

62 

63 

62 

64 

62 

64 

39 

39 

3.00 

MILES 

EP 

OCT 

NOV 

DEC 

annual 

*  YRS 

43 

47 

4  3 

4  6 

46 

39 

4  fc 

4  7 

45 

46 

47 

39 

46 

48 

4  g 

44 

48 

39 

4  7 

50 

4  8 

47 

49 

39 

49 

48 

4  8 

49 

49 

39 

4  6 

52 

50 

50 

49 

39 

47 

50 

47 

50 

48 

39 

43 

48 

46 

44 

46 

39 

46 

49 

4  7 

47 

48 

39 

3. CO 

MILES 

:p 

OCT 

NO  V 

DEC 

ANNUAL 

*  YRS 

14 

1  3 

12 

12 

15 

39 

6 

1  3 

1  3 

14 

15 

39 

1  4 

1  4 

12 

15 

39 

6 

1  3 

1  4 

13 

15 

39 

5 

1  3 

14 

14 

15 

39 

5 

1  3 

15 

14 

14 

39 

I  3 

1  3 

12 

14 

39 

3 

1  1 

I  3 

12 

1  4 

39 

5 

l  3 

1  3 

1  3 

15 

39 

?0  -  FLYING  WEATHER  -  PERCENT  OF  HOURS 


016201  KEFLAVlK,  ICELANO 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1987 


LAT. 


63  59N  LONG. 


HOUR 
tLST  I 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

ALL 


HOUR 
1LST  J 

00 

03 

06 

09 

12 

15 

18 

21 

ALL 


JAN 


4 

5 
4 

4 

5 
5 
5 
5 
5 


JAN 


CEILING  LESS  THAN 


FEB 


5 

5 

4 

5 

4 

5 
5 
5 
5 


FEB 


2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 


MAR 


4 

4 

5 
5 
5 
4 
4 

3 

4 


APR 


5 
4 

6 
4 
4 
4 
4 
6 
4 


CEILING  LESS  THAN 
MAR  APR 


0* 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 


PERCENT  OF  HOURS  WITH 

300  FEET  E  VISIBILITY  LESS  THAN  1 


MAY 


3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 


JUN 


JUL 


6 

7 

6 

3 
2 
2 
2 

4 
4 


AUG 


SEP 


PERCENT  OF  HOURS  WITH 

100  FEFT  t  VISIBILITY  LESS  THaN  1/4 


MAY 


1 

1 

1 

0* 

0* 

0* 

1 

1 

1 


JUN 


1 

1 

UR 

L 

0# 

c 

0* 

2 

0* 


JUL 


2 

2 

2 

1 

0 

0* 

0* 

1 

1 


AUG 


I 

1 

1 

0* 
D  R 
OR 

1 

1 

1 


SEP 


1 

1 

1 

1 

OR 

OR 

1 

1 

1 


22  3  5U  EL 


MlLtS 

OCT 


2 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 


MILES 

OCT 


J» 

UR 

1 

1 

0* 

1 

QR 

1 

OR 


NO  V 


3 

3 

3 

4 
4 
4 
3 


NOV 


1 

PR 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


NOTE  : 

R  -  VALUE  >  0  AND  <  0.5  PEPCENT 


2 


5 


OAILY  TEMPERATURES 


W 


ELEMENT  TYPE  :  MAXIMUM  TEMPERATURE 


016201  KEFLA^IK.  ICELAND  LAT .  :  63  59  N  LONG.  :  22  35W  FLEV.  :  1 7 1  FT 

PER  1 00  OF'  RECORD  :  1999-198? 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 


i 

f 


T  EMP 

IDE  G  F  ) 

JAN 

FEB 

MAP 

A  PR 

MA  Y 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OC  T 

NOV 

OEC 

ANNUAL 

,  >- 

75 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  L 

.  1 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.  0* 

>  = 

70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

•  0 

.0 

.  0 

.0 

.0 

.04 

>r 

65 

~.o 

.0 

.0 

.0 

.  1 

.0 

1  .0 

.  3 

•0 

.  0 

.  n 

.0 

.  1 

60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.3 

8.3 

6.0 

.6 

.  0 

.0 

.  0 

1 . 5 

l>  = 

55 

.0 

.0 

.0 

.2 

5.1 

21.8 

53.5 

49.1 

11.8 

.  7 

.0 

.0 

11.8 

>- 

50 

.0 

.0 

.  4 

5.9 

39.7 

81.8 

97.1 

94 . 4 

59.9 

15.4 

1.9 

.0 

32.9 

>3 

45 

9.4 

12.2 

18.3 

42.1 

79.3 

99  .6 

100.0 

99.9 

92.9 

54 . 7 

22.7 

10.4 

53.4 

>3 

40 

31.7 

38.0 

51 .2 

72.0 

93.9 

100.0 

100.0 

100. Q 

98.9 

• 

40 

CD 

49.  1 

31.2 

70. 9 

>3 

35 

59.1 

66.6 

72.8 

8  9  .8 

99.1 

100.  C 

1  00.0 

100.0 

100.0 

97.4 

77.7 

64.  1 

85.5 

>3 

30 

79.4 

87.5 

88.4 

97.0 

100.0 

103  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

93.5 

85.9 

94. 3 

>3 

25 

92.6 

95.6 

96.1 

98.7 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98. 8 

95.3 

98.  1 

>3 

20 

98.3 

99.7 

99.2 

99.8 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100 .0 

100.0 

99.2 

99.7 

>  >  = 

IS 

99.6 

99.9 

99.8 

100.0 

100.0 

103.u 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

99.9 

>  z 

1  0 

100.0 

99  .9 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

1  DO  .  0 

100.0 

1UD.0 

10D.0 

100.0 

>r 

5 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10D.0 

100.0 

r  ean 

35.5 

37.1 

38.2 

42.3 

47.9 

52.2 

55,0 

54.4 

50.2 

44 .6 

39.2 

3  6.  3 

44 . 4 

S  •  D 

• 

7.045 

6.516 

6.635 

5.810 

4.  746 

3.249 

3.38? 

3.152 

3.941 

4  .724 

6.170 

6.  334 

8.788 

TOT 

.  OBS. 

964 

87  1 

93? 

903 

933 

903 

933 

933 

932 

994 

932 

96  3 

11194 

NOTES  : 

*  -  PERCENT  <  .05 


L 


6 


DAILY  TEMPERATURES 


ELEMENT  TYPE  :  MINIMUM  TEMPERATURE 


□  16201  NEFLAVIK,  ICELAND _ L£T^  :  63  59N  LONG.  :  22  35U  ELEV.  :  171  FT 

PERIOD  OF  RECORD  :  19*9-1982 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  DAILY  OBSERVATIONS! 


TEMP 
(DEG  F) 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

CEC 

ANNUAL 

>=  60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  Ci 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0* 

>-  55 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.? 

.  1 

.0 

.0 

.  0 

.0 

.0* 

>-  50 

.0 

.0 

Vo 

.0 

.0 

3.1 

19.9 

21.2 

7.2 

.  7 

.  1 

.0 

4.4 

>=4  5 

.2 

.7 

•  r 

2  .0 

13.8 

47.6 

81.9 

75.9 

36.4 

8  .  1 

4.  1 

.2 

22.7 

>  =  *0 

5.1 

5.* 

8.8 

19.0 

50.5 

91.4 

99.9 

98.4 

72.4 

37 .7 

13.2 

6.2 

42.2 

>=  35 

19.9 

21 . 7 

31.2 

51  .6 

79.6 

99.3 

1  00.0 

100.0 

95.0 

73.0 

37.7 

19.6 

60. 7 

>  =  30 

*5  .6 

51.5 

58.5 

7  7.4 

95.1 

10  □  .  L 

i  oo.  r 

100.0 

99.9 

94 . 3 

b4  .  1 

4  6.  7 

77.8 

>-  25 

6  6.6 

75.2 

76*3 

91  .5 

99.6 

100. 0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

98 . 9 

84.8 

72.8 

88.8 

>-  20 

8  3.1 

89 .2 

90.9 

9  7.9 

100.0 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.6 

89.7 

95.6 

>=  IS 

94.5 

98.0 

98.1 

99  .4 

100.0 

100  ,c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.3 

98.9 

>  =  10 

98.7 

99.7 

99.4 

99.9 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

99.8 

>  =  5 

99  .9 

99.8 

99.9 

100  .0 

100.0 

100. c 

1  00.  P 

100.0 

100.0 

100.0 

luC .  0 

100.0 

100.0 

>=  0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. L 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

MEAN 

27.6 

29.1 

30.2 

3  3.9 

38.9 

44.1 

47.1 

46.7 

42.7 

37.6 

32.0 

28.  b 

36.5 

S.D. 

7.81* 

6.979 

7.375 

6. 3  9b 

5.137 

3.238 

2.714 

3.275 

4.765 

5.246 

6.80  3 

7.  C37 

9.06  7 

TOT.  OBS. 

9  6* 

871 

933 

903 

933 

903 

933 

9  33 

932 

994 

932 

96  3 

11194 

NOTES  : 

*  i 


PERCENT  < 


05 


7  -  DAILY  TEMPERATURES 


ELEMENT  TYPE  :  MEAN  TEMPERATURE 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  ET 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1982 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE 
(FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 


T  EMP 
(OEG  F) 

J*N 

FEB 

MA  P 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OC  T 

NOV 

DEC 

annual 

>:  65 

.0 

.0 

.r 

.0 

.0 

.  0 

.  1 

.U 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0* 

>:  60 

.0 

.0 

.r 

.0 

.0 

.0 

.3 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0* 

>:  55 

•n 

.0 

.0 

.0 

.2 

1 . 9 

10. S 

7.5 

1  .6 

.0 

.0 

.0 

I .  s 

50 

.0 

.0 

.  r 

.2 

7.5 

73.3 

74.5 

70.0 

27.3 

3.2 

.4 

.  0 

18.0 

>-  45 

1  .8 

2.0 

2.8 

12.3 

TO 

• 

CD 

91.7 

99.6 

97.6 

71  .4 

28.5 

8.0 

1.1 

38.  7 

40 

14.3 

17.9 

26.5 

49.6 

81.9 

99.6 

100.0 

10Q.Q 

95.1 

66 .7 

31.2 

15.6 

58.2 

>-3  5 

39.8 

47.9 

54.3 

75.4 

95.6 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

91.2 

59.1 

40.0 

75.2 

>r  30 

64  .2 

7  3.2 

74.8 

91  .9 

99.5 

100. C 

100.0 

1  DO  .  0 

100.0 

98.9 

63.0 

7G.5 

88. 0 

>-  2  5 

8  1  .5 

90.  1 

91.7 

97.7 

1  or .  0 

100.0 

100.0 

100.0 

fOD.0 

99.9 

95.9 

88.3 

95.4 

>-  20 

94.8 

98.2 

98.1 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

99.8 

96.8 

98.9 

>:  15 

98.7 

99.  7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.  t 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

99.6 

99.8 

>  =  10 

100.0 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

ino.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo. n 

100.0 

100.0 

>-  5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOD.r 

100.0 

100.0 

10D  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

MEAN 

31.8 

33.3 

34.5 

38.3 

4  3.6 

46.4 

SI  .3 

50.8 

46.6 

41.4 

35.9 

32.7 

40.7 

S.O  . 

7.190 

6.453 

6.798 

5.9Q7 

8.710 

2.879 

2  .654 

2.813 

4.132 

4.813 

6.274 

6.438 

8.775 

TOT.  OBS. 

964 

871 

933 

9  03 

933 

903 

9  3* 

933 

932 

994 

932 

96  3 

1  1194 

NOTES  : 
#  r 


PERCENT  <  .05 


8  -  DAILY  AMOUNTS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 
PRECIPITATION 

(FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1989-1982 


L  A 


JAN 

NONE 

21.0 

TRACE 

17.2 

.01  < 
2.7 

-.os 

12.1 

<=.10  < 
9.5 

=  .25 
16.7 

INCHES 

<  =  .50 

1  3.8 

<=1.0  <= 
7.0 

2.5 

.3 

<  =  5.0 

.0 

<=10.0  < 

.0 

-2 C  •  < 

.  I 

FEB 

19.9 

17.2 

3  .9 

12.0 

9.6 

15.6 

13.8 

6.7 

1  .8 

.0 

.0 

•  1 

MAR 

20.0 

20.  1 

8  .0 

10.3 

9.  1 

17.1 

12.9 

5.8 

l  .n 

.  1 

.0 

•  1 

APR 

19.8 

17.2 

3  .8 

18.3 

11.8 

18.2 

9.7 

5.2 

.7 

.0 

.0 

.i 

MAY 

29.8 

18.  1 

8.3 

12  .8 

9.5 

18.0 

8.9 

3.0 

.5 

.0 

.0 

•  i 

JUN 

27.0 

16.0 

5  .6 

12.7 

10.8 

15.9 

9.1 

3.0 

.  3 

.0 

.0 

JUL 

33.5 

18.2 

8  .1 

12.0 

8.7 

13.9 

6.9 

2.8 

.3 

.0 

.0 

.( 

AUG 

28.8 

16.0 

5.2 

18.1 

8.8 

11.8 

10.2 

8.8 

1.3 

.1 

.0 

.( 

SEP 

21.3 

18.2 

8  .6 

18.6 

9.  D 

17.3 

1  1  .3 

6.0 

1  .6 

.0 

.0 

.i 

OCT 

17.9 

12.6 

3.2 

12.1 

9.5 

19.8 

15.0 

8.7 

1  .2 

.0 

.0 

•  c 

r> 

NOV 

21.0 

16.5 

2.8 

11  .8 

9.7 

15.2 

18.8 

7.1 

1  .6 

.0 

.0 

> 

DEC 

19.5 

15.8 

3.6 

10. 0 

11.1 

18.1 

1  3.8 

7.8 

1  .0 

.0 

.0 

.L 

ANN 

23.3 

16.5 

3.9 

12.8 

9.7 

16.1 

1  1  .6 

5.6 

.9 

.04 

.0 

.c 

1 

* 

NOTES  J 

.DOT,  .0  OR  0. 
*  =  PERCENT  < 
ANNUAL  HI  AND 

T  =  2ER0  PRECIPITATION 
.05 

LOW  VALUES  ARE  DERIVED 

.SNOWFALL  OR 

from  annual 

SNOW  DEPTH  MEASURED 

TOTALS. 

BUT  A  TRACE  V 

$$$*$  Z 

ANNUAL 

MINIMUM 

TOTAL 

PRECIPITATION 

IS  NOT 

AVAILABLE 

• 

monthly 

MINI  MUM 

TOTAL 

4 


LY  AMOUNTS 


FREQUENCY  OF 
I  PI T  A  TI ON 


fhBSERVAT IONSI 


i 

i 

LAT. 

:  63 

59N  LONG 

.  :  22 

35W  ELEV.  : 

171  FT 

PERCENT 

TOTAL 

TOTAL 

PRECIPITATION 

OF  "DAYS 

NO. 

UNCHES) 

WITH 

OF 

2f 

AMOUNTS 

OBS 

MEAN 

HI 

LOW 

C2.5 

C5.0  < 

=  10.0 

<=20. a 

>20.0 

>  =  .01 

l  .3 

.□ 

.0 

.0 

•  0 

61 .8 

957 

9.31 

9.17 

.91 

1  .9 

.0 

.0 

.0 

.0 

62.9 

666 

9.23 

12.36 

.71 

1  .0 

.1 

.0 

.0 

.0 

59.9 

9  3D 

9 . 30 

9.91 

.39 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

63  .0 

90G 

3.59 

6.00 

1  .62 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

52.6 

930 

2.91 

8.17 

.37 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

57.0 

900 

2.99 

6.16 

.52 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

98.3 

9  30 

2.93 

5.17 

.69 

1.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

55.5 

929 

3.71 

7.56 

.37 

'  1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

69.5 

930 

9.33 

10.05 

.66 

1  .2 

.0 

.0 

.0 

.0 

69.5 

961 

5  .90 

9.01 

1  .60 

1  .6 

.0 

.0 

.0 

.0 

62.6 

9  30 

9.77 

12.26 

1.53 

1  .0 

.0 

.0 

.0 

.0 

65.1 

961 

9.86 

9.57 

.71 

.9 

•  0  ^ 

.0 

.0 

.0 

60.2 

11193 

9  7.76 

65.95  31.97 

NO 

£P  TH  MEASURED  BUT  A  TRACE  WAS  NOTED 
A  V 


K  E 


monthly  minimum  totals  MAY  EE  MISLEADING 


9  -  D»ILY  AMOUNTS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 
SNOW  FALL 

(FROM  DAILY  OBSERVATIONS! 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  S9! 

PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1982 


PE 

OF 


NONE 

TRACE 

.  1  -  .4  .5 

-1.4 

<=2.4  < 

=  3.4 

INCHES 

<  =  4.4 

<  =  6.4 

<=10.4 

<=15.4 

<=25.4  <=50 

.4 

>50.4 

JAN 

94.3 

23.7 

10.3 

1 1  .0 

4.4 

3.2 

1  .0 

1  .2 

.6 

.1 

.0 

.0 

.0 

FEB 

44.1 " 

"25.5 

10.6 

1 0 .7 

3.6 

2.3 

1  .4 

.5 

1  .3 

.2 

•B 

.0 

.0 

MAR 

48.7 

25.  5 

7  .8 

8.5 

3.8 

1  .9 

1  .7 

1.4 

.3 

.2 

.2 

.0 

.0 

APR 

64.0 

19.3 

6  .8 

5.6 

2.0 

.7 

.2 

.9 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

MAY 

87.7 

10.2 

.9 

.6 

.5 

.0 

.1 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  D 

JUN 

98.6 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.0 

.0 

JUL 

99.9 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  C 

AUG 

99.9 

.  1 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  p 

.0 

.0 

.0 

.0 

SEP 

94 . 7 

4.5 

.3 

.  1 

.  3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OCT 

77.6 

16.3 

2.7 

2.3 

.6 

.2 

.1 

.  1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

NOV 

55.6 

22.9 

6  .5 

7.6 

3.  1 

1.9 

1  .2 

.6 

.  1 

.2 

.0 

.0 

.0 

OEC 

41.8 

22.3 

8.5 

12.5 

6.5 

3.4 

1  .8 

2.3 

.8 

.0 

.0 

.0 

•  C 

ANN 

71.4 

1 4. 3 

4  .5 

4  .9 

2.  1 

1.1 

.6 

.6 

.  3 

.  1 

.0* 

.0 

.0 

NOTES  j 

.OOT,  . 

C  OR  D. 

T  =  ZERO 

prfcipitation 

.SNOWFALL  OR 

SNOW 

DEPTH  MEASURED 

BUT  A  TRACE 

WAS 

NOTED 

*  =  PERCENT  < 
ANNUAL  HI  AND 

.05 

LOW  VALUES  ARE 

DERIVED 

FROM 

ANNU  AL 

TOTALS 

• 

**$*#=  ANNUAL  MINIMUM  tOTAL  PRECIPITATION  IS  NOT  AVAILABLE.  MONTHLY  MINIMUM  TOTALS  MAY  PE  M 


LAT. 

:  63 

59N  LONG. 

:  22 

ISW  ELEV.  : 

171  FI 

PERCENT 

TOTAL 

total 

PRECIPITATION 

Or  DATS 

NO. 

UNCNE3T 

' 

WITH 

OF 

AMOUNTS 

08S 

MEAN 

HI 

LOU 

.4  < 

-50.4 

>50.4 

>=.l 

.0 

.0 

.0 

31.9 

961 

14.5 

6  6  •  6 

.6 

.0 

.0 

.0 

30  iN 

571 

17.8 

50  .T 

.1 

.2 

.0 

.0 

25.8 

933 

14.1 

5o.3 

.OT 

.0 

.0 

.0 

16*7 

903 

6  .6 

24.5 

.2 

.0 

.0 

.0 

2.1 

933 

.7 

6.2 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

903 

•or 

.OT 

.0 

.0 

.0 

.0 

933 

.0  T 

.OT 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9  33 

•  D  T 

.Of 

.or 

.0 

.0 

.0 

.8 

932 

.2 

2.5 

•  0 

.0 

.0 

.0 

6  .0 

992 

1  .6 

11.8 

.□ 

.0 

.0 

.0 

21  .6 

932 

9.4 

34.2 

•  OT 

.0 

.0 

.0 

35.8 

963 

19.0 

51.3 

.dt 

.0* 

.0 

.0 

14.3 

11189 

78  .8 

149.6 

4  1  .0 

D  BUT  A  TRACE  WAS  NOTED 

T  MINIMUM  TotALS  MAY  BE  MISLEADING 


10 


DAILY  AMOUNTS 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 
SNOW  DEPTH 


(FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORO  :  1949-1982 


LAT.  :  63  59 


P 

0 


NONE 

TRACE 

1 

2 

3 

4-6 

INCHES 

7-12 

13-24  25- 

36 

CD 

•3- 

49 

-60 

60-120 

>  120 

JAN 

34 . 7 

20.3 

12.9 

b  .2 

4.9 

10.8 

7.8 

2.4 

•  n 

.0 

.0 

.0 

.  n 

FEB 

38.2 

23.4 

14.4 

6.0 

4.5 

5.7 

5.6 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

MAR 

S3. 9 

14.7 

9.9 

6.8 

3.4 

6.6 

3.3 

1.2 

•  D 

.2 

.0 

.0 

.0 

APR 

77.0 

1  3.0 

3  .2 

2.9 

1 . 6 

1  .3 

1  .1 

.  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

MAY 

97.9 

1.6 

.3 

.  1 

.  1 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

JUN 

100.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

JUL 

100.0 

.0 

.0 

.C 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

AUG 

100. 0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.Q 

.0 

.D 

.0 

.0 

SEP 

99.6 

.2 

.2 

.  c 

.0 

.0 

.0 

.D 

.D 

.0 

.0 

.0 

.0 

OCT 

93.3 

4.0 

1  .8 

.4 

.  3 

.1 

.0 

.0 

.n 

.0 

.0 

.0 

.0 

NOV 

57.7 

18.9 

9  .4 

3.9 

S.O 

3.2 

1  .2 

.6 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

DEC 

32.6 

24.0 

1  1  .1 

6.3 

T.  1 

10.3 

8.0 

.6 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

ANN 

73.8 

10.0 

5.3 

2.7 

2.2 

3.2 

2  .3 

•  6 

.0 

.0* 

.0 

.0 

.0 

notes  : 

•OOT,  . 

0  OR  0. 

T  :  2E  RO 

PRECIPITATION 

•SNOWFALL  or 

SNOU  DEPTH 

MEASURED 

BUT 

A  TRACE  WAS 

NOTED 

*  r  PERCENT  < 
ANNUAL  HI  AND 
*****  =  ANNUAL 

.OS 

LOU  VALUES  ARE 
MINIMUM  TOTAL 

DERIVED  from 
PRECIPITATION 

annual 
IS  NOT 

totals. 

AVAILABLE. 

MONTHLY 

MINIMUM 

totals 

M  AY  BE 

o  o  a 


48 

.0 

.0 

.2 

.0 

.0 


.0 

.0 

.a 

.0 

.a* 


LAT. 

:  63  59N  LONg. 

:  22 

3SW  ELEV.  : 

171  FT 

PERCENT 

total 

TOTAL 

PRECIPITATION 

07  DAYS 

NO.  " 

1 

[  INCHES 

1 

WITH 

OF 

AMOUNTS 

0BS 

MEAN 

HI 

LOW 

bO 

fco-l 20 

>  120 

>-  1 

.0 

.a 

.0 

45.0 

962 

24  . 

0. 

.0 

.0 

-  .0 

3ST.3 

m 

21. 

_  -g--  - 

.0 

.0 

.0 

31.4 

933 

38. 

o. 

.0 

.0 

.0 

10.1 

903 

10. 

0. 

.0 

.0 

.0 

.5 

933 

3. 

0. 

.0 

.0 

.0 

.0 

903 

0. 

0. 

.0 

.0 

.0 

•  0 

933 

0. 

0. 

.0 

.0 

.0 

.0 

933 

0. 

~  TT. 

.0 

.□ 

.0 

.2 

932 

1. 

o. 

.0 

.0 

.0 

2.6 

992 

4. 

0. 

.0 

.0 

.0 

23.4 

932 

22. 

0. 

•  0 

.0 

.0 

43.4 

963 

23. 

0. 

.0 

.0 

.0 

16.3 

11190 

38. 

O.T 

0  BUT  A  TRACE  WAS  NOTED 


V  MINIMUM  TOTALS  MAY  BE  MISLEADING 


21 


DAILY  EXTREME  AMOUNTS 


016201  KEFLAVIK.  ICELAND  LAT.  :  63  5 9N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

_  PfRIOD  OF  RECORD  ;  1949-1962 

MONTH  :  JAN 


PRECIPITATION  SNOWFALL  SNOW  OEPTh 


day 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

date 

1 

.80 

20 

1975 

7. 6  0 

193 

1976 

17. 

432 

1979 

2 

.76 

19 

1956 

1  •  8  o 

46 

1976 

20. 

508 

1976 

3 

.72 

18 

1974 

3.00 

76 

1976 

21  . 

533 

1976 

4 

.83 

21 

1958 

6.90 

175 

1965 

24. 

610 

1976 

5 

.79 

20 

1972 

5.00 

147 

1981 

24. 

610 

1976 

6 

.60 

15 

1981 

3.10 

79 

1979 

24. 

610 

1976 

7 

.75 

19 

1965 

3.30 

84 

1979 

9. 

229 

1979 

8 

.51 

13 

1980 

3.00 

76 

1970 

9. 

229 

1979 

9 

.46 

12 

1976 

2.20 

56 

1978 

9. 

229 

1979 

10 

.95 

24 

1957 

4.50 

1  14 

1976 

10. 

254 

1957 

11 

1  .09 

28 

196  1 

6.00 

152 

1970 

10. 

254 

1976 

12 

1  .00 

25 

1982 

7.20 

183 

1979 

9. 

229 

1979 

1  3 

.58 

15 

196  1 

5.00 

127 

1979 

19. 

483 

1979 

14 

.64 

16 

1967 

4.30 

109 

1978 

23. 

584 

1979 

IS 

.80 

20 

1967 

3.10 

79 

1974 

23. 

584 

1979 

1  6 

.44 

1  1 

1964 

4.00 

102 

1958 

12. 

305 

1979 

IT 

.66 

17 

1981 

5.20 

132 

1972 

10. 

254 

1974 

1  8 

.74 

19 

1964 

4.20 

107 

1976 

10. 

254 

1958 

19 

i  .42 

36 

1952 

6.60 

168 

1952 

1  3~. 

3  30 

1976 

20 

.58 

15 

1976 

5.80 

147 

1976 

9. 

229 

1958 

21 

.70 

18 

1976 

7.00 

178 

1976 

IS. 

381 

1976 

22 

1 .01 

26 

1974 

1  .80 

46 

1972 

17. 

432 

1976 

23 

.71 

18 

1954 

1  .80 

46 

1953 

14. 

356 

1976 

24 

.61 

15 

1963 

6.10 

155 

1963 

14. 

356 

1976 

25 

.64 

16 

1955 

3.30 

84 

1968 

9. 

229 

1976 

26 

.80 

20 

1959 

3.40 

86 

1960 

7. 

178 

1956 

27 

.37 

9 

1974 

3.70 

94 

1974 

7. 

178 

1976 

28 

.53 

13 

1956 

2.80 

71 

1953 

9. 

229 

1957 

29 

.99 

25 

1958 

2.30 

58 

1956 

1  1  . 

279 

1957 

30 

.96 

24 

1952 

7.40 

188 

1952 

1  3. 

330 

1957 

31 

.96 

24 

1952 

11.80 

300 

1952 

20  . 

508 

1952 

MONTH 

1  .42 

36 

1952 

11.80 

300 

1952 

24. 

610 

1976 

NOTES  : 

T  ;  TRACE  AMOUNTS  (<.01,  OR  <.5,  OR  <  1.0  INCHESl 
♦  :  VALUE  OCCURRED  IN  PREVIOUS  YEaRISI. 

THIS  SYMBOL  OMITTED  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  =  0.0 


21 


daily  extreme  amounts 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 


PERIOD 

OF  RECORD 

:  1949-1982 

MONTH  : 

FEB 

PRECIPITATION 

SNOWFALL 

SNOW  DEPTH 

DAY 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

1 

1  .25 

— J T 

T956 

3.60 

91 

T96T" 

20.  508 

"7957 

2 

.75 

19 

1975 

4.00 

102 

1962 

20. 

508 

1952 

3 

1  .08 

27 

1962* 

10.80 

274 

1962 

20. 

508 

1952 

4 

1.10 

28 

1982 

8.80 

224 

1980 

17. 

432 

1962 

5 

1 .16 

29 

1956 

3.50 

89 

19  7  3 

21  . 

533 

1962 

6 

1.45 

37 

1960 

2.30 

58 

1970 

19. 

483 

1962 

7 

1  .09 

28 

195  3 

1.70 

4  3 

"1982 

16. 

406 

196  2 

8 

.  90 

23 

198  1 

9.00 

229 

1981 

10. 

254 

1952 

9 

.39 

10 

1976 

3.90 

99 

19  76 

9. 

229 

1981 

10 

.96 

24 

1969 

4.70 

119 

1973 

9. 

229 

1981 

1  1 

1  .02 

26 

1967 

9.30 

236 

1967 

14  . 

356 

1981 

12 

1  .31 

33 

1959 

7  .00 

178 

1970 

16. 

406 

198  1 

13 

.93  ~ 

24~ 

1953 

1.60 

41 

'  1959 

16. 

406 

1981 

1  4 

.80 

20 

1954 

7.40 

188 

1959 

12. 

305 

198  1 

IS 

1  .09 

28 

1954 

6.50 

165 

1962 

14. 

356 

1981 

16 

.57 

14 

1976 

2.80 

71 

1976 

14. 

356 

1981 

17 

1 .01 

26 

1982 

1.20 

30 

1973 

8. 

203 

1970 

18 

.68 

17 

1979 

4.00 

102 

1968 

11. 

279 

1970 

19" 

.67 

17 

19  72 

3.6  0 

9i 

19  59 

10. 

254 

1970 

20 

.73 

19 

196  1 

7.30 

185 

1961 

1 1 . 

279 

1970 

21 

.87 

22 

1959 

3.30 

84 

1980 

1 1 . 

2  79 

1970 

22 

.e2 

21 

1972 

3.30 

84 

1973 

7. 

178 

1970 

23 

.85 

22 

1979 

2.00 

51 

1970 

5. 

127 

1973 

24 

.64 

16 

1974 

2.60 

66 

1 9  B  0 

6. 

152 

1970 

25 

.50 

13 

i  97 1  ♦ 

3:70 

94 

1980 

6. 

157 

1970 

26 

.49 

12 

1972 

3.10 

79 

1959 

6. 

152 

1959 

27 

1.15 

29 

1959 

11.50 

292 

1959 

5. 

127 

1957 

28 

.82 

21 

196  1 

2.40 

61 

1976 

9. 

229 

1979 

29 

30 

31 

MONTH 

1  .49 

37 

1960 

11.50 

2  92 

1959 

21  . 

533 

1962 

NOTES  : 

T  r  TRACE  AMOUNTS  U.01.  OR  <.5,  OR  <  1.0  INCHES! 

♦  :  VALUE  OCCURRED  IN  PREVIOUS  YEARIS). 

THIS  SYMBOL  OMITTED  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  : 


0.0 


21 


DAILY  EXTREME  AMOUNTS 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  5 9N  LONG.  :  22  35W  CLEW.  :  171  FT 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1982 

MONTH  :  MAR 

precipitation  snowfall  snow  depth 


DAY 

INCHES 

mm  date 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

j 

.56 

14  1959 

20.00 

508 

19  78 

1  3'. 

330 

1959 

2 

.60 

15  1968 

6.00 

152 

1968 

16. 

406 

1959 

3 

.61 

15  1963 

4. 3D 

109 

1967 

19. 

483 

1959 

1 .69 

43  1974 

11.10 

282 

19  6  U 

20. 

508 

1959 

5 

2.69 

68  1959 

25.00 

6  35 

1959 

38. 

965 

1959 

6 

.55 

14  1977 

3.00 

76 

1958 

38. 

965 

1959 

7 

.88“ 

22  1961 

3.60 

91 

1979 

18. 

457 

1959 

8 

1 . 70 

43  1972 

3.50 

89 

1979 

15. 

381 

1979 

9 

1.01 

26  1981 

2.40 

61 

1961 

10. 

254 

1979 

10 

.73 

19  1980 

7.30 

185 

1980 

1  0» 

254 

1979 

1  1 

.86 

22  1975 

2.50 

64 

1976 

ID. 

254 

1979 

1  2 

.62 

16  1953 

9.10 

231 

I960 

8. 

203 

1980 

1  3 

1  .24 

31  1967 

12.40 

315 

1967 

8  • 

203 

1980 

1  4 

.  94 

24  1980 

4 , 7  0 

119 

1967 

1  7. 

432 

196  7 

1  5 

.67 

17  1969 

6,30 

160 

1961 

14. 

356 

196  7 

16 

1 .81 

46  1969 

3.50 

89 

1969 

9. 

229 

1967 

17 

.64 

16  1976 

6.40 

163 

1976 

7. 

178 

1976 

1  8 

.53 

13  1966 

1.40 

36 

1967 

3. 

76 

1976 

1  9 

.67 

17  1976 

6.10 

155 

1953 

4  . 

102 

1953 

20 

.  75 

19  1 9  7  S 

3.50 

89 

1976 

3. 

76 

1978 

21 

.60 

15  1971 

2.60 

66 

1976 

4  . 

102 

1978 

22 

.  76 

19  1971 

2.80 

71 

1952 

6  • 

152 

1952 

23 

.89 

23  1970 

5.40 

137 

1967 

5. 

127 

1967 

24 

.58 

15  1954 

1.70 

43 

1976 

7. 

178 

1967 

25 

.46 

12  1965 

5. CO 

127 

1965 

7. 

178 

1967 

26 

1.10 

28  1964 

5.00 

127 

1965 

12. 

305 

1965 

27 

.26 

7  1968 

2.60 

66 

1966 

6. 

152 

1965 

28 

.  71 

18  1970 

4.40 

112 

1974 

5. 

127 

1968 

29 

•  66 

17  1974 

7.40 

86 

1968 

8. 

203 

196  8 

30 

.62 

16  1974 

2.00 

51 

1961 

8. 

203 

1968 

31 

.74 

19  1971 

1.60 

4  1 

1981 

8. 

203 

1968 

MONTH 

2.69 

68  1978 

25.00 

635 

1959 

J8. 

965 

1959 

NOTES  : 

T  r  TRACE  AMOUNTS  (<.01,  OR  <.5,  OR  <  1.0  INCHES) 

♦  :  VALUE  OCCURRED  IN  PREVIOUS  YEaRIS). 

THIS  S YM SOL  OMITTED  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  :  D.D 


kj  4 


21  -  DAILY  EXTREME  AMOUNTS 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  5 9N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1962 

MONTH  :  APR 


PRECIPITATION  SNOyFALL  SNOW  0 E PT H 


DAY 

INCHES 

MM 

DATE 

INChF  s 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

1 

.94 

24 

1972 

5.50 

140 

1962 

e. 

203 

1968 

2 

.75 

19 

1966 

7.20 

183 

1966 

8. 

203 

1968 

3 

.91 

23 

1958 

2.50 

64 

1973 

8. 

203 

1968 

4 

t  .09 

28 

1963 

3.20 

81 

196  1 

6  . 

152 

1968 

5 

.58 

15 

1959 

2.80 

71 

1961 

4  . 

102 

197  3 

6 

.49 

12 

1956 

2.20 

56 

1965 

4  . 

102 

1973 

7 

.53 

1  3 

198  1 

.60 

15 

1954 

2. 

51 

1973 

8 

1.19 

30 

1974 

8.10 

206 

1962 

3. 

76 

1962 

9 

.62 

16 

1976 

5.60 

142 

1976 

8. 

203 

1962 

10 

.53 

1  3 

197  1 

1.70 

43 

1963 

6. 

152 

1962 

1  1 

.  80 

20 

19  7  7  + 

5.30 

1  35 

1963 

6  . 

152 

1962 

12 

.98 

25 

1968 

4.60 

117 

1963 

4  . 

102 

1952 

1  3 

.64 

16 

1962 

1.40 

36 

1975 

4. 

102 

1952 

14 

.88 

22 

1978 

5.10 

1  30 

1965 

3. 

76 

1961 

1  5 

1  .25 

32 

1965 

12.50 

318 

1965 

7. 

178 

1965 

16 

1.10 

28 

1960 

9.00 

229 

1963 

ID. 

254 

196  3 

1  7 

.36 

9 

1973 

2.00 

51 

1971 

8  . 

203 

1965 

1  8 

.73 

19 

1954 

1.00 

25 

1967 

5. 

127 

1965 

19 

.34 

9 

1974 

.90 

23 

1967 

2. 

51 

1965 

20 

.38 

10 

1966 

2.00 

51 

1958 

1  . 

25 

1967 

21 

1  .23 

31 

1968 

.20 

5 

1967 

1  . 

25 

1957 

22 

.6“ 

16 

1969 

.80 

20 

1981 

T 

T 

1967 

23 

.53 

13 

1967 

1.10 

28 

1981 

T 

T 

198  1 

24 

.97 

25 

1968 

.30 

8 

1958 

0. 

0 

1981 

25 

.76 

19 

1955 

.70 

18 

1960 

T 

T 

1970 

26 

.31 

8 

1974 

.80 

20 

1980 

T 

T 

1970 

27 

.72 

18 

198  1 

2.40 

61 

1968 

T 

T 

1968 

28 

.47 

12 

198  1 

T 

T 

1  9  8  U 

0. 

0 

198  1 

29 

.55 

14 

1970 

1  .00 

25 

1975 

T 

T 

1975 

30 

1  .00 

25 

1970 

.10 

3 

1975 

T 

T 

1975 

3  1 

MONTH 

1  .25 

32 

1965 

12.50 

318 

1965 

10. 

254 

1963 

NOTES  : 

T  r  T R A C r  AMOUNTS  <<.01,  OR  <.5,  OR  <  1.0  INCHES) 

♦  =  VALUE  OCCURRED  IN  PREVIOUS  YEAP<S). 

THIS  SYMBOL  OMITTED  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  r 


0.0 


21 


OAlLY  EXTREME  AMOUNTS 


016201  KEELAVIK,  ICELAND 


LAT.  :  63  5  9N  LONG.  :  22  35w  ELEV. 

PERIOD  OF  RTCORO  :  1949-1982 


1  71  TT 


MONTH  :  MAY 


PRECIPITATION  SNOwEALL  SNOW  depth 


DA  Y 

INCHES 

MM 

DATE 

INChE  s 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

1 

.  6P 

17 

1957 

1.80 

46 

1963 

T 

T 

196  3 

2 

.72 

18 

1970 

1  .20 

30 

1963 

T 

T 

1  963 

3 

.  5  1 

1  3 

1975 

2.20 

56 

1963 

T 

T 

1 9  b  3 

4 

•  65 

17 

1975 

.80 

20 

1963 

T 

T 

1  96  3 

5 

.  52 

13 

1973 

.70 

16 

197b 

1  . 

25 

1976 

b 

.69 

18 

1976 

3.80 

97 

1979 

2  . 

5  1 

1979 

7 

.51 

13 

1953 

.20 

5 

196  3 

T 

T 

1979 

3 

.51 

l  3 

1975 

.80 

20 

1973 

D  . 

0 

198  1 

9 

.57 

14 

1969 

2.40 

61 

196b 

3. 

76 

1  966 

ia 

.56 

14 

196  1 

T 

T 

196b 

T 

T 

1966 

1 1 

.  72 

18 

1962 

T 

T 

1979 

T 

T 

1977 

1  2 

.53 

1  3 

1975 

T 

T 

1979 

0. 

0 

196  1 

1  5 

1  .05 

27 

1979 

T 

T 

197v 

0  . 

0 

1  96  1 

1  4 

.  33 

e 

198  1* 

T 

T 

1979 

0  . 

0 

198  1 

15 

.89 

23 

196  7 

2.00 

51 

1979 

T 

T 

195  5 

1  b 

.47 

12 

1973 

.40 

10 

1976 

1  . 

25 

1979 

1  7 

.  7P 

18 

1970 

T 

T 

197c 

0. 

0 

1981 

1  3 

.35 

9 

196  4 

T 

T 

1979 

T 

T 

1979 

1  9 

1  .07 

27 

1  9  7  G 

T 

T 

1979 

0. 

0 

198  1 

2  n 

.35 

9 

1978 

T 

T 

19  71 

0  . 

D 

1981 

i  1 

.33 

8 

1965 

T 

T 

1971 

c . 

0 

1  98  1 

22 

.4? 

1  1 

1964 

.50 

13 

19  76 

0  . 

0 

]  9  8  1 

Z  5 

.  50 

13 

1970 

T 

T 

1978 

r, 

•-  • 

2 

198  1 

24 

.  4  P 

12 

19^2 

T 

T 

1961 

c. 

0 

196  1 

25 

1  •  2  n 

30 

196  3 

T 

T 

1971 

0. 

0 

1981 

2  6 

1  .6? 

4  1 

1  9  7  u 

T 

T 

19  7o 

0  . 

0 

198  1 

2  7 

.53 

13 

1  97  C 

T 

T 

1973 

n. 

D 

1981 

23 

.85 

22 

1966 

•  CO 

0 

198  1 

o . 

r> 

198  1 

29 

.  39 

8 

1968 

T 

T 

19  79 

o . 

D 

1  98  1 

iC 

.9^ 

24 

1968 

T 

T 

197t 

o . 

D 

198  1 

3  1 

.  80 

20 

197„ 

T 

T 

19  7b 

o . 

0 

1981 

MONTH 

1  .  62 

4  1 

197  0 

3.80 

97 

1979 

3. 

76 

1966 

NOTES  : 

T  r  TRACE  AMOUNTS  (<.01,  OR  <.5,  OR  <  l.n  INCHES) 

♦  -  VALUF  OCCURRED  IN  PREVIOUS  YrAR(S). 

THIS  SYMBOL  OMITTED  EQR  SNOWBALL  ANO  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  :  0.0 


21 


daily  extreme  amounts 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  ;  63  5 9N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

PFRIOO  Of  RECORD  :  1949-1982 


MONTH  :  JUN 


PRECIPITATION 

SNOWFALL 

SNOW 

DEPTH 

GAY 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

1 

.60 

15 

195  7 

T 

T 

1970 

0. 

0 

1981 

2 

.54 

14 

1979 

T 

T 

1973 

0. 

0 

1981 

3 

.59 

15 

1970 

T 

T 

1978 

0. 

0 

1981 

4 

.46 

12 

1969 

T 

T 

1978 

0  . 

a 

1981 

5 

.42 

1  1 

1969 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

6 

.43 

1  1 

1978 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

7 

.59 

IS 

1966 

.00 

0 

19  81 

0  . 

0 

1981 

8 

.67 

1  7 

1976 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

9 

.67 

17 

1956 

.00 

0 

1981 

0  . 

0 

198  1 

10 

.47 

12 

1969 

T 

T 

1973 

0. 

0 

198  1 

1  1 

.64 

16 

1966 

.00 

0 

198  1 

0  . 

0 

1981 

1  2 

.49 

12 

1974 

T 

T 

197  3 

D. 

0 

1981 

1  3 

1  .37 

35 

196  4 

.00 

0 

198  1 

0. 

n 

198  1 

14 

.42 

1  1 

198  1 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

IS 

.60 

15 

19  7  0* 

.00 

0 

1981 

0  . 

0 

198  1 

16 

.71 

18 

1969 

T 

T 

1972 

0. 

0 

1981 

17 

.35 

9 

1979 

T 

T 

1959 

0. 

0 

196  l 

18 

.40 

10 

1960 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

19 

•  66 

17 

1969 

.00 

0 

198  1 

0. 

0 

1981 

20 

.37 

9 

1979 

.0  0 

0 

1981 

0  . 

0 

1981 

21 

1.09 

28 

1977 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

22 

.53 

13 

1964 

.00 

0 

198  1 

0. 

0 

198  1 

2  3 

1  .69 

43 

1960 

.00 

0 

1981 

0  . 

0 

198  1 

24 

.77 

20 

1970 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

25 

.34 

9 

1964 

.00 

c 

1981 

n . 

0 

1981 

26 

.25 

6 

1967 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

198  1 

27 

.  75 

19 

1975 

.00 

c 

198  1 

0. 

0 

1981 

28 

.58 

15 

1962 

.00 

D 

1981 

0  . 

0 

1981 

29 

.61 

15 

1969 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

198  1 

30 

1  .00 

25 

1962 

.00 

D 

1981 

0  . 

0 

198  1 

3  1 

MONTH 

1 .69 

43 

1960 

T 

T 

1976 

0  . 

D 

1981 

NOTES  : 

T  =  TRACE  AMOUNTS  (<.01,  OR  <.5,  OR  <  1.0  INCHES) 

♦  r  VALUE  OCCURRED  IN  PREVIOUS  YEAR(S). 

THIS  SYMBOL  OMITTED  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  :  D.O 


21 


DAILY  EXTREME  AMOUNTS 


016201  KEFLAVIK,  ICELANO  LAT.  :  63  5  9N  LONG.  :  22  35W  ELE  V .  :  171  FT 

PERIOD  OF  RECORD  :  1969-1962 

MONTH  :  JUL 


PREC IPITATION  SNOWFALL  SNOW  DEPTH 


OA  Y 

INCIIFS 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

1 

.55 

16 

1966 

.00 

0 

198  1 

0. 

0 

1981 

2 

.  38 

10 

1980 

.00 

0 

I9e  i 

0. 

0 

1981 

3 

.67 

12 

1970 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

6 

.66 

16 

1977 

.no 

0 

198  1 

0. 

0 

198  1 

5 

.36 

9 

1955 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

6 

.  39 

10 

1956 

.00 

0 

1981 

0  . 

0 

198  1 

7 

.62 

1  1 

1966 

.00 

c 

1981 

0. 

0 

198  1 

A 

.67 

1  7 

196  7 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

198  1 

9 

.99 

25 

1977 

.00 

0 

198  1 

0. 

0 

198  1 

10 

.23 

6 

1956 

.00 

0 

1981 

0  . 

0 

1981 

1 1 

.26 

7 

1973 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

12 

.56 

16 

1956 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

13 

.66 

1  1 

1956 

.00 

0 

198  1 

G. 

0 

1981 

16 

1.11 

28 

1971 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

198  1 

15 

.37 

9 

1972 

.00 

0 

198  1 

c . 

0 

1981 

16 

.65 

1  7 

1970 

.00 

0 

1981 

n 

• 

0 

198  1 

17 

1.11 

26 

1977 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

198  1 

IS 

.67 

12 

198  1 

.00 

0 

1981 

0. 

c 

198  1 

19 

.50 

1  3 

1956 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

20 

1.01 

26 

1960 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

21 

.59 

15 

1966 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

22 

.68 

12 

1977 

.00 

D 

1981 

0. 

0 

198  1 

23 

.  56 

16 

1966 

.00 

0 

1981 

0  . 

0 

1981 

26 

.  76 

19 

1957 

.00 

0 

1981 

D. 

0 

198  1 

25 

.56 

16 

1955 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

26 

.  77 

20 

1972 

T 

T 

1971 

c. 

0 

1981 

27 

.66 

16 

1962 

.00 

0 

1981 

o. 

0 

198  1 

2  fl 

.5r 

13 

1973 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

2  9 

.58 

15 

1966 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

198  1 

30 

.37 

9 

196  3 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

31 

.65 

17 

1975 

.DO 

0 

1981 

0. 

0 

1 98  1 

HONTH 

1.11 

28 

1977 

T 

T 

1971 

0. 

0 

198  1 

NOTES  : 

T  r  TRACE  AMOUNTS  K.01,  OR  <.5f  OR  <  1.0  INCHES) 

♦  -  VALUE  OCCURRED  IN  PREVIOUS  YEARIS). 

THIS  SVMPOl  OMITTED  FOR  SNOwFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  r  0.0 


21 


DAILY  EXTREME  AMOUNTS 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  5 9N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  1  7 1  FT 


period 

OF  RECORD  ! 

1949-1982 

PRECIPITATION 

MONTH  :  AUG 

SNOWFALL 

SNOW 

depth 

DAY 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DA  TE 

INCHES 

MM 

DATE 

1 

.89 

23 

1970 

.00 

0 

198  1 

0  . 

O' 

1981 

2 

.48 

12 

1973 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

I 

.47 

12 

1969 

.00 

0 

1981 

C. 

0 

1981 

4 

.50 

13 

1959 

.00 

0 

1981 

0  . 

0 

1981 

S 

.  71 

18 

1975 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

6 

2.29 

58 

1980 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

7 

.70 

18 

1974 

.00 

0 

1981 

O'. 

0 

T3T81 

8 

1  .27 

32 

1966 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

198  1 

9 

.88 

22 

1959 

.00 

0 

198  1 

Q. 

0 

198  1 

10 

.73 

19 

1980 

.00 

0 

1981 

0  . 

0 

1981 

1  1 

.  74 

19 

1977 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1  98  1 

1? 

.65 

17 

1973 

.00 

0 

1981 

0  . 

0 

1981 

1  3 

.78 

20 

1976 

.00 

“0 

I9er 

0. 

0 

1981 

14 

.94 

24 

1969 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

198  1 

15 

.61 

15 

1957 

.00 

0 

1981 

0  . 

0 

1981 

16 

.42 

1  1 

1980 

.  .00 

c 

1981 

0. 

0 

1981 

1  7 

.91 

23 

196  1 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

198  1 

18 

.74 

19 

1978 

.00 

0 

1981 

0  . 

0 

1981 

19 

1  .51 

38 

1976 

T 

T 

19  72 

0. 

0 

1981 

2  0 

.81 

21 

1967 

.00 

0 

198  1 

0  . 

0 

198  1 

21 

1 .07 

27 

1967 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

22 

1.19 

30 

1961 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

198  1 

23 

1  .01 

26 

1969 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

2<* 

3.39 

86 

1966 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

25 

1.13 

29 

1954 

.00 

D 

1981 

0  . 

0 

1961 

26 

.35 

9 

1972* 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

27 

1 .70 

43 

1977 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

28 

1.31 

33 

1972 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

29 

1  .03 

26 

1968 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

30 

.93 

24 

1978 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

31 

1.14 

29 

1964 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

MONTH 

3.39 

86 

1966 

T 

T 

1972 

0. 

0 

1981 

notes  : 

T  :  TRACF  AMOUNTS  U.Ol,  OR  <.S,  OR  <  1.0  INCHES) 

♦  -  VALUE  OCCURRED  IN  PREVIOUS  YEAR(S). 

THIS  SYMBOL  OMITTED  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  =  0.0 


21 


DAILY  EXTREME  AMOUNTS 


T 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

PE  R 1 00  OF  RECORD  :  1969-1982 


MONTH  :  SEP 

PRECIPITATION  SNOUFALL  SNOU  DEPTH 


DAY 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

j 

'  .60 

i  r 

^  96  5 

T 

T 

1950  ~ 

0  . 

0 

1981 

2 

.68 

12 

1971 

.00 

0 

1961 

0. 

0 

1981 

3 

.69 

18 

1966 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1  98  1 

4 

1 .30 

33 

1959 

.00 

0 

1981 

0. 

D 

,981 

5 

.61 

15 

1953 

•  DO 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

6 

1  .51 

38 

1970 

T 

T 

1955 

0. 

0 

1981 

7 

.96 

26 

1975 

.  T  ‘ 

T 

T977 

o. 

0 

1981 

8 

.63 

16 

1968 

.00 

0 

1981 

0. 

0 

1981 

9 

1 .56 

60 

1975 

T 

T 

1976 

0. 

0 

1981 

10 

.67 

12 

1967 

T 

T 

1979 

0. 

0 

1981 

1  1 

.69 

18 

1967 

T 

T 

1975 

0. 

0 

198  1 

12 

.66 

22 

1974 

T 

T 

1979 

0. 

D 

198  1 

1  3 

.86 

21 

196  9 

T 

T 

1979 

0. 

0 

1981 

16 

.83 

21 

1953 

T 

T 

1974 

0. 

0 

1981 

15 

.75 

19 

1979 

2.00 

51 

1979 

0. 

0 

1981 

16 

•  66 

17 

1969 

T 

T 

1962 

0. 

0 

1981 

1  7 

•  6f 

17 

1971 

T 

T 

1954 

0  . 

0 

1981 

18 

1  .  31 

33 

1962 

.00 

D 

1981 

0. 

0 

1981 

19 

.76 

19 

1961, 

T 

T 

1979 

0. 

0 

1981 

20 

1  .56 

40 

1956 

T 

T 

1979 

0* 

0 

198  1 

21 

1.10 

28 

1979 

.50 

13 

1979 

0. 

0 

1981 

22 

1.51 

38 

196  1 

T 

T 

1975 

0. 

D 

1981 

23 

1  .23 

31 

1973 

T 

T 

1979 

0. 

0 

1981 

26 

.97 

25 

1973 

T 

T 

1973 

0. 

0 

1981 

25 

2.18 

55 

19*9 

.30 

8 

1969 

T 

T 

1963 

26 

•  bO 

15 

196  1 

.20 

5 

1954 

T 

T 

1954 

27 

.68 

17 

1955 

T 

T 

1977 

c. 

D 

1981 

28 

.93 

24 

1970 

T 

T 

1966 

0. 

D 

1981 

29 

.67 

12 

1962 

1.60 

41 

1969 

1 . 

25 

1969 

30 

.80 

20 

195  7 

.00 

0 

1981 

1 . 

25 

1969 

31 

MONTH 

2.18 

55 

1959 

2.00 

51 

1979 

1 . 

25 

1969 

NOTES  : 

T  =  TRACE  AMOUNTS  (<.01.  OR  <.5,  OR  <  1.0  INCHES) 

♦  :  VALUE  OCCURRED  IN  PREVIOUS  YEAP(S). 

THIS  SYMBOL  OMITTED  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  =  0.0 


21 


DAILY  EXTREME  AMOUNTS 


016201 


KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  S9N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  V71  FT 

PFRIOD  0F  RJLC0RD  5  1999-1982 

MONTH  :  OCT 


precipitation  snowfall  snow  depth 


DAY 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

r 

.57 

14 

19  76  ♦ 

T 

T 

1978 

0. 

0 

1982 

2 

1  .68 

43 

1980 

T 

T 

19  7  o 

0. 

0 

1982 

3 

•  SO 

13 

1969 

T 

T 

1978 

T 

T 

1956 

4 

.60 

15 

196  9 

T 

T 

1981 

0. 

0 

1982 

5 

.97 

25 

1957 

.50 

13 

1980 

T 

T 

1980 

6 

.S? 

13 

1963 

.DO 

0 

1982 

0  . 

0 

1982 

7 

.45 

11 

196  3  ♦ 

T 

7 

1966 

0. 

D 

1982 

R 

1  .23 

31 

1  970 

T 

T 

195  7 

o. 

0 

1982 

9 

.32 

e 

1959* 

1.80 

46 

1953 

2  . 

51 

1953 

10 

•  SO 

13 

1976 

.20 

5 

1953 

T 

T 

1953 

1  1 

.78 

20 

1972 

.SO 

13 

1964 

0. 

0 

1982 

12 

1  .36 

3S 

1952 

7 

T 

1981 

T 

T 

1953 

1  3 

.62 

21 

1969 

.50 

1  3 

1953 

T 

T 

1953 

1<4 

1 .35 

34 

1971 

T 

7 

1976 

T 

T 

1953 

1  5 

.83 

21 

1970 

.2D 

S 

1963 

0. 

0 

1982 

16 

1 .30 

33 

196S 

1  .2D 

3D 

1967 

1  . 

25 

196  7 

17 

.89 

23 

1964 

I  .60 

41 

1954 

1  . 

25 

1967 

18 

.50 

13 

1958 

.40 

ID 

1981 

T 

T 

1970 

19 

1.35 

34 

1978 

.20 

5 

1981 

1  . 

25 

1981 

20 

.64 

16 

1956 

.40 

10 

1978 

1  . 

25 

1981 

21 

.85 

22 

1955 

.80 

20 

1951 

1  . 

25 

1951 

22 

.96 

24 

1965 

2.00 

51 

1957 

0. 

D 

1982 

23 

1.39 

35 

1974 

3.00 

76 

1957 

2. 

5  1 

1957 

24 

.  79 

20 

1965 

3.10 

79 

1970 

1  . 

25 

1970 

25 

.71 

18 

1969 

1,00 

25 

19  5  7 

T 

I 

1970 

26 

1  .2S 

32 

1962 

1  ,00 

25 

1957 

T 

T 

1972 

27 

.  n 

18 

1971 

4.00 

102 

1957 

3. 

76 

1957 

28 

.65 

17 

1973 

2.00 

51 

1979 

4  . 

1  D  2 

1957 

2  9 

1 .17 

30 

1966 

5.00 

127 

1962 

3. 

76 

1962 

30 

.63 

16 

i960 

.20 

5 

1969 

2. 

51 

1962 

31 

.90 

23 

1980 

1  .00 

25 

1977 

2. 

51 

196  2 

MONTH 

1 .68 

43 

1980 

5.00 

127 

1962 

4  . 

102 

1957 

notes  : 

T  x  TRACE  AMOUNTS  K.Ol,  OR  <.5,  OR  <  1.0  INCHES) 

♦  x  VALUE  OCCURRED  IN  PREVIOUS  Y£aR<S). 

THIS  SYM80L  OMITTED  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  X  0.0 
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DAILY  EXTREME  AMOUNTS 


■  -  T 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG. 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1982 


22  35W  ELEV.  :  171  FT 


MONTH  :  NOW 

PRECIPITATION  SNOWFALL  SNOW  OEPTH 


DAY 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

DATE 

1 

.34 

9 

19  7  5* 

.90 

23 

1959 

2. 

51 

1959 

2 

.94 

24 

1975 

3.10 

79 

1955 

2. 

51 

1977 

3 

.83 

21 

1975 

1  .00 

25 

1973 

1  . 

25 

1978 

4 

1  .26 

32 

1974 

1.50 

38 

1969 

2. 

51 

1969 

5 

.49 

12 

1956 

4.20 

107 

1977 

1  . 

25 

1958 

6 

1  .88 

48 

1973 

3.50 

89 

1959 

5. 

127 

1977 

7 

.82 

21 

1956 

3.10 

7$ 

"T91T9 

5  • 

'ITT 

7959 

8 

1  .06 

27 

1952 

3.00 

76 

1954 

6  . 

152 

1959 

9 

.38 

10 

1970 

1 .90 

48 

1979 

5. 

127 

1959 

10 

.65 

17 

1965 

5.00 

127 

1974 

5. 

127 

1959 

1 1 

.83 

21 

197  3 

2.20 

56 

1954 

5. 

127 

1953 

12 

1  .00 

25 

1975 

4.00 

102 

1979 

4  . 

102 

1979 

1  3 

1 .0* 

27 

198  1 

3.90 

99 

1966 

6  . 

152 

1953 

14 

.41 

10 

1956 

1  .60 

41 

1953 

8. 

203 

1953 

1  S 

.96 

24 

1954 

4.40 

112 

1966 

5. 

127 

1978 

16 

1  .02 

26 

1955 

3.00 

76 

1979 

6. 

152 

1966 

17 

1 .39 

35 

1966 

3.50 

89 

197B 

4. 

102 

1978 

1  8 

.84 

21 

1958 

2.50 

64 

19  8  0 

4  . 

102 

1973 

19 

1.39 

35 

1958 

5.00 

127 

1966 

7. 

178 

197  3 

20 

.67 

17 

1956 

5. DO 

127 

1978 

4. 

102 

1963 

21 

.90 

23 

1954 

4.60 

117 

197b 

9. 

229 

1978 

22 

1 .19 

30 

1975 

1.30 

33 

1966 

1  1  . 

279 

1978 

23 

1 .50 

38 

1957 

3 . 5  D 

89 

197b 

12. 

30  5 

1978 

24 

.91 

23 

1976 

3.40 

66 

197a 

16. 

406 

1978 

2  5 

.62 

16 

1972 

1  .60 

41 

1966 

17. 

432 

1978 

26 

.62 

16 

1962 

6.20 

157 

1962 

17. 

432 

1978 

27 

1  .21 

31 

1967 

12.10 

307 

1967 

17. 

432 

1978 

28 

1  .46 

37 

1978 

10.80 

274 

1962 

12. 

305 

1967 

29 

.78 

20 

1963 

6.00 

152 

1967 

19. 

483 

1967 

30 

.54 

14 

1 9  p  1 

1  .90 

48 

1967 

22. 

559 

1967 

31 

MONTH 

1.88 

48 

1973 

12.10 

30T 

1967 

22. 

559 

1967 

N  OTES  : 

— 

T  =  TRACF 

AMOUNTS 

(<  . 

01 ,  OR 

<  .5  ,  OP  <  1  . 

0  INCHES) 

♦  =  VALUE 

OCCURRED 

IN 

PREVIOUS  YEARtS). 

THIS 

SYMBOL  OMITTED  FOR 

snowfall  and 

SNOW 

DEPTH 

AMOUNTS  =  0 

.0 
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DAILY  EXTREME  AMOUNTS 


0162C1  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  5 9N  LONG.  :  22  35W  ELfY.  :  171  FT 

PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1962 

MONTH  :  DEC 

PRECIPITATION  SNOWFALL  SNOW  DEPTH 


DAY 

INCHES 

MM 

DATE 

INCHES 

MM 

OA  TE 

INCHES 

MM 

DATE 

1 

.55 

14 

1953 

5.50 

140 

1953 

23. 

584 

1967 

2 

1  .06 

27 

1967 

1.70 

43 

1951 

8. 

203 

1966 

3 

.66 

17 

1967 

5.80 

147 

1967 

8. 

203 

1953 

u 

.  75 

19 

1966 

6.00 

152 

1979 

10. 

254 

195  3 

5 

.81 

21 

1971 

4.70 

119 

196b 

10. 

254 

196  7 

6 

.8! 

21 

1968 

4.00 

102 

1961 

in. 

254 

196  7 

7 

.66 

17 

195  1 

6.60 

166 

1951 

19. 

254 

196  7 

8 

1  .45 

37 

I960 

8.80 

224 

1960 

14. 

356 

1967 

9 

.84 

21 

1953 

5.70 

145 

1976 

15. 

381 

1967 

10 

1  .21 

31 

1967 

6.30 

160 

1972 

8. 

2D  3 

1972 

I  l 

.87 

22 

1968 

?.8D 

97 

1974 

8. 

203 

1972 

1  2 

.  79 

20 

1968 

4.60 

117 

1971 

7  • 

178 

1972 

13 

1  .20 

So 

1968 

2.00 

51 

1977 

6  • 

152 

1972 

14 

.99 

25 

1970 

5.70 

145 

1973 

7  . 

178 

1971 

IS 

.93 

24 

1975 

9.30 

23b 

1975 

9. 

22  9 

1973 

16 

1 .76 

46 

1976 

3.20 

81 

1959 

9. 

229 

1975 

17 

1.53 

39 

1964 

3.50 

89 

1975 

1  1  . 

279 

1971 

18 

.40 

10 

1962 

2.40 

61 

1957 

1  1  . 

279 

1971 

19 

.57 

14 

195  3 

3.70 

94 

1955 

8. 

203 

1973 

20 

.58 

15 

1977 

3.70 

94 

1954 

a. 

203 

1977 

21 

1 .07 

27 

1969 

7.70 

196 

1962 

8  . 

20  3 

1973 

22 

•  66 

17 

1953 

5.20 

132 

1980 

1  1. 

279 

1955 

2  3 

.50 

13 

1968 

5.00 

127 

1966 

10. 

254 

1955 

24 

.97 

25 

1957 

5.20 

132 

1975 

1  1  . 

279 

197  1 

2  5 

.74 

19 

1972 

5.60 

142 

1966 

9. 

229 

1971 

26 

.82 

21 

1981 

8.00 

203 

1974 

8. 

203 

1971 

27 

.69 

18 

1969 

6.10 

155 

1975 

10. 

254 

1974 

28 

.58 

15 

1966 

5.80 

147 

1966 

9. 

229 

1974 

29 

.62 

16 

1975 

6.20 

157 

1975 

12. 

305 

1975 

30 

.96 

24 

1978 

9.60 

244 

1976 

1  3. 

330 

1975 

31 

2 .5T1 

64 

1955 

T.OO 

178 

197  6 

17. 

432 

1978 

MONTH 

2 . 50 

64 

1  9r  5 

9.60 

244 

19  7  o 

23. 

584 

196  7 

NOTES  : 

T  r  TRACT  AMOUNTS  (<.01.  OR  <.5,  OR  <  1.0  INCHES) 

♦  :  VALUE  OCCURRED  IN  PREVIOUS  YEaR«S>. 

THIS  SYMBOL  OMITTED  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  :  0.0 


23  -  EXTREME  VALUES 


PRECIPITATION  1INCHFS) 
1  FRO N  OAILY  OBS) 


016201 

KEFIAVIK, 

ICELAND 

LAT 

.  :  63 

59N  1 

-ONG .  : 

22  35U 

ELEV.  : 

171 

PERIOD 

OF  RECORO 

:  19V9- 

1982 

PAGE 

:  1 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

19V  9 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

1950 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

M  jS  S 

MISS 

1951 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

.5" 

.58 

.50 

.66 

MISS 

1952 

1  .V2 

.59 

.VO 

.  V  3 

.62 

.27 

.58 

.43 

.75 

1 . 36 

1 .06 

.17 

1.42 

1953 

PART 

1.09 

.70 

.36 

.62 

.39 

.46 

.53 

1 .01 

.87 

.54 

.84 

PART 

l9$v 

.7? 

1  •  09 

.58 

.73 

.42 

.4  3 

.50 

1.13 

.38 

.56 

.96 

.4  6 

1.13 

1955 

.69 

.  35 

.V  3 

.76 

.87 

.71 

.54 

.64 

.68 

.85 

1 .02 

2 . 5  o 

2.50 

1956 

.76 

1.25 

.52 

.49 

.37 

.67 

.54 

.20 

1 .56 

.79 

1 .06 

.78 

1.56 

1957 

.95 

.  30 

•  6  V 

.  3C 

1.12 

.60 

.  74 

.6  1 

.80 

.97 

1 .50 

.97 

1.50 

1958 

•  99 

•  V  3 

.20 

.9  1 

.12 

.31 

.21 

PART 

.67 

.83 

1.39 

.5  3 

PART 

1959 

.80 

1  .  31 

2.69 

.56 

.59 

.77 

.53 

1  .04 

2 .18 

.91 

.59 

.5  5 

2.69 

1960 

.57 

1  .  v  5 

1.1  1 

1.10 

.47 

1.69 

1  .01 

.40 

1 .16 

.45 

.92 

1  .45 

1.69 

196  1 

1  .09 

.82 

.88 

.4  7 

.56 

.49 

.33 

1.19 

1  .51 

.57 

.62 

.40 

1.51 

1962 

.5  3 

1.08 

.25 

.8  1 

.72 

1.00 

.64 

.66 

1.31 

1.25 

1  .08 

.9  1 

1.31 

19fc  3 

.61 

.90 

•  6  V 

1.09 

1.20 

.60 

.60 

.28 

1 .19 

.61 

.  78 

.73 

1.20 

196  V 

,7  V 

.59 

1.10 

.24 

.48 

1.3  7 

.58 

1.14 

.3® 

.95 

.65 

1.5  3 

1.53 

1965 

.75 

.52 

.50 

1.25 

.33 

.4  1 

.35 

.43 

.76 

1.3o 

.65 

.59 

1.30 

1966 

.6  3 

.  3v 

.53 

.75 

.85 

.M 

.59 

3.39 

.69 

1.17 

1  .39 

.75 

3.39 

196  7 

.60 

1.02 

1  .2  v 

.53 

.89 

.50 

.67 

1  .07 

.69 

.57 

1  .21 

1  .21 

1.24 

1968 

.71 

.  75 

.62 

1.23 

.93 

.46 

.36 

1.27 

.63 

.65 

•  75 

1 .20 

1.27 

1969 

.25 

.96 

1  .8  1 

.64 

.57 

.71 

.53 

1  .01 

.84 

.82 

.68 

1  .07 

1.81 

1970 

.6  0 

.70 

•  89 

1  .nv 

1.62 

.77 

.  65 

.89 

1  .51 

1.23 

.85 

.99 

1.62 

1971 

.VO 

.70 

.76 

.53 

.48 

.  1  7 

1.11 

.39 

.66 

1.35 

.81 

.8  1 

1.35 

1972 

.79 

.82 

1.70 

.  9  V 

.61 

.71 

.77 

1.31 

.67 

1.23 

.62 

.74 

1 . 7  o 

1973 

.53 

.82 

.52 

.36 

.52 

.59 

.50 

.78 

1  .23 

1.07 

1  .  88 

.64 

1.88 

197V 

1  .01 

,8V 

1  .69 

1.19 

.80 

.58 

.54 

.70 

.86 

1.39 

1  .26 

.80 

1.69 

1975 

.8  0 

.  75 

.86 

.29 

.65 

.75 

.65 

.84 

1  .56 

.53 

1  .  19 

.9  3 

1.56 

1976 

.76 

.75 

.67 

.62 

.71 

.67 

.34 

1  .51 

.60 

.61 

.91 

1.76 

1 .76 

1977 

.  5  V 

.50 

.6  3 

.80 

.55 

1.09 

1.11 

1.70 

.75 

.49 

.46 

.73 

1.70 

1979 

.  V  6 

.87 

.50 

.88 

.66 

.43 

.36 

.9  3 

.71 

1.35 

1.46 

.96 

1.46 

1979 

.72 

.90 

.50 

.62 

1.08 

.54 

.55 

.4  1 

1 .10 

.80 

1  .15 

.60 

1.15 

1980 

.5° 

.88 

.  9  V 

.77 

.33 

.20 

.  38 

2.29 

.32 

1.68 

.60 

.77 

2.29 

198  1 

.72 

.90 

1  .0  1 

.72 

.52 

.46 

.47 

.65 

.  32 

.52 

1  .  06 

.82 

1.06 

1982 

PART 

l  .  10 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

mean 

.72 

.82 

.85 

.71 

.68 

.63 

.57 

.96 

.90 

.91 

.95 

.90 

1.65 

S.O. 

.226 

.284 

.533 

.290 

.303 

.323 

.214 

.658 

.434 

.336 

.  345 

.44  5 

.517 

TOT  08S 
NOTE  : 

29 

3  1 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

31 

31 

31 

31 

28 

.  .1.  OR  1.0  INCHES) 


T 


TRACE  AMOUNTS  (LESS  THAN  .01 


23  -  EXTREME  VALUES 


PRECI PI  TAT  ION  ( INC HE SI 
( PRO M  DAILY  OBSI 


116201 

’ERIOO 

KEFLAVIK, 
OF  RECORD 

ICELAND 
:  1949-1982 

YEAR/MONTHS  with 

LAT.  :  63  5 9 N  LONG.  : 

<  FULL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

22  35W 

ELEV.  :  171 

PAGE  :  1 

IEAR 

JAN 

FEB  MAR  APR 

MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 

NOV 

DEC  ANNUAL 

1953 

.89 

PRECIP 

29 

. 

•  d*ts 

1958 

.30 

PRECIP 

3D 

»  DAYS 

1982 

1  .OD 

PRECIP 

29 

«  DAYS 

FT 


24  -  EXTREME  VALUES 


SNOWFALL  (INCHES) 
(FROM  DAILY  OBS) 


.6201 

keflavik. 

ICELAND 

:rioo 

OF  RECORD 

:  1949- 

1982 

AR 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

•4  9 

MISS 

HISS 

MISS 

MI  SS 

•  50 

MISS 

MISS 

HISS 

MISS 

•51 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

•  52 

11.8 

1.7 

2.  8 

2.8 

15  3 

PART 

1  .4 

6.  1 

2.4 

•  54 

fill 

T.o 

.9 

•  6 

•  55 

2.6 

1.5 

2.5 

.3 

•5  6 

3.2 

1.8 

2.4 

.2 

•  57 

2.  1 

1.0 

2.0 

.9 

•  58 

4.  3 

1.2 

3.0 

2.0 

•5  9 

1.5 

11.5 

25.0 

4  .5 

•  60 

5.7 

.6 

11.1 

1.6 

•  61 

2.2 

7.3 

6.3 

4.3 

•6  2 

5.3 

10.8 

T 

8.1 

•63 

6.  1 

3.6 

1.5 

9.0 

•  6  4 

?.  1 

3.3 

1.0 

2.4 

•  6  5 

6.9 

.7 

5.0 

12.5 

•6  6 

1.8 

3.4 

2.0 

7.2 

•6  7 

.5 

9.3 

12.4 

1.4 

•6  8 

3.  3 

4-0 

6.0 

2.4 

•6  9 

2.5 

•  fi 

3.5 

1.8 

•70 

6.0 

7.0 

1.5 

.4 

•71 

•  6 

•  6 

1.0 

2.0 

72 

5.2 

6.8 

3.8 

5.1 

73 

1.0 

4.7 

1.5 

2.5 

74 

3.7 

1.0 

4.4 

.5 

75 

3.5 

5.1 

2.C 

1.5 

76 

7.6 

3.9 

6.4 

5.6 

77 

1.9 

.  1 

T 

3.1 

78 

4.3 

2.4 

20.0 

1.4 

79 

7.2 

9.0 

5.0 

2.0 

80 

5.0 

8.8 

9.  1 

1.0 

B  1 

5.8 

9.0 

5.  0 

1  .  1 

B  2 

PART 

5.9 

MISS 

MISS 

IN 

4.0 

4.2 

5.  1 

3.0 

). 

2.534 

3.406  5 

.656 

2.913 

•  OBS 

29 

31 

30 

30 

LAT.  :  63  5  9  N 


may 

JUN 

JUL 

AUG 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

HISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

T 

T 

.0 

.0 

T 

.0 

•0 

.□ 

T 

.3“ 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

.  2 

.0 

.0 

•  0 

T 

T 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.4 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

•  0 

.0 

T 

.0 

T 

.0 

t 

T 

.0 

T 

.8 

T 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

.0 

.0 

1.4 

.0 

.0 

.0 

T 

T 

.0 

.0 

•  5 

T 

.0 

.0 

3.8 

.3 

.0 

.0 

.  1 

.0 

.0 

.0 

T 

.0 

.0 

.0 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

.  4 

.0 

.0 

.0 

.90? 

.000 

.000 

.000 

30 

30 

30 

30 

T  r  TRACE  AMOUNTS  (LESS  ThAN  .01,  .1,  OR  1.0  INCHES) 


24  -  EXTREME  VALUES 


SNOWFALL  1INCHES) 
IFROh  daily  obs> 


KEFLAVIK, 

ICELANO 

LaT.  :  63  5  9  N  LONG.  : 

22  3SW 

ELE  v  : 

171  FT 

OF  RECORD 

:  1949-1982 

PAGE 

:  1 

year/months  with 

<  FULL 

NUMBER 

OF  QBSE RV ATI  ON S _ 

JAN 

FEB  MaR  APR 

may 

JUN 

JUL  AUG  SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

2.8 

snowfall 

30 

a  DAYS 

.8 

•  D 

SNOWFALL 

29 

29 

a  DAYS 

VALUES 


TH  ( INCHES  I 
DAILY  OBS > 


lat 

•  •  6  3 

5  9  N  1 

LONG.  : 

22  35W 

ELEV.  : 

1  7  1 

— 

PAGE 

:  1 

JUN  _ 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DE  C 

ANNU aL 

HlISS 

H I  S  S 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

■iiss 

MISS 

M  JS  S 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

1ISS 

MISS 

MISS 

□  . 

1  . 

3. 

1 1  . 

MISS 

0. 

0. 

0. 

0. 

1  . 

1. 

T 

20. 

0. 

0. 

D. 

0. 

2. 

a. 

10  . 

10. 

0 '. 

b. 

b. 

"T  ' 

T. 

4. 

5  . 

5. 

r. 

0. 

0. 

0. 

0. 

2. 

11  . 

1 1  . 

0. 

0. 

0. 

0. 

1 . 

3. 

4  . 

7. 

D. 

0. 

0. 
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PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1982 


LAT.  :  63  5  9  N  LONG. 


22  35*  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :JAN 


MEAN  TEMPERATURE  I  MAXIMUM  TEMPERATURE  I  MINIMUM  TEMPERATURE 


AVERAGE  1 

AVERAGE  t 

EXTREME 

1 

average  1 

EXTREME 

DAY 

DEG  F 

DEG  U _ 

DEG  F 

DEG  Cl 

DEG  F 

DEG  C 

PATE  t 

OEG  F 

0E6  C  1 

OEG  F 

OEG  c 

oate 

1 

30.7 

-.7 

39.7 

1  .5 

46.0 

7.8 

1954  . 

26. e 

-2.9 

16.0 

-8.9 

1951 *♦ 

2 

3  l  .□ 

-.5 

34.8 

1  .6 

45.0 

7.2 

1962.* 

27.3 

-2.6 

6.0 

-1  4.4 

1968  . 

3 

30.6 

-.7 

35.2 

1  .8 

48 .0 

8.9 

1956. 

26.5 

-3.1 

9.0 

-1  2.  8 

196  8  . 

9 

31  .5 

-.3 

36.1 

2.3 

47.0 

8.3 

19b6. 

26.9 

-2.8 

10.0 

-12.2 

1968. 

S 

31  .6 

-.2 

35.4 

1  .9 

47 .0 

8.3 

1966  .♦ 

27.8 

-2.3 

12. D 

-1  1.  1 

1  982  . 

6 

32.9 

.2 

36.  r 

2.2 

47.0 

8.3 

1964  . 

28.7 

-1  .8 

16.0 

-8.9 

1970  . 

7 

32.6 

.4 

35.7 

2.1 

48.0 

8.9 

1°64  . 

29.6 

-1.3 

13.0 

-1  0.6 

1970. 

8 

31  .6 

-.i 

35.3 

1  .8 

47 .0 

8.3 

1980. 

28.4 

-2.0 

11.0 
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31 
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h  •  r 

-1'.! 

1  97  9  . 

MONTH 

31  .6 

-.2 

35.5 

l  .9 

4  9  »  u 

9.4 

19  7  2  . 

2  7 .6 

-2.4 

u  .  0 

-  1  S.  6 

195b. 

N  0  T£  5  : 

T  r  TRACE 

amounts  k. 

D 1  .  OR  <  .5 

,  09  < 

1.0  INCHES ) 

♦  =  VALUE 

OCCUPR 

r  I  IN 

PRr  V I OUS 

Y9  AS ( 5  ) 

• 

THI  5 

SYM  BOL 

OMITTED  FOP  SNOWFALL  AN  Q  SNOW 

depth  amounts  - 

0*0 

29 


DAILY  AVERAGE/E  XTRE  M£  TEMPERATURES 


016201  KEEL  AW  IK.  ICELAND  LAT.  ;  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

PER  100  OF  RECORO  :  1949-1982  MONTH  :FEB 


MEAN  TEMPERATURE  I  MAXIMUM  TEMPERATURE  I  MINIMUM  TEMPERATURE 


AVERAGE  1 

AVERAGE  1 

EXTREME 

1 

AVERAGE  1 

EX7PEME 

DAY 

DEG  F 

DEG  Cl 

OEG  F 

DEG  Cl 

DEG  F 

DEG  C 

PATE  1 

DEG  F 

DEG  C  | 

DEG  F 

DE  G  C 

DATE 

1 

32.7 

.4 

36.4 

2  .4 

45 .0 

7.2 

1956  . 

29.1 

-1  .6 

10.0 

-12.2 

1969  . 

2 

33  .2 

.7 

37.4 

3  .0 

48.0 

8.9 

1959.  . 

29.1 

-1  .6 

12.0 

-1  1.1 

1979  . 

I 

32  .4 

.2 

36 . 7 

2.6 

46.0 

7.8 

1982.* 

28.0 

-2.2 

15.0 

-9.4 

1979  .  ♦ 

k 

32.1 

.  1 

35.5 

2  .0 

48.0 

8.9 

1982. 

28.7 

-1.8 

15.0 

-9.4 

1964  . 

5 

31  .6 

-.2 

36.3 

2.4 

46.0 

7.8 

1982. ♦ 

26.6 

-2.9 

9.0 

-1  2.8 

1969. 

6 

32.0 

.□ 

36.0 

2.2 

48  .0 

8.9 

I960.  ♦ 

27.9 

-2.3 

3.0 

-1  6.  1 

1  969  . 

7 

31.6 

1 

35.7 

2  .0 

48  .0 

8.9 

1965.  ♦ 

27.8 

-2.3 

1 .0 

-17.2 

1969  . 

6 

32.1 

.  1 

36.5 

2.5 

48.0 

8.9 

1964. 

27.6 

-2.4 

12.0 

-11.1 

1954  . 

9 

32.6 

.  3 

36.2 

2  .3 

47.0 

8.3 

1959. 

28.9 

-1  .7 

18.0 

-7.8 

1973  . 

ID 

32  .8 

.4 

36.5 

2.5 

46.0 

7.8 

1964. 

29.1 

-1.6 

18.0 

-7.8 

1981  . 

1  1 

32.1 

.  1 

36.2 

2  .3 

47 .0 

8.3 

1964  . 

28.1 

-2.2 

20.0 

-6.  7 

1952  . 

1  2 

31  .2 

-.5 

35.1 

1  .7 

45.0 

7.2 

1  °8  0  .  ♦ 

27.3 

-2.6 

12.0 

-11.1 

1968. 

1  3 

31  .3 

-•  k 

35.5 

1  .9 

46.0 

7.8 

1967  . 

27.1 

-2.7 

13.0 

-10.6 

1968. 

14 

31.2 

-.5 

35.3 

1  .6 

47.0 

8.3 

1967. 

27.0 

-2.8 

14.0 

-1  0.0 

1970. 

1  5 

32.4 

.2 

36.2 

2.3 

47.0 

8.3 

1965. 

28.6 

-1.9 

17.0 

-8.  3 

1968. 

1  6 

33  .2 

.  7 

37.8 

3  .2 

47.0 

8.3 

1965  . 

2P  .6 

-1  .9 

15.0 

-9.4 

1960. 

1  7 

34.1 

1.2 

37.6 

3.1 

47  .0 

8.3 

1965. 

30.6 

-.8 

14.0 

-1  0.0 

1960  . 

18 

34  .4 

1  .  3 

38.1 

3.4 

47.0 

8.3 

1965. 

3  C  .  6 

-.8 

15.0 

-9.4 

1960  . 

1  9 

34.0 

1  .  1 

38.1 

3.4 

48.0 

8.9 

1982.+ 

30.  r 

-1.1 

17.0 

-8.3 

1969. 

20 

33.5 

.8 

37.7 

2.9 

48.0 

8.9 

1 98  2 • ♦ 

29.7 

-1.3 

16.0 

-8.9 

1969. 

21 

33.1 

.6 

37.4 

3.0 

46  .0 

7.8 

1R62. ♦ 

2  P  .8 

-1.6 

21.0 

-6.  1 

1981  .♦ 

22 

34.3 

1  .  3 

37.8 

3  .2 

47.0 

8.3 

1961  . 

30.7 

-.7 

18.0 

-  7.  8 

1981  . 

23 

34.4 

1  .  3 

38.4 

3  .6 

48.0 

8.9 

1980. 

30.3 

-.9 

17.0 

-8.  3 

1973  . 

?9 

34  .9 

1.6 

38.6 

3.7 

48.0 

8.9 

1972. 

31.3 

-.4 

14.0 

-io. n 

1973  . 

2  S 

34  .6 

1.4 

38.5 

3  .6 

47 .0 

8.3 

1979.  ♦ 

30.7 

-.7 

17.0 

-8.  3 

1957  . 

2  b 

33.7 

1 .0 

37.9 

3  .3 

47 .0 

8.  3 

1064  . 

29.6 

-1.3 

14  .  c 

-10.0 

1957  . 

27 

3S  .5 

1.9 

39.1 

3  .9 

47.0 

8.3 

1°7 1  .  ♦ 

31.8 

-.1 

18.0 

-  7.8 

1  978  . 

26 

34.5 

1.4 

38.  1 

3  .4 

47.0 

8.3 

1968  . 

30.9 

-.6 

17.0 

-8.3 

1967. 

MON  TH 

3  3 .0 

•  f> 

3  7 .  n 

2  .6 

4fc  .  n 

8.9 

1982  .♦ 

29.1 

-1  .b 

1.0 

-1  7.2 

1969  . 

NOTES  : 

T  r  TRACE  AMOUNTS  (<.01,  OR  <.5,  OP  <  1.0  INCHES1 
♦  -  VALUE  OCCURREC  IN  PREVIOUS  YEAPtS). 

THIS  SYMBOL  OMITTED  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  =  0.0 


29  -  DAILY  AVERAGE/EXTREME  TEMPERATURES 


016201  KEFLAwTk,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1949-1982 


LAT.  :  63  5 9 N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  1 7 1  FT 

MONTH  :MAR 


MEAN  TEMPERATURE  I  MAXIMUM  TEMPERATURE  I  MINIMUM  TEMPERATURE 


AVERAGE  1 

AVERAGE  1 

extreme 

1 

AVERAGE  1 

EXTREME 

DAY 

0E6  F 

OEG  Cl 

DEG  F 

OEG  Cl 

DEG  F 

DEG  C 

DATE  1 

DEG  F 

DEG  C  1 

DEG  F 

DEG  C 

DATE 

1 

32  .0 

.0 

36.0 

2.2 

46 .0 

7.8 

1963.  ♦ 

28.0 

-2.2 

16.0 

-8.9 

1976  . 

2 

31  .9 

-.  1 

35.8 

2.1 

47.0 

8.3 

1963. 

27.9 

-2.3 

14 . 0 

-10.0 

1960. 

3 

32.1 

.0 

35.9 

2.2 

47.0 

8.3 

1964  . 

28.2 

-2.1 

15.0 

-9.4 

1960. 

4 

32.9 

.5 

37.0 

2  .8 

46.0 

7.8 

1972.* 

28.8 

-1.8 

14. D 

-10.0 

1979. 

s 

32.2 

.  1 

36.7 

2  .6 

47.0 

8.3 

197  1. 

27.8 

-2.4 

8.P 

-13.3 

1969. 

6 

32.0 

.0 

35.9 

2  .2 

46.0 

7.8 

1968  . 

28.1 

-2.1 

9.0 

-12.  8 

1969\ 

7 

33.2 

.7 

37.4 

3.0 

48.0 

8.9 

1961  . 

29.1 

-1  .6 

5.0 

-1  5.0 

1969. 

8 

33.6 

.9 

37.7 

3.2 

48.0 

8.9 

1956. 

29.6 

-1.4 

4.0 

-1  5.6 

1  969  . 

9 

34  .0 

1  .  1 

38.2 

3.5 

47.0 

8.3 

196  5.* 

29.7 

-1  .3 

7  .  C 

-1  3.9 

1969. 

10 

35.0 

1  .  7 

39.4 

4.1 

48.0 

8.9 

1972. 

30.7 

-.7 

19.0 

-7.2 

1969.* 

11 

35.6 

2.0 

39.1 

3.9 

48.0 

8.9 

1953. 

32.1 

.1 

18 .0 

-7.8 

1958. 

12 

35  .2 

1 . 8 

39.1 

3.9 

46.0 

7.8 

1°68.* 

3  1.3 

-.4 

20. D 

-6.  7 

1958. 

13 

35.1 

1.7 

38.6 

3.7 

48.0 

8.9 

1964  . 

3  1.6 

-.2 

19. P 

-  7.2 

1958. 

14 

36 .0 

2.2 

40.1 

4  .5 

48  .0 

8.9 

1964  . 

31.9 

.0 

19.0 

-7.2 

1979.* 

1  5 

36.0 

2.2 

39.9 

4  .4 

49.0 

9.4 

1964  . 

32.1 

.1 

21.0 

-6.  1 

1971  .* 

16 

36  .9 

2.7 

4  1.0 

5.0 

47.0 

8.3 

197 2.* 

32.8 

.4 

23.0 

-5.0 

1971  . 

17 

35.9 

2.2 

40.0 

4  .4 

46 . 0 

7.8 

1972.* 

31.9 

-.1 

19.0 

-7.2 

1981  . 

1  8 

36.3 

2.4 

40.1 

4.5 

47.0 

8.3 

I960.* 

32.6 

.3 

16. P 

-7.8 

1981  . 

19 

35.9 

2.1 

39.4 

4.1 

47.0 

8.3 

1959. 

32.3 

j  •  2 

14. P 

-10.0 

1968. 

2C 

34  .2 

1.2 

38.0 

3.4 

49.0 

9.4 

1959. 

3D. 4 

-.9 

11.0 

-1  1.7 

1955  . 

21 

34  .5 

1.4 

38.8 

3.8 

48-0 

8.9 

1  °6  0 . 

30.3 

-.9 

14. P 

-io.o 

1981  . 

22 

33.8 

1.0 

3  8.0 

3.3 

51  .0 

10.6 

1959. 

29.7 

-1.3 

14.0 

-10.0 

1981  . 

23 

33.6 

.9 

38.0 

3.3 

47.0 

8.3 

1  °6  3  .  ♦ 

29.1 

-1  .6 

14. P 

-10. p 

1981  . 

24 

33.1 

.6 

3  7.3 

3.0 

47.0 

8.3 

1972.* 

28.9 

-1.7 

14.0 

-1  c.o 

1966.* 

2  5 

32.0 

.0 

36.1 

2.3 

47  .0 

6.3 

I960.* 

28.0 

-2.2 

15.0 

-9.4 

1975  . 

26 

33.1 

.6 

37.6 

3.1 

46.0 

7.8 

1964  . 

28.7 

-1.8 

10.0 

-12.2 

1970  . 

27 

35.1 

1 . 7 

38.9 

3  .8 

51  .0 

10.6 

1  °  5  6  . 

31.3 

-.4 

19.0 

-7.2 

1967. 

28 

34  .8 

1.6 

39. C 

3.9 

48.0 

8.9 

1956. 

30.7 

-.7 

18. 0 

-7.8 

1967  . 

29 

35.3 

1  .9 

39.8 

4.3 

50 .0 

10.0 

1957. 

30.9 

-.6 

2  0.0 

-6.  7 

1  970  .  ♦ 

30 

34.5 

1.4 

3  8.1 

3.4 

48.0 

8.9 

I960.* 

30.8 

-.7 

14.0 

-10.0 

1968. 

3  1 

34 .3 

1 . 3 

38.5 

3  .6 

50.0 

10.0 

19fe5. 

30. 1 

-1  .1 

7.0 

-13.9 

1968  . 

40N  T  H 

34  .2 

1 .2 

38.2 

3.5 

51  .0 

10.6 

1059.* 

3  P  .  2 

-1  .0 

4 . 0 

-15.6 

1969. 

NOTES  : 

T  :  TRACE  AMOUNTS  (C.Ol,  OR  <.5,  OP  <  1.0  INCHES) 

♦  =  VALUE  OCCURRED  IN  PREVIOUS  YEAP(S). 

THIS  SYMBOL  OMITTED  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  r  D . 0 


29  -  DAILY  AVERAGE/EXTREME  TEMPERATURES 


016201  KEELAWIK,  ICELANO  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  ET 

PER  1 00  OF  RECORD  :  1949-1982  MONTH  :APR 


MEAN  TEMPERATURE  I  MAXIMUM  TEMPERATURt  I  MINIMUM  TEMPERATURE 


AVERAGE  1 

AVERAGE  1 

EXTREME 

1 

AVERAGE  1 

EXTREME 

0  A  Y 

DEG  F 

DEG  Ct 

DEG  F 

DEG  Cl 

DEG  F 

OEG  C 

DATE  1 

OEG  E 

DEG  C  | 

OEG  F 

OEG  C 

OATE 

1 

39  .2 

1.2 

38.9 

3.5 

48.0 

8.9 

1965.* 

29.9 

-1.1 

6.0 

-1  4.4 

1968. 

2 

39  .9 

1.6 

39.2 

4  .0 

46.0 

7.8 

1969.* 

30.6 

-.8 

13.0 

-10.6 

1953  . 

3 

36.5 

2.5 

90.6 

4  .8 

49.0 

9.4 

1975.* 

32.5 

.3 

18.0 

-7.8 

1961  . 

4 

36  .6 

2.6 

90.9 

4  .9 

48  .0 

8.9 

1980.* 

32.4 

.2 

22.0 

-5.6 

1973.* 

s 

36  .0 

2.2 

90.6 

4  .8 

49.0 

9.4 

1980. ♦ 

3  1.5 

-.3 

19.0 

-7.2 

1973. 

6 

36.2 

2.3 

90.9 

4.7 

50 .0 

10.0  ' 

T9T77“ 

31.9 

.0 

20. IT 

-IT.  7 

1962 .  ♦ 

7 

36.5 

2.5 

90.7 

4  .8 

50.0 

10.0 

1955. 

32.4 

.2 

20. C 

-6.7 

1959. 

8 

37.2 

2.9 

9  1.1 

5.0 

51.0 

10.6 

1955. 

33.3 

.7 

20.0 

-6.7 

1975. 

9 

36.6 

2.6 

9  1.1 

5.0 

47.0 

8.3 

1958.  ♦ 

32.2 

.  1 

17.0 

-8.3 

1963  . 

10 

36.0 

2.2 

39.7 

4.3 

49.0 

9.4 

1972. 

32.4 

.2 

11.0 

-11.7 

1963  . 

1 1 

35.2 

1.8 

39.3 

4.0 

48.0 

8.9 

1968  . 

31.1 

-.5 

10.0 

-1  2.2 

1963. 

12 

36.0 

2.2 

39.7 

4  .3 

49  .0 

9.4 

1971  . 

32.3 

.2 

21.0 

-6.  1 

1965. 

13 

36.9 

2.7 

91.3 

5  .2 

5o  .0 

10.0 

1981  . 

32.5 

.3 

20.0 

-6.7 

1965  . 

19 

37.5 

3.1 

9  1.6 

5.3 

48.0 

8.9 

1981  .♦ 

33.4 

.8 

22.0 

-5.6 

1977. 

1  5 

38.2 

3.5 

92.9 

5.8 

49.0 

9.4 

1974  . 

34.1 

1  .  1 

23.0 

-5.0 

1963  . + 

16 

38.0 

3.3 

92.6 

5  .9 

50  .0 

10. 0 

1978.  ♦ 

33.4 

.8 

19.0 

-7.2 

1967  . 

17 

38.9 

3.6 

92.9 

5.8 

51 .0 

10.6 

1978. 

34.5 

1  .4 

16.0 

-8.9 

1967. 

18 

39.5 

9.2 

9  3.7 

6.5 

55.0 

12.8 

198  1  . 

35.4 

1.9 

19.0 

-7.2 

1  967  . 

19 

90.3 

9.6 

99.1 

6.7 

50 .0 

10.0 

1956. 

36.6 

2.5 

26.  C 

-3.3 

1967  . 

20 

90.9 

9.7 

99.4 

6.9 

53.0 

11.7 

1956. 

36.3 

2.4 

22.0 

-5.6 

1967. 

21 

39.9 

9 . 9 

94.3 

6.8 

52.0 

11.1 

1972. 

35.6 

2.0 

18.0 

-7.8 

1967. 

22 

90.1 

9.5 

94.5 

7.0 

51  .0 

10.6 

1978.* 

35.7 

2.1 

22.0 

—  5  »  6 

1967. 

23 

90.5 

9.7 

44.8 

7.1 

51  .0 

10.6 

1>=59.  ♦ 

36.2 

2.3 

25.0 

-3.9 

1981  .♦ 

29 

9  1  .0 

5.0 

45.3 

7.4 

52.0 

11.1 

1957. 

36.7 

2.6 

28.0 

-2.2 

1981  . 

2  S 

90.3 

9.6 

44.5 

7  .0 

53.0 

11.7 

1964. 

36.1 

2.3 

24.0 

-4.4 

1969  . 

26 

39 

9.9 

43.9 

6  .6 

51  .0 

10.6 

1964. 

35.8 

2.1 

18.0 

-  7.8 

1969  . 

27 

90.9 

9.7 

44.8 

7.1 

53.0 

11.7 

1 9  fc  2  . 

36.1 

2.3 

22.0 

-5.6 

1969. 

28 

90.3 

9.6 

4  4.7 

7.1 

54  .0 

12.2 

I960. 

36.0 

2.2 

24.0 

-4.4 

1975. 

29 

39.0 

3.9 

43.6 

6.5 

52 .0 

11.1 

1980. 

34.4 

1  .3 

18.0 

-7.8 

1975  . 

30 

39.9 

9 . 9 

4  4.7 

7.1 

56.0 

13.3 

1965  . 

35.2 

1.8 

20. C 

-6.7 

1975  . 

MON  TH 

38.1 

3.9 

42.3 

5.7 

56.0 

13.3 

l°65  . 

33.9 

1  .0 

6.0 

-1  4.4 

1968. 

NOTES  : 

T  :  TRACE  AMOUNTS  (<.01,  OR  <.S,  OR  <  1.0  INCHES) 

♦  -  VALUE  OC  C  U°R  E  0  IN  PREVIOUS  YEARIS). 

THIS  SYMBOL  OMITTED  FOR  SNOrFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  :  0.0 


2 9  -  DAILY  AVERAGE /EXT RE ME  TEMPERATURES 


316201  KEFLAVlK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  3SW  ELEV.  :  171 

8£R I 00  OF  RECORO  :  1949-1982  MONTH  SMAV 


MEAN  TEMPERATURE  I  MAXIMUM  TEMPERATURE  I  MINIMUM  TEMPERATURE 


AVERAGE  1 

AVERAGE  | 

EXTREME 

1 

average  l 

EXTREME 

OA  Y 

DEG  F 

0E6  Ct 

OEG  F 

DE6  Cl 

DEG  F 

OEG  C 

pate  j 

OEG  E 

DEG  C  1 

DEG  F 

oe  e  c 

DATE 

1 

39  .8 

4.3 

44.3 

6  .8 

52.0 

11.1 

l’eo. 

35.2 

1 .8 

23.0 

-5.0 

1967. 

2 

39.8 

4.3 

44.4 

6.9 

52 .0 

11.1 

1961  . 

35.1 

1  .7 

24.0 

-4.4 

1979. 

3 

40  .2 

4.5 

45.0 

7.2 

56.0 

13.3 

1964. 

35.3 

1  .9 

24.0 

-4.4 

1979. 

39.8 

4.3 

44.6 

7.0 

53.0 

11.7 

1964  . 

35.1 

1.7 

25.0 

-  3.9 

1976. 

S 

40.6 

4.8 

45.3 

7.4 

53.0 

11.7 

1956. 

35.8 

2.1 

27.0 

-2.8 

1979. 

6 

40.7 

4.8 

44.9 

7.1 

51  .0 

10.6 

1971.* 

36.6 

2.5 

27.0 

-2.8 

1979. 

7 

41  .3 

5.2 

45.7 

7.6 

52.0 

11.1 

1961  .♦ 

36.9 

2.7 

26.0 

-3.  3 

1979. 

8 

41  .5 

5.3 

46.0 

7  .8 

54 .0 

12.2 

1965  . 

37.0 

2.8 

28.0 

-2.2 

1981  . 

9 

41.7 

5.4 

46.6 

8  .2 

58.0 

14.4 

1970. 

36.6 

2.6 

30.0 

-1.1 

1981. 

10 

42. S 

5.8 

47.2 

8  .5 

54 .0 

12.2 

1°74.« 

37.8 

3.2 

26.  C 

-3.  3 

1975. 

1  1 

42  .6 

5.9 

47.4 

8.5 

58.0 

14.4 

1960. 

37.9 

3.3 

26.0 

-  3.  3 

1975  . 

12 

42.9 

6.1 

47.0 

8  .4 

61  .0 

16.1 

I960. 

38.8 

3.8 

30.  C 

-1.1 

1955  . 

1  3 

42  .7 

5.9 

4  7.0 

8  .3 

64  .0 

17.8 

I960. 

38.3 

3.5 

30.0 

-1.1 

1  95S  . 

14 

43.1 

6.2 

47.3 

8  .5 

66.0 

18.9 

1960. 

38.8 

3.8 

27.0 

-2.8 

1  955  . 

15 

43  .5 

6.4 

47.7 

8.7 

56.0 

13.  3 

I960. 

39.3 

4.0 

29.0 

-1.7 

1955  . 

16 

4  3.8 

6.5 

48.3 

9.0 

57.0 

13.9 

198  1  . 

39.3 

**.0 

29.0 

-1.7 

1  9SS  . 

17 

44.1 

6.7 

48.7 

9.3 

61  .0 

16.1 

19  81. 

39.5 

4 . 1 

30.0 

-  1.  1 

1979  . 

18 

44  .0 

6.7 

48.3 

9.1 

54  .0 

12.2 

1959. 

39.8 

4.3 

29.0 

-1.7 

1  979. 

19 

43  .6 

6.6 

48.3 

9.U 

52  .0 

11.1 

1  o  8  1  .  ♦ 

39.4 

4.1 

29.0 

-1.7 

1  979  . 

20 

*4  3  •  6 

6.4 

47.7 

8.7 

85. C 

12.8 

1974  . 

39.4 

4.1 

30.0 

-1.1 

1967, 

21 

43. e 

6.6 

48.f 

9.2 

59.0 

15.0 

1972. 

39.0 

3.9 

32.0 

.0 

1956. 

22 

44  .9 

7.2 

49.7 

9.6 

57.0 

13.9 

1981  . 

40.5 

4.7 

33.0 

.  6 

1  979  . 

2  3 

45.6 

7.6 

50.4 

1C  .2 

61 .0 

16.1 

196  1  . 

4  1.1 

5.1 

31.0 

-.6 

1961  . 

24 

45  .9 

7.7 

50.3 

1  0  .2 

57.0 

13.9 

1972. 

4  1  .5 

5.3 

31 .0 

-.6 

196  1  . 

25 

46.4 

8.0 

50.7 

10.4 

59.0 

15.0 

1972. 

4  2.2 

5.6 

29.0 

-1.7 

1971  . 

26 

46  .5 

8.1 

50.4 

1  0.2 

57.0 

13.9 

1981.* 

42.7 

5.9 

31.0 

-.6 

1971  . 

27 

46.4 

8.0 

50.7 

10.4 

57.0 

13.9 

1969. 

42.0 

5.6 

34 .0 

1  .  1 

1980  . 

26 

45.6 

7.7 

50.1 

1  0.0 

57.0 

13.9 

1955. 

4  1.5 

5.3 

34.0 

1.  1 

1980. 

29 

46.1 

7.9 

SO. 6 

10.3 

58.0 

14.4 

196  1. 

41.7 

5.4 

33.0 

.  6 

1952  . 

30 

45  .9 

7.7 

50.2 

10.1 

57.0 

13.9 

1967. 

4  1.6 

5.3 

35.0 

1.  7 

1962  . 

3  1 

46.1 

7.8 

50.4 

1  U  .2 

55 .0 

12.8 

1979. ♦ 

4  1  .8 

5.4 

36.0 

2.2 

1  980  . 

DN  Th 

u  3 .4 

6.3 

47.9 

8  .8 

66 .0 

18.9 

1  °  6  0  . 

38.9 

3.9 

23.0 

-5.0 

1  967  . 

NOTES  : 

T  :  TRACE  AMOUNTS  <<.01,  OP  <.5,  OP  <  1.0  INCHES) 

•*  =  V  AL  UF  OCCURRED  IN  PRFVIOUS  YEAP(S). 

THIS  SYMPOL  OMITTE0  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  :  0.0 


29  -  daily  average/extreme  tfhperatures 


201  KEFLAVIK,  ICELAND 
IOD  OF  RECORD  :  1949-1982 


LAT.  :  63  5  9  N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

month  :jun 


E A N  TEMPERATURE  I  MAXIMUM  TEMPERATURE  I  MINIMUM  TEMPFRATURE 


AVERAGE  1 

AVERAGE  | 

EXTREME 

| 

AVERAGE  1 

EXTREME 

AY 

DEG  F 

DEG  Cl 

DEG  F 

OEG  Cl 

OEG  F 

OEG  C 

DATE  | 

DE  6  F 

DEG  C  1 

DEG  F 

OEG  C 

DATE 

1 

46.1 

7.9 

50.5 

10.3 

57  .0 

13.9 

1980. 

4  1.8 

5.5 

35.0 

1.7 

1952. 

2 

46.3 

8.0 

50.8 

10.4 

63.0 

17.2 

1955. 

4  1  .9 

5.5 

33.0 

.6 

1975.* 

3 

46.9 

8.3 

51.3 

10.7 

63.0 

17.2 

1981. 

42.4 

5.8 

34 .0 

1.  1 

1952  . 

4 

46.9 

8.3 

50.6 

10.3 

55.0 

12.8 

198  1  .+ 

43.2 

6.2 

35.0 

1.7 

1975. 

S 

47  .4 

8.6 

52.0 

11.1 

62  .0 

16.7 

1955. 

42.8 

6.Q 

35.0 

1.7 

1952. 

6 

46.8 

8.2 

5  1.1 

10.6 

63  .0 

17.2 

1954  . 

42.5 

5.8 

35.0 

1.7 

1975. 

7 

46.7 

8.2 

5  1.1 

10.6 

63.0 

17.2 

1963  . 

42.4 

5.8 

34.0 

1.1 

1956. 

8 

46.7 

8.2 

50.6 

10.3 

57.0 

13.9 

I960. 

42.8 

6 .0 

33.0 

.  6 

1  956  . 

9 

47.1 

8.4 

51.3 

10.7 

57.0 

13.9 

1975.* 

4  3.0 

6.1 

37.0 

2.8 

1  9$9  • 

i  □ 

4  7  .b 

8.7 

52.0 

11.1 

58.0 

14.4 

1  9  7  2  .  ♦ 

4  3.3 

6.3 

36.0 

2.2 

1981  . 

1 1 

47.4 

8.6 

51.3 

10.7 

59.0 

15.0 

1964. 

4  3.5 

6.4 

34 .0 

1.1 

1973  . 

12 

47.9 

8.9 

52.0 

11.1 

59.0 

15.0 

1954. 

43.9 

6.6 

39 .0 

3.9 

1973. 

1  3 

47.6 

8.7 

51.6 

10.9 

60.0 

15.6 

1954  . 

4  7.7 

6.5 

37.0 

2.  e 

1  973  . 

1  4 

47  .9 

8.9 

52.  C 

1  1  .1 

56 .0 

13.3 

1965. 

4  3.9 

6.6 

37.0 

2.  8 

1979. 

1  S 

48.3 

9. 1 

52.1 

1  1  .2 

58.0 

14.4 

1965  . 

44.5 

6.9 

39.  r 

3.  9 

1973  . 

1  6 

48.4 

9.1 

52.3 

11.3 

59.0 

15.0 

1957. 

4  4.6 

7.0 

39.0 

3.  9 

1  95  9  • 

1  7 

48.3 

9.0 

52.3 

1  1  .3 

61.0 

16.1 

1966. 

44.2 

b.8 

36.0 

2.2 

1959. 

1  8 

48.9 

9.4 

53.1 

1  1  .7 

62 .0 

16.7 

1966. 

44.7 

7.1 

36.0 

2.2 

1959. 

1  9 

49.3 

9.6 

53.2 

1  1  .8 

59.0 

15.0 

1953. 

4  5.4 

7.4 

39.0 

3.9 

1959. 

70 

49.2 

9.5 

53.0 

1  1  .7 

58.0 

14.4 

1  °58  . 

4'.  3 

7.4 

4D.C 

4.4 

1978  .  * 

21 

49.8 

9.9 

5  3.7 

12.1 

59.0 

15.0 

1957. 

45.9 

7.7 

40.0 

4  •  4 

1978.  ♦ 

22 

49. S 

9.7 

53.1 

11.7 

60.0 

15.6 

1957. 

46.0 

7.8 

40.0 

4.4 

1  978  . 

23 

49  .2 

9.6 

5  3.1 

11.7 

59 .0 

15.0 

195  3. 

4  c  .4 

7.4 

38.0 

3.  3 

1  9b8  . 

24 

48.7 

9 . 3 

52.8 

1  1  .6 

63.0 

17.2 

1959. 

44.6 

7.0 

37.0 

2.8 

1968. 

2  S 

49 .0 

9.4 

53.1 

1  1  .7 

61.0 

16.1 

198  1  . 

44.9 

7.2 

4  1 .0 

5.0 

1  979  .  • 

2 1 

4  9.2 

9.6 

53.7 

12.1 

64 . 0 

17.8 

1956  . 

4  4  .  R 

7 . 1 

37.0 

2.8 

1  975  . 

27 

49  .u 

9.4 

53.  1 

11.7 

60.0 

15.6 

1080. 

44. P 

7.1 

39.0 

3.9 

19b4  . 

2  8 

49.1 

9.5 

53.1 

1  1  .7 

63.0 

17.2 

1959. 

45.1 

7.3 

40.0 

4.4 

1  979  . 

?  9 

49.4 

9.6 

57.9 

1  1  .b 

57  .0 

13.9 

1 9b  7  .  ♦ 

4  5.8 

7.7 

41 .0 

5.0 

1970.’ 

3j 

4  9.8 

9.9 

54.3 

1  2.4 

63 .0 

17.7 

1980. 

4C  .3 

7.4 

hD.O 

4.4 

1  975  . 

r  m 

4  8.2 

9.0 

52.7 

1  1  .2 

64  .  c 

17.8 

1956  . 

4  4.] 

6 . 7 

i  3 .  r 

.6 

1975  .  ♦ 

NOTtS  : 

T  r  TRACE  AMOUNTS  (<.01,  OP  <.6,  OP  <  1.0  INCHES) 

♦  r  VALUF  OCCURRED  IN  PRFVIOUS  YE*P)S). 

THIS  SYMPOL  OMITTED  TOP  SNOkFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  r  0.0 
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DAILY  AVERAGE/EXTREME  TFMPERATURES 


116201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  356  ELEV.  :  171  FT 

’ERIOD  OF  RECORD  :  1999-1982  MONTH  :JUL 


MEAN  TEMPERATURE  I  MAXIMUM  TEMPERATURE  I  MINIMUM  TEMPERATURE 


AVERAGE  1 

AVERAGF  1 

EXTREME 

1 

average  1 

EXTREME 

DAY 

DEG  F 

DEG  Cl 

DEG  F 

DEG  Cl 

DEG  F 

DEG  C 

DATE  1 

DEG  F 

OEG  C  1 

DEG  F  DEG  C 

DATE 

1 

SO.l 

10.1 

54.1 

12.3 

62.0 

16.7 

1972.* 

46.2 

7.9 

42.0 

5.6 

1976  .♦ 

2 

50.1 

10.1 

54.3 

12.4 

59.0 

15.0 

I960. 

45.9 

7.7 

42.0 

5.6 

1976 .♦ 

3 

50.0 

10.0 

54.0 

12.2 

62.0 

16.7 

I960. 

46.1 

7.9 

40.0 

4.4 

1975. 

4 

50.6 

10.4 

54 . 4 

12.5 

61.0 

16.1 

1065. 

46.9 

8.3 

42.0 

5.6 

1970. 

5 

50.3 

10.2 

53.7 

12.1 

61  .0 

16.1 

198  1. 

4  6*9 

8.3 

40.0 

4.4 

1970. 

6 

5r.4 

”  TDT2 

5  4.3 

12.4 

61 . 0 

16. 1 

198 1 . ♦ 

4  6.6 

8.1 

4  3.0 

6.1 

T979.* 

7 

50.7 

10.4 

54.5 

12.5 

60.0 

15.6 

I960. 

4  6.9 

8.3 

42.0 

5.6 

1979  . 

8 

50.8 

10.5 

55.2 

1  2  .9 

66  .0 

18.9 

1 9  b  3  . 

46.5 

8.1 

42.0 

5.6 

1964  . 

9 

50.8 

10.5 

54.8 

12.7 

70.0 

21.1 

1976. 

46.8 

8.2 

42.0 

S.b 

1 970  •  ♦ 

1C 

50.5 

10.3 

54.4 

1  2  .4 

63.0 

17-2 

1981  . 

4  6.5 

8.1 

42.0 

5.6 

1979  .♦ 

1  1 

50.7 

10.4 

55. C 

12.8 

59.0 

1S.D 

1981.* 

4  6.4 

8.0 

40.0 

4.4 

1  952  . 

12 

50.7 

10.4 

54.8 

12.7 

60.0 

15.6 

1958  . 

46.7 

8.1 

4  ?  .  0 

5.6 

1  975  . 

13 

50.6 

10.4 

54.6 

1  2  .6 

62.0 

16.7 

1967. 

47.0 

8.3 

42.0 

5.6 

1952  . 

14 

SI  .2 

10.7 

54.9 

1  2  .7 

63. Q 

17.2 

19fc8. 

47.6 

8.6 

42.0 

5.6 

1  970  . 

1  S 

51  .2 

10.7 

55. 1 

12.8 

61.0 

16.1 

196  1. 

4  7.3 

e  .5 

43.0 

6.  1 

1979.* 

16 

5  1.3 

ID. 7 

55.0 

1  2  .8 

62.0 

16.7 

1976. 

4  7.6 

8.7 

44.0 

6.  7 

1963  .♦ 

1  7 

5  1  .5 

10.8 

55.0 

1  2  .6 

61 .0 

16.1 

1980.  ♦ 

46.0 

8.9 

42.0 

5.6 

1975. 

l  S 

5  1  .6 

10.9 

55.4 

1  3.0 

60.0 

15.6 

1973. 

47.7 

8.7 

42.0 

5.6 

1970.* 

1  9 

5  l  .6 

10.9 

55.4 

1  3.C 

60.0 

15.6 

1958.* 

4  7.9 

8.8 

42.0 

5.6 

1  970  . 

20 

'2.C 

11.1 

56.2 

13.5 

68.0 

20.0 

1958  . 

47.8 

8.8 

4  3.0 

6.  1 

1963. 

2  1 

51.7 

10.9 

55.6 

1  3.1 

63.0 

18.3 

1979. 

4  7.8 

8.8 

41.0 

5.0 

1974  . 

22 

SI  .3 

10.7 

55.4 

1  3  .0 

62.0 

16.7 

1958. 

4  7.  J 

8.5 

42.0 

5.6 

1 970  .  ♦ 

23 

51.3 

10.7 

55.0 

1  2 .6 

62 .0 

16.7 

195  3. 

47.5 

8.6 

40.0 

4.4 

1963  . 

2  A 

51.7 

11.0 

55.' 

13.1 

64.0 

17.8 

1979. 

47.9 

8.8 

40.0 

4.4 

1963  . 

2  S 

51  .4 

10.8 

55.5 

1  3.0 

62.0 

16.7 

196  1. 

4  7.4 

8.6 

38. C 

3.  3 

1  96  3  . 

26 

SI  .6 

10.9 

55.4 

1  3.0 

65*0 

18.3 

1959. 

47.9 

6.8 

4  1 . 0 

5.0 

1954  . 

2  7 

51  .6 

10.9 

55.4 

1  3.0 

62 .0 

16.7 

1959  .♦ 

47.7 

8 . 7 

43.0 

6.  1 

1967  .♦ 

26 

'1.1 

10. 6 

5  5.0 

12.6 

61.0 

16.1 

1«61  . 

47.1 

8.4 

40.0 

4.4 

1967. 

2  9 

5  1.3 

10.7 

55.4 

1  3.0 

65 . 0 

18.3 

1  °  8  0  • 

4  7.? 

8.5 

42.0 

5.6 

1956  . 

3  b 

S3  .t 

ID. 4 

54.7 

1  2  .6 

70 .0 

21.1 

1080. 

46.5 

8.1 

40.0 

4.  4 

1975  . 

3  1 

s  1  .7 

10.9 

56.2 

1  3  .4 

75 .0 

.3.9 

I960. 

4  7.2 

8.4 

42 . 0 

5.6 

1  965  .  . 

ON  T  H 

5  1  .  D 

10.6 

S'  .0 

12.6 

75.0 

.3.9 

ie6n. 

4  7.1 

8.4 

38.0 

3.  3 

1963. 

NOTES  : 

T  r  TRACE  AMOUNTS  (<.01,  OR  <.S,  OR  <  1.0  INCHES) 

♦  :  VALUE  OCCu°REC  IN  PREVIOUS  YEAR(S). 

THIS  SYMBOL  OMITTED  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  -  Q.O 


DAILY  AVERAGE/EXTREME  TEMPERATURES 


29  - 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND  LAT.  :  63  59N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171 

PERIOD  OF  RECORO  :  1949-1982 _ _  _  _  MONTH  :AUG 


MEAN  TEHPERATURE  I  MAXIMUM  TEMPERATURE  I  MINIMUM  TEMPERATURE 


AVERAGE  I  AVERAGE  I  EXTREME  t  AVERAGE  I  EXTREME 


DAY 

DE6  F 

DEG  C| 

DEG  F 

DEG  C  1 

DEG  F 

_DEG__C 

DATE  1 

DEG  F 

DEG  C  1 

DEG  F 

OEG  C 

DATE 

1 

51  .6 

10.9 

55.7 

13.1 

66 .0 

18.9 

1966. 

47.5 

8.6 

40.  D 

4.4 

1964  . 

2 

51.3 

10.7 

55.5 

13.1 

63.0 

17.2 

1980. 

47.1 

8.4 

42.0 

5.6 

1977.* 

3 

51  .5 

10.9 

55.4 

13.  C 

62.0 

16.7 

1952. 

47.7 

8.7 

42.0 

5.6 

1975.4 

4 

51  .5 

10.8 

55.5 

13.1 

62.0 

16.7 

1969. 

4  7.4 

8.6 

41.0 

5.0 

1958  . 

5 

51.4 

10.8 

55.5 

1  3.0 

60 .0 

15.6 

1974.4 

47.4 

6.6 

42.0 

5.6 

1975  . 

6 

51  .5 

10.9 

56.0 

13.3 

62.0 

16.7 

1975. 

4  7.1 

8.4 

41.0 

5.0 

1977  . 

7 

51  .6 

10.9 

55.8 

1  3.2 

66.0 

18.9 

1964. 

47.4 

8.6 

42.0 

5.6 

1972.4 

8 

51.4 

10.8 

55.4 

1  3.C 

67.0 

19.4 

1964  . 

4  7.4 

8.5 

41.0 

5.0 

1972  . 

9 

51.1 

10.6 

54.7 

12.6 

61 .0 

16.1 

1965  . 

4  7.6 

8.6 

41.0 

5.0 

1972  . 

10 

51  .4 

10.8 

55.3 

12.9 

62 .0 

16.7 

1965. 

4  7.4 

8.6 

42.0 

5.6 

1970. 

1 1 

51.3 

10.7 

55.1 

12.8 

61  .0 

16.  1 

1965. 

4  7.6 

8.6 

43.0 

6.  1 

1959. 

12 

51  .5" 

10.8 

5  5.3 

'1  3  .0 

61  .0 

16.1 

19  6  5.  ♦ 

4  7.6 

8.7 

41.0 

5.0 

1 959  . 

1  3 

51  .4 

10.8 

55.2 

12  .9 

61  .0 

16.1 

1980.  ♦ 

47.6 

8.7 

43.0 

6.1 

196  3.4 

14 

51  .2 

10.7 

55.1 

12.9 

63.0 

17.2 

1977. 

47.3 

8.5 

41  .0 

5.0 

1959. 

1  5 

5  1  .0 

10.6 

54.5 

12.5 

60.0 

15.6 

1956. 

4  7.5 

8.6 

42.0 

5.6 

1970  . 

16 

50.7 

10.4 

54.5 

12.5 

63.0 

17.2 

1967. 

46.9 

8.3 

41.0 

5.0 

1978.4 

1  7 

50.6 

10.  3 

54.3 

12.4 

59  .0 

15.0 

1967.* 

46.8 

8.2 

42.0 

5.6 

1976.4 

18 

50.1 

10.0 

53.6 

12.0 

59.0 

15.0 

1956. 

46.6 

8.1 

41.0 

5.0 

1964  . 

1  9 

50.1 

10.1 

54.2 

12.3 

59.0 

15.0 

1965. 

46.1 

7.8 

38.0 

3.  3 

1972  . 

20 

50.1 

10.0 

54.3 

12.4 

62.0 

16.7 

1952. 

45.8 

7.7 

40.0 

4.4 

1972  .♦ 

21 

50.0 

10.0 

54.1 

12.3 

60.0 

15.6 

1959. 

45.8 

7.7 

40.0 

4.4 

1976. 

22 

49.9 

10.0 

53.8 

12.1 

61.0 

16.  1 

1970. 

46.0 

7.8 

42.0 

5.6 

1974.4 

23 

50.2 

10.1 

53.9 

I  2.2 

60 .0 

15.6 

1962. 

46.4 

8.0 

41.0 

5.  D 

1976.4 

24 

49  .6 

9.9 

53.6 

1  2  .0 

60.0 

15.6 

1  o  5  3  . 

4  6.0 

7.8 

40.0 

4.4 

1974 .4 

25 

49.6 

9.8 

53.5 

1  1  .9 

60.0 

15.6 

1979. 

4  5.8 

7.7 

38.0 

3.3 

1965. 

26 

49.7 

9.8 

53.7 

12.0 

60.0 

15.6 

1979.* 

45.7 

7.6 

38.0 

3.  3 

1956  . 

27 

49.0 

9.5 

53.0 

1  1  .7 

59.0 

15.0 

1962. 

45.1 

7.3 

35.0 

1.7 

1956  . 

28 

49.1 

9.5 

52.9 

1  1  .6 

60  .0 

15.6 

I960. 

4  5.4 

7.4 

35.0 

1.7 

1956. 

29 

48  .9 

9.4 

52.5 

1  1  .4 

59.0 

15.0 

I960. 

45.2 

7.3 

40.0 

4.4 

1977  .♦ 

30 

49.3 

9.6 

52.6 

1  1  .5 

58 .0 

14.4 

I960. 

46.0 

7.8 

38.0 

3.  3 

1977.4 

31 

4  8.9 

9.4 

52.7 

1  1  .5 

57.0 

13.9 

I960.* 

45.1 

7.3 

o 

• 

CD 

to 

3.  3 

1  977  . 

MON  Th 

50.5 

10.3 

54.4 

12.5 

67  ,U 

19.4 

1964  . 

46.7 

8.1 

35.0 

1 . 7 

1  956  .  ♦ 

NOTES  : 

T  r  TRACE  AMOUNTS  (<.01,  OR  <.5,  OP  <  1.0  INCHES1 
♦  -  VALUE  OCCURRED  IN  PREVIOUS  YPAP(S). 

THIS  SYMROL  OMITTED  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  -  0*0 


29  -  DAILY  AVERAGE/EXTREME  TEMPERATURES 


0 lb 201  KEEL  A V  I K  ,  "I  C EL  A  NO 
PERIOD  OE  RECORD  :  1999-1982 


LAT.  :  63  5 9 N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  ET 

MONTH  :SE P 


MEAN  TEMPERATURE  I  MAXIMUM  TEMPERATURE  I  MINIMUM  TEMPERATURE 


AVERAGE  |  AVERAGE  I  EXTREME  |  AVERAGE  I  EXTREME 


DAY 

DEG  F 

DEG  Cl 

DEG  F 

DEG  C| 

OEG  F 

OEG  C 

DATE  1 

DEG  F 

DEG  C  1 

DEG  F 

OE  8  C 

DATE 

1 

49.0 

9.5 

52.7 

1  1  .5 

58.0 

14.4 

1962. 

4  5.4 

7.4 

38.0 

3*  3 

1976** 

2 

48  .3 

9 . 1 

51.9 

11.1 

58.0 

14.4 

1958. 

44.7 

7.0 

38.0 

3.3 

1 977  •  ♦ 

3 

48. S 

9.2 

52.3 

1  1  .3 

63.0 

17.2 

1958  . 

44.8 

7.1 

36.0 

2.2 

1  977  . 

4 

48.6 

9.2 

52.2 

1  1  .2 

56.0 

13.3 

1962. 

4  5.0 

7.2 

37.0 

2.8 

1952. 

5 

48.1 

8.9 

51.5 

10.9 

56.0 

13.3 

1968  .♦ 

44.6 

7.0 

37.0 

2.8 

1981  . 

6 

47.0 

8.3 

5  1.0 

10.6 

56.0 

13.3 

1968  .♦ 

42.9 

b.F 

3T7D 

177 

1977. 

7 

47.2 

8.4 

51.3 

10.7 

59.0 

15.0 

1954. 

43.0 

6.1 

34. 0 

1.1 

1972. 

8 

47  .0 

8.3 

50.8 

10  .5 

59. D 

15.0 

1954  . 

43.1 

6.2 

37.0 

2.8 

1979.. 

9 

46  .6 

8.2 

50.7 

1  0.4 

58.0 

14.4 

1968. 

43.0 

6.1 

34.0 

1.1 

197  7  . 

10 

47.0 

8.3 

51.2 

10.7 

64.0 

17.8 

1968. 

42.8 

6.0 

36.0 

2.2 

1972. 

1  1 

47.0 

8.3 

51.1 

1  0  .6 

64 .0 

17.8 

1968  . 

42.8 

6.0 

36.0 

2.2 

1975. 

12 

4b  .8 

8.2 

50.6 

10.3 

61.0 

16.1 

198  1  . 

4  3.0 

6.1 

33.0 

.6 

1956. 

1  3 

46  .8 

8.2 

50.5 

10.3 

60.0 

15.6 

1961  . 

4  3.0 

6.1 

33.0 

.6 

1956. 

14 

46  .4 

8.0 

50.2 

1D.1 

57.0 

13.9 

1958. 

42.6 

5.9 

30.0 

-  1.  1 

1979. 

IS 

46.5 

8.1 

50.2 

10.1 

56.0 

13.3 

196  1. 

42.8 

6.0 

35.0 

1.7 

1979.* 

16 

46 .1 

7.8 

49.7 

9  .8 

56.0 

13.3 

1968. 

42.5 

5.9 

34.0 

1.1 

1952  . 

17 

46. S 

8 . 1 

50-  1 

10.1 

57.0 

13.9 

1958. 

42.9 

6.0 

32.0 

.0 

1  952  . 

18 

47.0 

8.3 

"  5  0.7 

T0T4  “ 

58.0 

14.4 

'T9TIT. 

43.3 

6.3 

37.0 

2.8 

1964 .♦ 

19 

46  .5 

8.0 

50.0 

10.0 

55.0 

12.8 

1958. 

42.9 

6.0 

33.0 

.6 

1  964  . 

20 

46.1 

7.8 

49.5 

9.7 

5S.0 

12.8 

1958.* 

42.6 

5.9 

30.0 

-1.1 

1964  . 

21 

46  .4 

8.0 

50.2 

10.1 

57.0 

13.9 

lo5R. 

42.5 

5.9 

34.0 

1.  1 

1954  . 

22 

46.1 

7.8 

49.9 

9  .9 

55.0 

12.8 

1960  . 

42.4 

5.8 

34.0 

1.  1 

1971  . 

23 

46  .S 

8.1 

49.9 

9  .9 

56.0 

13.3 

1951  . 

4  3.1 

b  .2 

32.0 

.0 

1974.4 

24 

45. 1 

7.3 

48.7 

9.3 

57.0 

13.9 

I960. 

4  1.5 

5.3 

27.0 

-2.8 

1974  . 

2  S 

44  .5 

7.0 

4  7.9 

8.9 

56.0 

13.3 

1951  . 

4  1  .2 

5.1 

31 .0 

-.6 

1  954  . 

26 

44  .7 

7.1 

48.7 

9  .3 

55.0 

12.8 

1967. 

40.7 

4.8 

31  .r 

-.6 

1954  . 

27 

44  .5 

6.9 

48.7 

9.0 

54.0 

12.2 

1980. ♦ 

40.8 

4.9 

33.0 

.  6 

1979.4 

28 

4  3.8 

6.5 

4  7.5 

8  .6 

57.0 

13.9 

1958  . 

40.0 

4.5 

32.0 

.0 

1  974 . 4 

29 

43  .4 

6.3 

47.2 

8.5 

56.0 

13.3 

1958. 

39.5 

4.2 

31 .0 

-.6 

1  975  . 

30 

43  .9 

6*6 

47.9 

8  .8 

57.0 

13.9 

1958  . 

39.8 

4  .4 

30.0 

-1.1 

1981.4 

month 

46.4 

8.0 

50.7 

10.1 

64 .0 

17.8 

1968  .♦ 

42.7 

5  .9 

27  .r 

-2.8 

1974  . 

NOTES  i 

T  :  TRACE  AMOUNTS  (<.01,  OR  <.5,  OR  <  l.D  INCHES) 

♦  :  VALUE  OCCURRED  IN  PREVIOUS  YEAR(S). 

ThIS  SYMBOL  OMITTED  C0R  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  -  0.0 


2 9  -  DAILY  AVERAGE/E XTREME  TEMPERATURES 


f>201  KEFLAVlK,  ICELAND 
R 1 00  OF  RECORD  :  1909-1982 


LAT.  :  63  59  N  LONG.  :  22  35W  ELEV.  :  171  FT 

MONTH  :qC  T 


MEAN  TEMPERATURE  I  MAXIMUM  TEMPERATURE  I  MINIMUM  TEMPERATURE 


AVERAGE  1 

AVERAGE  | 

EXTREME 

1 

AVERAGE  1 

EXTREME 

DAY 

OEG  F 

DEG  Cl 

DEG  F 

DEG  C  1 

DEG  F 

OEG  C 

DATE  | 

DEG  F 

DEG  C  1 

DEG  F 

OE  G  C 

DATE 

1 

44 .1 

6.7 

47.8 

8.8 

57  .0 

13.9 

1958. 

40.5 

4.7 

28.0 

-2.2 

1981  . 

2 

4  3.7 

6.5 

47.4 

8.6 

54 .0 

12.2 

1964. ♦ 

39.9 

4.4 

30.0 

-1.1 

1981. 

3 

42.9 

6 . 1 

46.5 

8.1 

52 .0 

11.1 

1976  .♦ 

39.3 

4.0 

27.0 

-2.8 

1981  . 

4 

42  .9 

6.1 

46.6 

8.1 

54 .0 

12.2 

197  1. 

39.3 

4  ,0 

27.0 

-2.8 

1966  . 

5 

43.2 

6.2 

46.8 

8  .2 

53.0 

11.7 

1959. 

3  9.5 

4.2 

30.0 

-l.l 

1981  . 

6 

43.4 

6.3 

47.  1 

8.4 

54.0 

12.2 

1973.* 

39.7 

4.3 

30.0 

-1.1 

198 1  . 

7 

42.6 

5.9 

46.4 

8  .0 

53.0 

11.7 

1959  . 

38.9 

3.8 

30.0 

-1.1 

1981  . 

8 

42.2 

5.7 

45.7 

7.6 

55.0 

12.8 

1959. 

38.8 

3.8 

30.0 

-1.1 

1981  . 

9 

40.9 

5.0 

44.3 

6  *6 

55.0 

12.8 

1959. 

37.6 

3.1 

28.0 

-2.2 

1981  . 

10 

42  .0 

5.5 

45.5 

7.5 

55.0 

12.8 

1959. 

36.4 

3.6 

29.0 

-1.7 

19T1  . 

11 

42.5 

5.9 

45.6 

7.5 

52.0 

11.1 

1965.* 

39.5 

4.2 

25.0 

-3.9 

1971  . 

1  2 

41.5 

5.3 

44.9 

7  .2 

52.0 

11.1 

19 70.  ♦ 

38.2 

3.4 

24. C 

-4.4 

1971  . 

1  3 

41  .7 

5.4 

45.  1 

7.3 

53.0 

11.7 

1970. 

38.3 

3.5 

22.0 

-5.6 

1971  . 

14 

4  1  .8 

5.5 

45.4 

7.4 

52.0 

11.1 

1956. 

38.3 

3.5 

26.0 

-3.  3 

1955. 

1  5 

4  1.1 

5.1 

44.8 

7.1 

51  .0 

10.6 

1962.* 

37.4 

3.0 

24.0 

-4.4 

1955. 

16 

41.0 

5.0 

44.6 

7.0 

51  .0 

10.6 

1965.* 

37.3 

2.9 

24.0 

-4.4 

1967. 

1  7 

4  1  .0 

5.0 

44.7 

7.1 

51  .0 

10.6 

1958. 

37.2 

2.9 

19.0 

-7.2 

1967  . 

1  8 

4  1.4 

5.2 

44.6 

7.0 

52.0 

11.1 

19  5  3. 

3  8.1 

3.4 

27.0 

-2.8 

1980. 

19 

4  1  .2 

5.1 

44.7 

7.1 

53.0 

11.7 

1965. 

37.8 

3.2 

cS.D 

-3.9 

I960  . 

20 

41.2 

5.1 

4  4.7 

7.1 

53. D 

11.7 

1 °6S  .  ♦ 

37.7 

3.2 

27.0 

-2.8 

1980.* 

21 

4  1  .2 

5.1 

44.5 

6.9 

52 .0 

11.1 

1965. 

37.8 

3.2 

27.0 

-2.8 

1951  . 

22 

40.6 

4.9 

44,6 

7.0 

52  .0 

11.1 

1965.* 

37.0 

2.8 

31  .0 

-.6 

1956  . 

23 

39.5 

4.2 

42.8 

6  .0 

51  .0 

10.6 

1965. 

36.3 

2.4 

28.0 

-2.2 

1956  . 

24 

39.1 

3.9 

42.9 

6.1 

4  9  .0 

9.4 

1965. 

35.3 

1.8 

29.0 

-1.7 

1962.* 

25 

39.6 

4.2 

43.1 

6.2 

51  .0 

10.6 

1  =  58. 

36.1 

2.3 

26.0 

-3.  3 

1962. 

26 

40.0 

4.5 

43.4 

6  •  3 

56.0 

13.3 

1971  . 

36.7 

2.6 

24. r 

-4.4 

1970  . 

27 

38.9 

3.8 

41.8 

5.5 

56.0 

13.3 

197  1  . 

36. c 

2.2 

22.0 

-5.6 

1970. 

26 

38.0 

3.3 

4  1.5 

5.3 

51.0 

10.6 

1971  .♦ 

34.5 

1  .4 

22.0 

-5.6 

1970. 

29 

39.3 

4.1 

4  3  •  C 

6.1 

51  .0 

10.6 

1964  . 

3  5.6 

2.0 

28.0 

-2.2 

1957. 

30 

38.3 

3.5 

4  1.8 

5.5 

49.0 

9.4 

1973.* 

34.9 

1  .6 

20.0 

-6.7 

1968. 

31 

37.6 

3.1 

4  1.1 

5.1 

50 . 0 

10.0 

1980. ♦ 

34.1 

1.2 

18  .  D 

-7.8 

1968  . 

ITH 

41.1 

5.1 

44.6 

7.0 

57. U 

13.9 

1958  . 

37.6 

3 . 1 

18.0 

-7.8 

1  968  . 

NOTES  : 

T  :  TRACE  AMOUNTS  <<.01,  OR  <.5,  OR  <  1.0  INCHES) 

♦  -  VALUE  OCCURRED  IN  PREVIOUS  YEARIS). 

THIS  SYM90L  OMITTED  FOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  -  D.O 


29  -  DAILY  AVERAGE/EXTREME  TEMPERATURES 


201 

keelavik. 

ICELAND 

LAT.  :  63 

5  9  N  LONG.  :  22 

35W 

ELEV.  : 

171 

100 

OF  RECORD 

:  1949- 

1982 

MONTH 

:Nov 

EAN 

TEMPERATURE  l 

MAXIMUM 

temperature 

1 

MINIMUM 

tempera  ture 

AVERAGE  1 

AVERAGE  | 

EXTREME 

1 

AVERAGE  1 

EXTREME 

AY 

OEG  E  DEG  C| 

OEG  E 

OEG  C  1 

DEG  F 

DEG  C 

DATE  | 

DEC  E 

DEG  Cl 

DEG  E 

OEG  C 

DATE 

I 

37.7 

3.2 

41.0 

5  .0 

49.0 

9.4 

1971  .♦ 

34.5 

1  .4 

20.0 

-  6.  7 

1968  . 

2 

37.1 

2.6 

40.5 

4.7 

49.0 

9.4 

1964. 

33.8 

1  .0 

20.0 

-fc.  7 

1968  . 

3 

37.2 

2.9 

40.7 

4  .8 

50.0 

10.0 

1980. 

33.7 

.9 

22.0 

-5*6 

1970. 

4 

37  .3 

2.9 

40.7 

4  .8 

51  .0 

l0»  6 

1965. 

33.9 

1  .0 

24.0 

-4.4 

1973  . 

5 

36  .9 

2.4 

39.7 

4.3 

48.0 

8.9 

1980. ♦ 

33.0 

.5 

24.0 

-4.4 

1973  . 

6 

37.7 

3.2 

4  1.5 

5.3 

50.0 

10.0 

1956. 

33.9 

1.1 

21.0 

-6.  1 

1977  . 

T 

38  .4 

3.6 

4  1.8 

5.5 

50.0 

10.0 

1956. 

35.0 

1.6 

24.0 

-  4.4 

195  7  . 

8 

37.9 

3.3 

4  1.2 

5.1 

51 .0 

10.6 

1964. 

34.6 

1  .4 

25-0 

-3.0 

1969. 

9 

37.3 

2.9 

40.7 

<4  .9 

So  *0 

10.0 

1964. 

3  3.8 

1  .0 

22.0 

-5.6 

]  95  9  • 

1  D 

36  .6 

2-6 

40.0 

4  *4 

50.0 

10.0 

1  °6  5  . 

33.2 

.7 

21  .r 

-6.  1 

1959. 

1  1 

35.9 

2.2 

39.6 

4  .2 

50.0 

10.0 

1R65. 

32.1 

.  1 

16.0 

-  8.9 

1959. 

12 

36  .U 

2.2 

39.4 

4.1 

50.0 

lO.O 

196  8  . 

32.7 

.*4 

20.0 

-6.7 

1977  . 

1  3 

35.9 

2.2 

39.  7 

4  .3 

49.0 

9.4 

1 9 68  *  + 

32.1 

.  1 

19.0 

-7.2 

1969. 

19 

34  .9 

1  •  b 

36.5 

3  .6 

48.0 

8.9 

1971.  ♦ 

3  1.2 

-.4 

20.0 

-6.  7 

1969. 

1  S 

33.1 

•  6 

3  6.5 

2.5 

48.0 

8.9 

1956.-* 

2  9.7 

'1  .3 

16. r 

-8.  9 

1963. 

16 

33.5 

.8 

37.  3 

2.9 

50  .0 

10.0 

1  9  6  8  •  ♦ 

29.7 

-1.3 

15.0 

-9.4 

1  963  . 

17 

35.0 

1.7 

39.5 

4.1 

52  .0 

11  .  1 

1668  . 

30.5 

-.6 

18.0 

-  7.  B 

1971  . 

1  8 

35.7 

2.0 

39.3 

4  .6 

51  .0 

10.6 

1968  . 

3?.l 

.  1 

16.0 

-  8.  9 

1981  . 

19 

35.2 

1.8 

39.  1 

4  .0 

50  .0 

10. C 

1968. 

31.3 

-.4 

1 8.0 

-7.8 

1981. 

20 

36.1 

2.  3 

39.4 

4.1 

49 . 0 

9.4 

196?.  ♦ 

32.8 

.4 

21.0 

-  t.  1 

198  1  . 

21 

36.5 

2.5 

40.3 

4  .6 

50  .0 

10.0 

1958. 

32.6 

.  3 

21.0 

-6.1 

1969. 

22 

35.4 

1.9 

39." 

3  .9 

50 .0 

10.0 

1958. 

31.7 

-.1 

1  9.0 

-7.2 

1969. 

21 

34.7 

1.5 

38.6 

3.7 

48.0 

8.9 

1R57. 

30.7 

-.7 

16.0 

-8.9 

1  963  . 

?  4 

34.1 

1  .  1 

37.6 

3.1 

4b  .0 

7.8 

1971.* 

30.5 

-.8 

lb  .r 

-  °.9 

1981  . 

?5 

34  .2 

1.2 

37.9 

3.3 

47.0 

8.3 

1  9  7  I  •  ♦ 

30.5 

-.6 

16.0 

-  8.  9 

1973  . 

>6 

33.5 

•  e 

37.6 

3.1 

47.0 

8.3 

196  3. 

29.4 

'1  .4 

19.0 

-  7.2 

1  978  . 

>  7 

31.9 

.a 

35.5 

2  .0 

49.0 

9.4 

1958. 

2  F  •  3 

-2.0 

19.0 

-7.2 

1  980  . 

>8 

33.2 

.  7 

37.1 

2  .5 

44  .C 

6.  7 

1978. ♦ 

20.4 

-1.5 

19.0 

-  7.  2 

1  980. 

'9 

34  .9 

1.6 

38.6 

3.7 

49  .U 

9.4 

195  7. 

3  1  .2 

-.4 

19.0 

-7.2 

1965  . 

*0 

34  .6 

1.5 

38.7 

3.7 

49 .0 

9.  <4 

1057. 

3r,5 

-.8 

15.0 

-9.4 

1965  . 

H 

35-t 

2.0 

39.2 

4  .0 

52 .0 

11.1 

1  °6  8  . 

32.0 

.0 

15.0 

-9.4 

1  965  . 

NOTES  : 

T  ;  TRACE  AMOUNTS  (<.01,  OR  <.5,  OR  <  1.0  INCHES* 

♦  =  VALUE  OCCURREO  IN  PREVIOUS  VE»R1S>. 

THIS  SYMBOL  OMITTEO  EOR  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  - 


0.0 


DAILY  average/extreme:  temperatures 


25  - 


AVIK,  ICELAND 

LAT.  :  63  5  9  N  LONG.  : 

22  3SU  ELEV.  : 

1  71 

ECORD  :  1989-1982 

MONTH 

:DE  C 

ERATURE  1 

MAX IMUM 

TEMPERATURE 

1 

minimum 

TEMPERATURE 

AVERAGE  1 

AVERAGE  1 

EXTREME 

! 

AVERAGE  1 

EXTREME 

F 

DEG  C| 

DEG  F 

DEG  Cl 

DEG  F 

OEG  C 

DATE  1 

DEG  F 

DEG  C  1 

DEG  F 

DEO  C 

DATE 

.2 

1.2 

37.6 

3.1 

88  .0 

8.9 

1 97  3  •  ♦ 

30.8 

-.6 

17.0 

-  e.  3 

1  966  . 

.8 

1.6 

38.8 

3.8 

88  .0 

8.9 

1981  .♦ 

30.8 

-.6 

17. C 

-  8.  3 

1  966  . 

.0 

1.6 

38.  3 

3.5 

85.0 

7.2 

1977.  ♦ 

3  1.6 

-.2 

18.0 

-7.8 

1  96b  . 

.7 

1 .5 

38.2 

3.5 

86 .0 

7.8 

1962. 

3  1.2 

-.5 

20.0 

-6.  7 

1969. 

.7 

1.0 

37.3 

2.9 

87.0 

8.3 

1968  .  ♦ 

30.2 

-1.0 

19. D 

-  7.2 

1  96  7  . 

.9 

.  5 

36.6 

2.5 

89.0 

9.9 

1968  . 

29.3 

-1.5 

ip.r 

-9.8 

1951  . 

.3 

.  7 

36.9 

2.7 

89 . 0 

9.8 

1068  . 

2  9.7 

-1  .  3 

1  7  .  E 

-8.3 

1967  . 

.b 

.  3 

36.  C 

2.2 

86  .0 

8.9 

19  5  2. 

29.0 

-1.6 

18.0 

-10.0 

1981. 

.9 

-.  1 

3S.P 

2  .0 

8  c,  .  0 

7.8 

1953. 

28.2 

-2.  1 

1  1 . 0 

-11.7 

1951  . 

.3 

.2 

36.7 

2  .6 

87.0 

8.3 

1°70.  * 

2  7.8 

-2 . 3 

9 . 0 

-12.8 

1  95  1  . 

.9 

1.3 

37.6 

3  . 1 

87  .0 

8.3 

1®63. 

30.2 

-1  .C 

12.0 

-11.1 

1  9b 9  , 

.2 

1.2 

38.  p 

3  .6 

89.0 

9.8 

1078  . 

29.8 

-1.2 

15.0 

-9.8 

1  9fc2  . 

.  3 

.  7 

37. D 

2  .8 

87  .0 

8.3 

1953. 

29.6 

-1.3 

9 . 0 

-12.3 

1  973  . 

.9 

.  8 

37.1 

2.6 

86.0 

7.8 

19  70. 

2°. 6 

-1.3 

1) .  0 

-12.2 

1  97  3  . 

.7 

.9 

36 . 1 

2  .8 

8b  .0 

7.8 

1  06  5  . 

.9.? 

-1.6 

19.0 

-7.2 

1981. 

.6 

.  3 

36.' 

4  •  5 

89 . 0 

9.8 

1  9  7  6.  .  ♦ 

.’8.6 

-1.9 

lb.o 

-9.8 

1  975  . 

.9 

.  2 

36.6 

2 

89 . 0 

9.8 

1  9  72  . 

28.) 

-2.2 

9.0 

-12.8 

1  9  7  3  . 

.  &. 

-.9 

3  c  .  1 

1  .7 

97.0 

8.  3 

1968  . 

2  7.3 

-2.6 

7  .  o 

-  1  >.  9 

1  9  7  3  . 

•  b 

-.3 

3  c  •  3 

1  .6 

8b  .C 

7.8 

1961. 

2  7.6 

-2.8 

18  .  - 

- 1  r . : 

1  9  7  7  . 

.U 

.0 

3P  .  o 

^  tA 

87.  C 

8.3 

1  9  79  .. 

2°.  1 

-2.2 

17.0 

-8.’ 

1  966  . 

.  < 

.  1 

3  8.8 

2.1 

86.0 

8.9 

1968  . 

2  6.  p 

-1.9 

l  c  •  r 

-  1  2.  2 

1981. 

.  2 

.  1 

36.  r 

2.2 

87.0 

a.  3 

1«67. 

28. P 

-1.9' 

11.0 

-1  1.  ’ 

1  978  . 

.  7 

-.7 

39.6 

1  .5 

8  3.0 

6.  1 

1970.. 

26.8 

-2.9 

16.o 

-  9 

1  958  . 

.6 

~  • 

38.6 

1  .5 

87.0 

8.3 

1  °  5  6  . 

2  7.0 

-2.6 

18.  C 

-lO.o 

1  9b8  . 

.7 

-.  1 

36.1 

2.3 

85.0 

7.2 

1072. ♦ 

2  7.U 

-2.6 

18.0 

-  7.  8 

1  965  . 

.  b 

-.  3 

3  E  .  c 

2  .  U 

8b  .C 

7.8 

198  1. 

:  7  ,p 

-2.5 

12.0 

-11.1 

1  96  5  . 

.  3 

-  .  9 

3  P.6 

2  .0 

8b  .  C 

7.8 

1961. 

2  7.1 

-2 . 7 

13.0 

-  1  D.  6 

1  965  . 

•  b 

-.2 

3  5.6 

2  *L 

8b  .0 

7.2 

1956  . 

2  7.P 

-2.5 

ir.r 

-12,2 

1961. 

.  1 

-.5 

35.3 

1  .8 

87.0 

8.  3 

195  3  . 

26.“ 

-2.9 

13.0 

-1  E.6 

1961. 

•  2 

-i . n 

38.1 

1  .1 

89.0 

6.7 

1«71  . 

26.8 

-3.1 

17.0 

-8.7 

1951. 

.3 

-  .  9 

38.1 

1  .< 

8  b  .  U 

7.2 

1968  .* 

26.6 

-3.C 

10.0 

-12.2 

1  976  . 

.b 

.  3 

36  .  ’ 

2  .8 

89.0 

9.9 

1  9  7  8  .  ♦ 

2“  .6 

-  1  .9 

7.0 

-13.9 

1  97  3  . 

NOTES  : 

T  r  T  R  A  C r  AMOUNTS  (S.Ol,  OP  <.S,  0<  <  1.0  INCHES) 

♦  :  VALUE  OCCUPRET  IN  PREVIOUS  YEAP(S). 

THIS  SYMBOL  OMITTED  POD  SNOkPaLL  AND  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  ;  O.Q 


4 


EXTREME  VALUES 


30  - 


MAXIMUM  TEMPERATURE  (DEG  Fl 
(FPOM  DAILY  OBS) 


16201 

h  E  f  L  *  w Ik, 

ICELAND 

LAT 

.  :  63 

5  9  5  1 

LONG.  : 

22  3  5  ta 

ELEV. 

:  17  1 

ER  100 

Of  RECORD 

:  198  9- 

1962 

PA 

GE  :  1 

EAR 

JAN 

FEb 

*-A  C 

a°r 

MAX 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NGV 

DE  C 

ANNUAL 

94  9 

H  1  iS 

MISS 

HISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

9S0 

M  I  b  $ 

MISS 

HIS* 

MISS 

MISS 

MISS 

M  I  SS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

M  ]S  S 

MISS 

95  1 

H  I*  * 

MISS 

M  I  S  s 

MISS 

MISS 

“ISS 

MISS 

MISS 

56 

5  1 

h5 

85 

MISS 

95  2 

4  1 

8  3 

4  * 

8  9 

5‘ 

6  3 

59 

62 

57 

51 

8  7 

8  8 

62 

95  3 

4  * 

8  5 

4  6 

8  6 

5  2 

59 

63 

60 

56 

53 

89 

8  9 

6  3 

95  4 

4  7 

8  5 

4  7 

5  1 

56 

6  3 

S3 

6  1 

69 

52 

87 

4  2 

6  3 

95  5 

4  f 

8  J 

4  F 

5  1 

5  x 

6  3 

59 

58 

56 

50 

bC 

8  C 

6  7 

95  6 

4  B 

8  1 

5  1 

s  3 

5  7 

68 

59 

60 

b8 

52 

50 

8  7 

68 

95  r 

4  fv 

58 

6r 

5t 

5  1 

59 

62 

63 

55 

51 

89 

88 

62 

95  f 

4  <7 

85 

4  7 

8  P 

58 

6  3 

68 

59 

63 

57 

50 

8  8 

6  8 

95  o 

4  *■ 

85 

S  1 

'■  1 

bf 

63 

65 

6C 

56 

55 

88 

8  3 

65 

9 1  " 

4  7 

83 

4  c 

s  8 

6  6 

6  7 

65 

60 

56 

53 

89 

86 

6b 

96  1 

4  *• 

8  7 

4  » 

s  i 

c  t 

s  3 

6? 

6  0 

6  D 

52 

89 

8  6 

62 

96  2 

4  K 

8  7 

4  f 

5  3 

5  7 

5  3 

68 

6  0 

58 

51 

87 

8  8 

68 

96  J 

4  * 

8  5 

4  7 

s  1 

S  7 

63 

66 

58 

:  c 

52 

87 

8  7 

6b 

96  4 

4  0 

88 

4  O 

s  3 

5  f 

c  9 

59 

67 

55 

58 

51 

8  8 

6  7 

96  5 

4  ? 

8  8 

c  P 

5  t 

56 

c  3 

61 

62 

58 

53 

51 

8  6 

6? 

9b  6 

4  y 

8  7 

4f 

5  1 

5  7 

62 

61 

66 

5  7 

52 

bO 

8  5 

66 

96  ? 

4  ? 

8  7 

4  p 

8  t 

5  7 

S  7 

6? 

6  3 

55 

88 

39 

8  7 

6  3 

9t  * 

4  C 

8  7 

4  t 

S  L 

5  ° 

S3 

65 

61 

68 

52 

52 

8  9 

63 

9b  9 

4  * 

8  8 

4  c 

8  9 

5  7 

S3 

58 

6  2 

58 

50 

88 

8  5 

6? 

97r 

4  r 

82 

4  4 

8  6 

SP 

s  9 

56 

(  1 

58 

53 

85 

8  7 

6  1 

97  1 

4  t< 

8  7 

4  7 

'•L 

58 

53 

61 

6  1 

6? 

56 

39 

4  8 

b  2 

977 

4  ° 

83 

4  f 

5  2 

5  ° 

c  8 

62 

5  7 

5,' 

50 

86 

8  9 

6  : 

97  < 

4  7 

8  3 

4  4 

s  s 

5? 

s  7 

60 

59 

58 

55 

87 

48 

60 

974 

4  f 

8  7 

4  P 

s  1 

5  7 

5  b 

59 

60 

58 

50 

88 

8  2 

bD 

97  c, 

4  4 

8  J 

4  r 

SC 

5  7 

s  7 

53 

6  2 

53 

50 

89 

8  5 

6  2 

976 

i<3 

8  5 

4  4 

8  7 

58 

5  7 

70 

58 

58 

52 

87 

8  9 

7  O' 

97  7 

4  S 

8  1 

4  7 

8  5 

5  c 

5b 

61 

63 

S? 

50 

88 

8  5 

6  3 

97  a 

4  ? 

80 

4  4 

s  1 

5  7 

s  7 

60 

58 

55 

88 

4  5 

8  9 

6  0 

979 

4  7 

8  7 

4  1 

8  6 

5  c 

61 

65 

6  ) 

55 

58 

88 

8  7 

b  5 

98  0 

4  o 

88 

4  6 

5  2 

5  5 

6  3 

75 

68 

57 

52 

50 

8  5 

76 

9  6  1 

4fc 

8  3 

4  4 

s  5 

6  1 

6  5 

63 

6  1 

61 

86 

88 

8  8 

b  7 

98  2 

4  S 

83 

HIS* 

MIS  s 

MISS 

“ISS 

MISS 

MISS 

M  ISS 

50 

M  I  bS 

“ISS 

MISS 

an 

3'  .5 

85.1 

86.7 

50 . 5 

55 . 8 

59.2 

62.0 

6  J  .  fc 

56.2 

51.7 

8  8.1 

8  6.3 

6 !  K 

c . 

2.189 

2.833 

2  .826 

2.51  5 

3.256 

2 . 78  7 

8.202 

2  ,?6S 

7 . 0  9  5 

2.331 

2.081 

2.32  7 

Mo1 

I  C«S 

71 

31 

30 

3  M 

30 

3T 

30 

30 

31 

32 

7  1 

3  1 

? : 

1 


30  -  EXTREME  VALUES 


MAXIMUM  TEMPERATURE  {DEG  F> 
(FROM  DAILY  OBSJ 


□16201 

PERIOD 

KEFLAV IK, 
OF  RECORD 

ICELAND 
:  1  9*1 9-  198  2 

YEAR/MONTHS  WITH  <  FULL 

NUMBER 

LAT.  :  63  5  9  N  LONG.  : 

OF  OBSERVATIONS 

22  3SU 

ELEV.  : 
PAGE 

171  FT 
:  1 

YEAR 

JAN 

FEB  MAR  APR  MAY 

JUN 

JUL  AUG  SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

I 


31  -  EXTREME  VALUES 


MINIMUM  TEMPERATURE  €  DEG  F  I 
(FROM  OAILV  OBS) 


016201 

KEFLAVIK, 

ICELAND 

LAT 

.  :  63 

59N  LONG.  : 

22  35U 

ELEV.  : 

171  FT 

PERIOD 

OF  RECORD 

:  1949- 

198  2 

.  - - - 

- -  . 

... 

. . 

page 

:  1 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

19*1  9 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

HISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

1950 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

Miss 

MISS 

MISS 

195  1 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

36 

27 

18 

9 

MISS 

1952 

11 

19 

17 

22 

29 

33 

40 

40 

32 

31 

20 

18 

1  1 

1953 

13 

25 

17 

1  3 

27 

37 

44 

40 

39 

29 

26 

19 

1  3 

1954 

20 

11 

16 

29 

28 

42 

41 

41 

31 

28 

27 

1  4 

n 

1955 

8 

15 

1  1 

30 

27 

40 

44 

38 

37 

24 

20 

1  5 

8 

1956 

4 

23 

20 

26 

33 

33 

42 

35 

33 

28 

23 

24 

<4 

1957 

21 

14 

19 

29 

27 

35 

43 

39 

32 

28 

24 

1  6 

1 4 

1958 

15 

13 

18 

30 

29 

39 

<*3 

40 

42 

27 

29 

1  7 

13 

1959 

1  3 

21 

18 

20 

27 

36 

46 

41 

38 

32 

16 

19 

1  3 

i960 

19 

14 

14 

31 

34 

4  1 

47 

43 

36 

28 

22 

20 

14 

196  1 

20 

17 

19 

14 

30 

38 

43 

45 

37 

30 

22 

1  0 

10 

1962 

22 

18 

19 

2  0 

30 

4  1 

43 

42 

35 

25 

21 

1  5 

1  5 

196  3 

17 

16 

28 

10 

2» 

40 

38 

39 

35 

34 

15 

21 

10 

1964 

17 

15 

27 

3  0 

35 

39 

62 

39 

30 

32 

17 

1  1 

1  1 

1965 

12 

18 

14 

20 

33 

39 

42 

38 

38 

30 

15 

1  2 

12 

1966 

6 

19 

1  4 

24 

30 

4  1 

45 

40 

39 

Tf 

Zo 

16 

6 

1967 

21 

1  7 

16 

16 

23 

38 

40 

42 

39 

19 

19 

1  4 

14 

1966 

6 

12 

7 

6 

27 

37 

44 

42 

34 

18 

20 

1  4 

6 

1969 

7 

1 

4 

18 

32 

39 

42 

45 

30 

30 

19 

12 

1 

1970 

1  1 

14 

10 

25 

33 

37 

40 

41 

38 

22 

22 

1  9 

10 

1971 

6 

22 

21 

25 

29 

4  1 

44 

38 

32 

22 

18 

21 

6 

1972 

22 

20 

26 

26 

31 

40 

44 

‘  38 

34 

3  3 

'2F 

2  3 

20 

1973 

26 

14 

19 

17 

28 

34 

42 

42 

38 

28 

16 

7 

7 

1974 

2  2 

16 

21 

32 

39 

40 

41 

36 

27 

24 

27 

1  1 

1 1 

1975 

18 

28 

1  5 

1  8 

2f> 

33 

40 

4  1 

31 

35 

24 

1  5 

1 5 

1976 

16 

21 

16 

21 

25 

40 

42 

40 

38 

32 

22 

1  0 

1 0 

1977 

17 

19 

23 

21 

32 

35 

45 

38 

34 

31 

20 

1  3 

1 3 

1978 

16 

16 

1  7 

2l 

-  - 

4<4 

61 

3? 

-  7jf 

19 

17 

16 

1979 

8 

12 

14 

22 

24 

37 

42 

41 

30 

30 

19 

19 

8 

1980 

22 

16 

25 

25 

28 

42 

41 

42 

39 

25 

19 

1  2 

1  2 

1981 

7 

18 

1  4 

25 

28 

36 

43 

43 

30 

25 

16 

1  0 

7 

1982 

12 

21 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

34 

MISS 

MISS 

MISS 

MEAN 

14.7 

16.9 

17.  3 

22.2 

29.5 

38.1 

42.6 

40.3 

34.7 

28.0 

20.5 

15.3 

10. 7 

S.D. 

6.118 

4.912  5 

.459 

6.4  19 

3.530 

2.716 

1.977 

2.309 

3.671 

4.193 

3.  586 

4.  336 

3.975 

TOT  OBS 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

32 

31 

31 

3D 

32 


YE  A  R  /MO  N  TH  VALUES 


HEATING  DEGREE  DAYS  (BASE  65  DEG  F) 
(FROM  DAILY  DBS) 


016201 

KEFlAVIK, 

ICELAND 

LAT 

.  :  63 

59N  1 

LONG.  : 

22  3SW 

ELEV.  : 

171 

PERIOD 

OF  RECORD 

:  1989 

-1982 

PAGE 

:  1 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

_  _ 

AUG 

SEP 

OCI 

NOV 

DE  C 

ANNUAL 

198  9 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

1950 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

HISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

M  jS  S 

MISS 

1951 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MI  SS 

HISS 

MISS 

MISS 

886 

7  26 

918 

1082 

MISS 

1952 

1190 

929 

97  S 

828 

700 

560 

869 

888 

569 

709 

825 

937 

9135 

1953 

966 

810 

881 

976 

658 

857 

3  78 

399 

870 

773 

867 

88  1 

8508 

1959 

897 

915 

92  9 

753 

622 

866 

857 

825 

687 

788 

831 

1  03  3 

8763 

1955 

1092 

1000 

92  7 

691 

72  3 

868 

857 

878 

558 

792 

759 

1116 

906  1 

1956 

1178 

769 

805 

785 

656 

58  9 

886 

8  76 

511 

789 

721 

90  0 

858  5 

1957 

9S9 

1015 

1018 

708 

638 

868 

373 

802 

606 

758 

811 

1015 

8763 

1958 

1  127 

991 

98  1 

788 

755 

860 

3  78 

872 

387 

671 

730 

99  0 

8686 

1959 

1 18  1 

802 

826 

858 

617 

516 

387 

862 

537 

603 

916 

100  2 

8703 

1960 

920 

979 

880 

782 

560 

863 

352 

39  7 

890 

698 

817 

100C 

8258 

196  1 

919 

860 

98  3 

9no 

623 

550 

826 

813 

856 

661 

888 

105  1 

8686 

1962 

96  8 

877 

1056 

766 

659 

87  2 

388 

810 

572 

729 

918 

95  1 

8758 

1963 

1009 

826 

792 

815 

777 

888 

873 

893 

682 

713 

1005 

852 

8885 

1969 

805 

785 

732 

751 

583 

888 

8  68 

861 

bOl 

667 

777 

1057 

8127 

1965 

102  3 

698 

100  8 

806 

592 

885 

800 

836 

566 

600 

901 

103  8 

858  9 

1966 

1026 

985 

979 

789 

668 

832 

802 

802 

510 

7  70 

911 

106  2 

8892 

1967 

89  6 

826 

1186 

867 

708 

508 

833 

819 

528 

817 

908 

100’ 

9057 

1968 

1  033 

938 

102  0 

831 

699 

895 

360 

8  1 8 

833 

786 

706 

97  5 

8690 

196  9 

1158 

1068 

99  3 

851 

689 

87  2 

865 

392 

608 

696 

993 

99  2 

9329 

197  0 

1001 

1011 

1  108 

833 

672 

525 

510 

866 

557 

806 

988 

86  9 

9298 

1971 

1112 

8  38 

886 

778 

639 

886 

399 

816 

538 

725 

871 

96  1 

8689 

1972 

835 

782 

88  5 

782 

555 

868 

8  2b 

588 

586 

751 

986 

96  7 

88  0  3 

1973 

880 

1017 

95  9 

816 

725 

58  8 

8  38 

818 

516 

718 

9  79 

1  152 

9158 

1978 

98  9 

918 

796 

636 

538 

510 

866 

858 

651 

733 

826 

1092 

8565 

1975 

1  183 

773 

978 

862 

726 

598 

587 

880 

663 

665 

8  66 

1018 

9315 

1976 

1116 

900 

99  5 

860 

723 

898 

8  17 

521 

555 

690 

851 

1  056 

9182 

1977 

1  123 

929 

859 

899 

638 

580 

880 

871 

600 

709 

998 

958 

9160 

1978 

1130 

979 

98  2 

768 

682 

522 

386 

833 

5  71 

769 

962 

925 

9105 

1979 

1167 

917 

1165 

881 

889 

522 

8  80 

815 

6  36 

702 

892 

978 

958  8 

1980 

96  7 

792 

911 

76  U 

618 

855 

380 

368 

875 

837 

885 

1038 

88  7  8 

1981 

1075 

982 

1080 

729 

6  1C 

879 

398 

819 

553 

917 

982 

108  3 

9187 

1982 

1021 

775 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

702 

MISS 

MISS 

MISS 

I 


! 


33  -  year/month  values 


COOLING  DEGREE  DAYS  (BASE  bS  DEG  F  > 
(FROM  DAILY  OBS) 


016201 
PER IOD 

keflavik, 
OF  RECORD 

ICELAND 
:  1999-1982 

LAT. 

:  63 

5  9  N 

L0N6.  : 

22  35U 

ELEv.  : 
PAGE 

171  FT 
:  1 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

_MAY _ 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DE  C 

ANNUAL 

I960 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

D 

0 

0 

0 

3 

31*  -  YEAR/MONTH  values 


MEAN  TEMPERATURE  ( DE  G  FI 
IFROH  DAILY  OBS) 


016201 

KEFLAVIK, 

ICELAND 

LAT 

.  :  63 

59N  LONG.  *. 

22  3SW 

ELEV.  : 

171 

PERIOD 

OF  RECORD 

:  1949- 

198  2 

PA  GF 

:  1 

YEAR 

JAN 

FEB _ 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DE  C 

ANNUAL 

1949 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

1950 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

HISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

1951 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

48.7 

41.5 

34.3 

30.0 

MISS 

1952 

26.6 

31.3 

33.5 

37.3 

42.4 

46.3 

49.8 

50.6 

46.0 

42.1 

37.5 

34.  7 

39.9 

1953 

33.8 

36.0 

36. 5 

32.4 

43.9 

49.7 

52. 9 

52.1 

49.3 

40.0 

36.0 

36. S 

41.6 

1954 

36. if 

32. T 

3T nr 

T9.S 

44  79 

49.4 

515.2 

51.2 

4  3. ft 

39.5 

37.2 

31.6 

40.9 

1955 

29.7 

29.2 

55.0 

41.9 

41.6 

49.3 

So. 2 

49.5 

46.3 

39.4 

39.6 

29.0 

40. 1 

1956 

27.0 

37.5 

39.0 

38.8 

43.8 

46.6 

50.6 

49.6 

4  7.9 

40.8 

40.9 

35.5 

41.5 

1957 

34.0 

28.7 

32.  1 

41 .5 

44 . 4 

49.J 

52.9 

52.0 

4  4.7 

40.6 

37.9 

32.  2 

40.9 

1958 

28.6 

29.6 

33.  3 

40.  L 

40 . 6 

49.6 

52.9 

49.7 

52.0 

43.3 

40.6 

33.0 

41. 1 

195  9 

26.9 

36.3 

38.  3 

36.5 

45  .  r 

47.  7 

52.5 

50.  Q 

47.0 

45.5 

34  .4 

32.6 

41 . 1 

196  0 

“  35.  3 

30.0 

37.9 

4  0.2 

46.9 

4  9.5 

S3. 6 

52.1 

4  8.6 

42.4 

37.7 

32.  7 

42.2 

1961 

35.3 

34.2 

33.2 

35.0 

44 . 9 

46.6 

51.2 

51.6 

49.7 

43.6 

36.6 

3  1.0 

41.1 

1962 

33.7 

33.6 

30.9 

39.4 

43.7 

49.2 

52  .6 

51.7 

4  5.9 

41.4 

34.5 

34.  3 

40.9 

1963 

32.4 

35.5 

39.4 

37.8 

39.9 

48.7 

49  .7 

49.0 

4  3.5 

42.0 

31.5 

3  7.  5 

40.6 

1964 

39.0 

38.3 

41.3 

39.9 

46.1 

48.8 

50.0 

50.1 

44.9 

43.4 

39.0 

30.5 

42.6 

196  5 

32.0 

40.0 

32.6 

38 . 1 

45.9 

48.8 

52 .0 

50.9 

46.1 

45.6 

34.9 

31.5 

4  1 .5 

196  6 

11.9 

31.2 

33.4 

38.6 

43.5 

50.5 

52.0 

52.0 

48.0 

40.1 

34.6 

30.  7 

40.5 

196  7 

36.0 

35.5 

28.0 

36.0 

42.  1 

48.1 

5  1  .0 

51.4 

4  7.5 

3B  .6 

34.7 

32.  4 

40.  1 

1968 

31.6 

31.6 

32. D 

37.2 

42.4 

48.5 

53.3 

51.5 

50.5 

39.fc 

4  1  .4 

33.  5 

41.1 

196  9 

27.7 

27.0 

32.9 

36.6 

44 .0 

49.2 

50.0 

52.3 

44.7 

42.5 

31  .8 

33.0 

39.  3 

1970 

32.7 

28.8 

29.  3 

37.2 

43.3 

47.5 

48.5 

49.9 

4  *  .4 

39.0 

33.5 

36.  9 

39.4 

1971 

29.1 

35.0 

36.4 

39.0 

44. 3 

48.7 

52.1 

51.5 

47.'' 

41  .6 

35.9 

34.0 

41.2 

I9f  2 

31.0 

38.5 

37.7 

40.2 

47.0 

4  9.5 

51  .2 

4  7.4 

4?. 4 

40.7 

33.4 

33.  8 

41.9 

1973 

36.6 

28.6 

34.0 

37.7 

41.6 

46.8 

51  .0 

51.5 

4  7.7 

Ml  .8 

32.3 

2  7.8 

39.8 

1974 

34.3 

32.3 

39.  3 

43.7 

47.6 

48.0 

49.9 

50.3 

43.2 

41.3 

37.4 

29.7 

41.4 

1975 

28.1 

37.3 

33.4 

36.2 

41.5 

45.  1 

47.3 

49.5 

42.8 

43.5 

36.1 

32.  1 

39.4 

1976 

29.0 

32.8 

32.9 

36.3 

41.6 

48.3 

51  .5 

48.1 

46.5 

42.7 

36.6 

30.  9 

39.8 

1977 

28.7 

31  .8 

37.2 

35.0 

44.4 

47.3 

50.8 

49.8 

45.0 

42.1 

31.7 

34.  2 

39.  8 

1978 

28.5 

3  0.0 

33.  T 

39.5 

43.0 

mT.5 

52.5 

51.0 

45.« 

40.1 

32.9 

35.  1 

39.9 

1979 

26.7 

32.2 

27.4 

36.9 

37.6 

47.5 

50  .8 

5  1  .6 

43.7 

42.3 

35.2 

3  3.  4 

38.8 

1980 

33.8 

37.4 

35.6 

39.6 

45.1 

49.8 

52.8 

53.1 

49.1 

38.0 

35.5 

3  1.6 

4 1 . 6 

198  1 

30.3 

31.3 

31.4 

40.6 

45.3 

49.0 

52.1 

51.4 

46.5 

35.4 

33.5 

30.  n 

39.7 

198  2 

32.0 

37.3 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

42.3 

MISS 

MISS 

MISS 

35  -  YEAR/MONTH  VALUFS 


TOTAL  PRECIPITATION  (INCHES) 
{ FRO N  DAILY  OBS) 


016201 

KEFlAVIK, 

ICELAND 

LAT 

•  :  6  3 

59  N  1 

LONG.  : 

22  35W 

ELEV.  : 

171 

PERI  00 

OF  RECORD 

:  194  9- 

•1982 

PAGE 

:  1 

YEAR 

JAN 

FEB _ 

MAR 

AOR 

may 

_ JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOW 

DE  C 

ANNUAL 

194  9 

HISS 

HISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

1950 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

1951 

MISS 

HISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

2.39 

5.70 

1.53 

5.17 

MISS 

1952 

6  .98 

2.34 

1  .95 

2.6  3 

2.73 

.69 

2.40 

1.05 

1  .23 

4.13 

4.13 

.7  1 

31.4  7 

1953 

4  .26P 

5.14 

6.35 

1.63 

2.14 

1.97 

1  .49 

2.63 

6.05 

6.09 

4.44 

8.6  1 

MISS 

1954 

4.61 

4.00 

2.47 

4.51 

1.87 

1.07 

2.65 

3.18 

.86 

2.86 

6.12 

3.56 

37.96 

1 95  S 

3.30 

1.29 

1  .90 

4.55 

1.46 

2.60 

4.79 

3.66 

2.44 

3.41 

2.51 

4.8  3 

36.74 

1956 

4  .64 

4.30 

3.92 

1.62 

3.60 

2.69 

1.71 

.37 

3.47 

6.50 

8.13 

4.4  2 

45.37 

1957 

4.14 

.71 

2.40 

2.37 

3.92 

1.72 

1.43 

2.01 

1  .89 

6.65 

5.02 

5.87 

38.  1  3 

1958 

5.79 

1.42 

1  .42 

5.36 

.37 

1.53 

.69 

1 .05P 

4.43 

6.60 

12.26 

3.36 

MISS 

1959 

2.61 

12 .36 

9.9  1 

2.74 

2.69 

2.99 

2.18 

5.57 

10.05 

7.98 

2.79 

4.08 

65.95 

196  0 

3.95 

2.18 

5.96 

3.69 

3.65 

5.99 

2.10 

.68 

5.33 

2.34 

2.42 

6.07 

44.36 

196  1 

4.14 

5.63 

7.11 

3.29 

2.44 

1.75 

2  .22 

3.94 

6.30 

5.00 

4.51 

2.08 

48.4  1 

1962 

4  .65 

7.71 

.39 

5.30 

1.70 

4.61 

2.58 

1.72 

5.43 

6.05 

6.35 

6.25 

52.94 

1963 

3.44 

3.53 

4.32 

6.00 

4.17 

1.41 

2.01 

1  .09 

5.76 

7.22 

3.65 

4.14 

i)6. 7  4 

1964 

6  .6  7 

3.59 

4.26 

2.02 

2.22 

4.62 

4.27 

2.28 

2.03 

6.40 

4.89 

5.04 

48.29 

1965 

5.15 

2.71 

2.38 

3.78 

1.77 

2.50 

1.61 

2.14 

3.53 

9.Q1 

2.76 

1  .93 

39.27 

1966 

2.53 

.81 

3.02 

3.04 

4.1  3 

3.23 

3.16 

5.32 

4.55 

1.80 

8.09 

5.27 

44.95 

196  7 

3.08 

4.88 

5.54 

4.06 

1.64 

4.21 

1 .19 

3.86 

4.63 

2.83 

6.52 

9.57 

52.01 

196  8 

4.47 

3.17 

5.14 

5.67 

1.97 

2.64 

1.46 

4.83 

3.35 

2.94 

4  .81 

6.14 

46.59 

1969 

.9  1 

3.24 

6.03 

4.83 

2.05 

6.16 

3.69 

7.19 

5.81 

7.97 

2 .02 

4.8  9 

54.79 

1970 

2.01 

2.69 

5.36 

4.88 

8.17 

5.17 

2.06 

6.33 

6.24 

6.11 

3.06 

5.60 

57.68 

1971 

1  .41 

5.18 

5.20 

3.13 

3.66 

.52 

3.95 

2.30 

4.81 

7.29 

3  .  b9 

5.8  3 

47.17 

1972 

5.49 

6.10 

5.87 

4.08 

4.39 

3.20 

5. 14 

6  •  0  6 

6.51 

5.85 

2.92 

5.34 

60.95 

1973 

5.21 

5.80 

4.74 

2.02 

3.20 

2.94 

2.50 

5.88 

4.85 

6.92 

5.51 

4.5  4 

54.11 

1974 

6  .86 

3.62 

7.15 

5.74 

2.86 

2.44 

1  .  14 

3  .  P  2 

3.65 

6.76 

4.36 

4.70 

53.1? 

1975 

4.16 

5.24 

3.82 

1.94 

3.  76 

3.59 

2.53 

6.33 

6.41 

4.89 

8 . 19 

9.06 

59.9? 

1976 

9.17 

6.87 

6.81 

3.35 

3.02 

3.61 

2.56 

7.56 

3.28 

4.D4 

4.45 

4.79 

59.5  1 

1977 

2.11 

1 .12 

2.58 

2.90 

3.34 

4.20 

5.17 

4.30 

5  .00 

4.02 

2 .68 

4.98 

42.60 

1978 

4.34 

2.39 

3.41 

1.88 

4.25 

3.15 

.83 

3.67 

3.18 

8.18 

8.41 

3.57 

4  7.26 

1979 

3. si 

3.80 

1  .68 

1.85 

1.89 

2.92 

2.10 

1.51 

5.80 

5.09 

4 .83 

4.2  1 

39.49 

1980 

2.66 

5.94 

3.94 

4.48 

2.  18 

.55 

1 .28 

5.62 

3.50 

4.91 

2.45 

4.8  3 

42.34 

1981 

6.10 

6.67 

3.89 

4.40 

1.96 

3.38 

1  .89 

5.12 

1  .58 

1.85 

3.82 

1.75 

42.4  1 

1982 

4 .12P 

6.14 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

MISS 

36  -  WEATHER  CONDITIONS 


ATMOSPHERIC  PHENOMENON 
(FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 


016201  KEFLAVIK,  ICELAND 
PERIOD  OF  RECORD  :  1999-1982 


MONTH 

HOURS 

TSTM 

RAIN 

FREEZE 

SNOW 

1LST  ) 

C/OR 

RAIN  C 

E/OR 

DRIZZLE 

FREE2E 

DRIZZLE 

SLEET 

JAN 

oaily 

1.6 

50.3 

.0 

55.3 

FEB 

DAILY 

.8 

53.9 

.0 

55.  1 

MAR 

DAILY 

.0 

56  .6 

.0 

51.1 

APR 

DAILY 

.2 

69.6 

.0 

36.1 

MAY 

DAILY 

.0 

67.9 

.0 

12.6 

JUN 

OAILY 

.  1 

73.3 

.0 

1.9 

JUL 

DAILY 

.  3 

66.7 

.0 

.  1 

AUG 

DAILY 

.  S 

71  .2 

.0 

.  1 

SEP 

DAILY 

.0 

77.9 

.0 

5.  7 

OCT 

OAILY 

.  3 

78.9 

.0 

22.9 

NOV 

daily 

.2 

60 . 1 

.0 

95.5 

DEC 

DAILY 

1.0 

53  .9 

.0 

59.3 

ANN 

daily 

.  9 

69.6 

.0 

28.3 

NOTES  : 

#  :  PERCENT  <  .OS 


LAT.  :  63  S  9  N  LONG.  :  2?  35w  ELe' 

Ml 


*  OF 

SMOKE 

BLOWING 

DUST 

*  OR ' 

HAIL 

OBS  WITH 

FOG 

C/OR 

snow 

C/OR 

u/oe; 

PRECIP 

HAZE 

SAND 

V  I  S  1 1 

9  .0 

78.8 

19.9 

1  .  3 

O 

• 

<X> 

** 

.0 

3  fc 

3.3 

79.2 

22.7 
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